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Vorwort 


Die  nachfolgende  Darstellung  der  Eigenschaften  des  elektro- 
magnetischen Feldes  und  ihre  Heranziehung  zur  Erklärung  optischer 
Erscheinungen  ist  aus  Vorlesungen  entstanden,  welche  ich  in  den 
Jahren  1892  und  1893  über  diese  Gegenstände  in  Göttingen  ge- 
halten habe. 

Der  Zweck  des  Vorliegenden  ist,  in  möglichst  leicht  verständ- 
licher Weise  in  die  MaxwelTsche  Theorie  der  Elektricität  einzu- 
führen. Als  Kernpunkt  derselben  möchte  ich  hier  zwei  Dinge  be- 
zeichnen: 

1.  Die  Zurückführung  aller  Eigenschaften  des  elektromag- 
netischen Feldes  auf  Nahe  Wirkungen. 

2.  Die  Einheit  der  Eigenschaften  des  elektromagnetischen 
Feldes,  zufolge  deren  die  Wirkungen  der  in  Isolatoren  stattfindenden 
sogenannten  Verschiebungsströme  mit  Nothwendigkeit  gefolgert 
werden  können  aus  den  beobachtbaren  Wirkungen  der  in  Metallen 
stattfindenden  Leitungsströme. 

Die  Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes  sind  denen  des 
elektrischen  Feldes  vorangestellt,  und  demgemass  ist  auch  die  Elektro- 
statik hinter  der  Elektrokinematik  behandelt.  Es  geschah  dies 
deshalb,  weil  die  Lehre  der  magnetischen  Kraftlinien  der  Anschau- 
ung durch  das  Experiment  besser  zugänglich  ist,  als  die  der  elek- 
trischen Kraftlinien.  Durch  diese  Eintheilung  des  Stoffes  können 
die  ersten  sechs  Kapitel  auch  dem  Elektrotechniker  die  theoretische 
G/iindlage  seiner  Wissenschaft  geben,  was  mir  als  nicht  unnütz 
erschien,  da  in  den  technischen  Büchern  diese  Grundlagen  oft  nur 
kurz  und  unvollständig  behandelt  ^ind. 

Ich  habe  möglichst  den  Kontakt  mit  dem  Experiment  zu 
wahren  gesucht.     Das  Buch  soll  und  kann  allerdings  nicht  entfernt 
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eine  vollständige  Darstellung  der  Experimente  und  Messmethoden 
geben,  es  soll  nur  das  theoretische  Verständniss  derselben  fordern. 
Diesem  Zweck  entsprechend  ist  auf  die  meisten  Experimente  nur 
kurz  eingegangen.  Eine  Ausnahme  bildet  das  IX.  Kapitel  über 
elektrische  Schwingungen,  welche  deshalb  ausführlicher  (auch  in 
experimenteller  Hinsicht)  behandelt  wurden,  weil  eine  zusammen- 
hängende Darstellung  dieser  Erscheinungen  bis  jetzt  noch  nicht  vor- 
handen ist,  und  w^eil  sie  für  die  ganze  Theorie  von  besonderer 
Bedeutung  sind.  Aus  diesem  Grunde  habe  ich  auch  die  Ent- 
wickelungen  des  XI.  Kapitels  etwas  weiter  ausgedehnt,  als  es 
einer  ersten  Einführung  in  das  Studium  jener  Erscheinungen  ent- 
sprechen würde. 

Es  bedarf  noch  der  Rechtfertigung,  dass  ich  es  unternehme, 
Vorliegendes  drucken  zu  lassen,  obgleich  zwei  ausgezeichnete  Werke 
in  neuerer  Zeit  über  nahezu  dieselben  Gegenstände  erschienen  sind, 
nämlich  L.  Boltzmann,  Vorlesungen  über  Maxwell's  Theorie 
der  Elektrizität  und  des  Lichtes,  Leipzig,  1801  und  1893.  und 
H.  Poincare,  Elektricität  und  Optik,  autorisirte  deutsche  Ausgabe 
von  Jaeger  und  Gumlich,  Berlin,  1891  und  1892. 

Von  dem  ersten  dieser  Werke  unterscheidet  sich  die  von  mir 
gegebene  Darstellung  insofern,  als  es  mein  Ziel  wrtr,  nur  die  zur 
mathematischen  Darstellung  der  beobachtbaren  Erscheinungen  noth- 
wendigen  Formeln  auf  Grund  gewisser  Fundaraentalversuche  abzu- 
leiten. Ich  hal)e  daher  die  Ableitung  der  Gleichungen  des  elektro- 
magnetischen Feldes  aus  den  Principien  der  Mechanik,  welche  in 
der  Darstellung  des  Herrn  Boltzmann  in  den  Vordergrund  tritt, 
vermieden,  denn  aus  den  Beobachtungsthatsachen  allein  ergibt  sich 
weder  die  Nothwendigkeit,  noch  die  Zweckmässigkeit  einer  mecha- 
nischen Darstellung. 

Diese  rechtfertigt  sich  vielmehr  vorläufig  nur  durch  das  Be- 
dürfuiss  des  Naturphilosophen,  dieselben  Grundanschauungen  und 
Gleichungen  für  die  Physik  des  Aethers  wie  für  die  Physik  der 
Materie  zu  besitzen,  wobei  es  noch  als  eine  offene  Frage  zu  be- 
trachten ist,  ob  man  zweckmässiger  die  Gleichungen  für  die  Physik 
des  Aethers  zurückführen  soll  auf  diejenigen  Gleichungsformen,  welche 
aus  den  beobachtbaren  Erscheinungen  der  Physik  der  Materie  ge- 
wonnen worden  können  (Gleichungen  der  Mechanik),  oder  ob  der 
umgekehrte  Weg  mit  grösserem  Vortheil  einzuschlagen  ist. 

In  jedem  Falle  scheint  mir  für  den  Lernenden  eine  Darstel- 
lung, welche  nur  der  durch  die  Mathematik  zu  gewinnenden  Oeko- 
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•ftmie- d«  BeschreibuDg  der  Thatsachen  dient,  als  ein  notbwendiges 
Ant«cedeDZ  vor  decjeDigeii  Darstellungen,  welche  nicht  direkt  das 
Bedtirfiiiss  des  Experimentators,  sondern  hauptsächlich  das  des  Na- 
UirphiloBOpben  befriedigen  wollen.  Von  diesem  Standpunkte  aus 
nOcht«  ich  daher  die  hier  gegebene  Darstellung  eine  Einleitung  zu 
der  Boltzmann'schen  nennen,  indem  ich  ho£Fe,  dass  diese  Blätter 
demjenigen,  welcher  diejetzt  herrschenden  Ansichten  über  Elektricität, 
MagaetiHmuB  und  Licht  kenuen  lernen  will,  eine  gewisse  Erleich- 
terung zum  Studium  des  Boltzmann'schen  Buches  oder  des  Original- 
Werkes  von  Maxwell  selbst  bieten  können, 

Aach  Hertz  hat  in  seinen  theoretischen  Arbeiten  über  das 
elektromagnetische  Feld  die  mathematische  Beschreibung  der  Tbat- 
sachen  als  alleinigen  Zweck  in  den  Vordergrund  gestellt,  und  demgemass 
■linikt  die  Grundgleicbungen  hingeschrieben,  aus  denen  sich  die  zu 
wobachtenden  Thatsachen  widerspruchsfrei  ableiten  lassen.  Dieser 
"eg  ist  im  Folgenden  nicht  eiugescblagen,  weil  er  didaktisch  nn- 
Düfriedigend  ist,  und  wohl  durch  einen  in  dieser  Hinsiebt  besseren 
"SgerBetzt  werden  kann,  der  lediglich  auf  mathematischer  Abstraktion 
oeijcDigen  Erfahrungen  beruht,  welche  einige  Fundamental  versuche 
wliieten,  Das  typische  Beispiel  für  den  letzteren  Weg.  welcher 
•wi  der  hier  gegebenen  Darstellung  als  Vorbild  gedient  hat,  ist 
"^  Ableitung  des  Newton'aehen  Gravitationsgesetzes  aus  den  in 
«r  Planetenbewegung  sichtbaren  Erscheinungen,  d.  b.  aus  den 
Sejipler'schen  Gesetzen. 

Das  gleiche  Ziel  verfolgt  zum  Tbeil  das  oben  genaimte  Buch 
''s*  Herrn  Poincard;  mit  diesem  hat  daher  die  hier  folgende  Dar- 
stellung manche  Punkte   gemeinsam,   und   ich   habe   viel   nützliche 
Anregung  au»  dem  Studium  dieses  Buches  gewonnen.     Sa  habe  ich 
wr  Ableitung  der  Induktionsgesetze   den  Gedankengang  des  Herrn 
Poincare  direkt  benutzt.  —  In  vielen  Punkten  weichen  meine  Dar- 
ft«llung  und  meine  Resultate  von  denen  Poincar^'a  ab,   wie  ein 
nftberer  Vorgleich  zeigen  wird,  deu  ich  aber  hier  Übergehen  möchte. 
Vw  Allem    fehlt    in   jenem  Werke    die   Parallelität   bei   der   Dar- 
stellung der  Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes  und  des  elek- 
trischen   Feldes    und    ihre   konsequente    ZurUckführung   auf  Nahe- 
«rirknn^n.     Beides  wurde  hier   angestrebt.    —   Zugleich   habe   ich 
mehr    als    Herr    Poincare    die    Eigenschaften    des   magnetischen 
Felde«  an  dos  Verhalten  der  Kraftlinien  angeknüpft,  was  mir  dea- 
tulb  geboten  erschien ,    weil  gerade  für   das   magnetische  Feld   die 
ErsebEung   das   Potentialbegriffs   durch   das    geometrische   Bild   des 
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Kraftlinien  verlauf  es  ausserordentlich  die  Uebersicht  und  das  Ver- 
ständniss  der  Erscheinungen  gefordert  hat. 

Zum  Zwecke  der  leichteren  EinfQhrung  in  den  Gegenstand 
habe  ich  den  historischen  Weg,  auf  welchem  die  Entdeckungen  und 
Schlussfolgerungen  gewonnen  sind,  meist  nicht  berücksichtigt.  Dies 
mag  auch  zur  Entschuldigung  dienen,  dass  Literatur  nur  wenig 
und  von  dieser  fast  ausschliesslich  nur  die  neuere  genannt  ist. 

Nach  Abschluss  des  Manuskripts  ist  mir  das  werthvolle  Werk 
Yon  J.  J.  Thomson:  Recent  researches  in  Electricity  and  Mag- 
netism,  Oxford,  1893,  bekannt  geworden.  Dieses  Buch  verfolgt 
andere  Zwecke,  als  das  hier  vorliegende,  da  es  als  Fortsetzung  des 
Maxwell'schen  Werkes:  Treatise  on  Electricity  and  Magnetism, 
geschrieben  ist  und  an  vielen  Stellen  eine  tiefere  mathematische 
Durchführung  der  Probleme  gibt,  als  ich  sie  hier  beabsichtigt  habe. 
Trotzdem  haben  naturgemäss  beide  Bücher  viele  Berührungspunkte 
und,  so  viel  ich  bisher  gesehen  habe,  üebereinstimmungen,  die  mich 
sehr  freuen  können.  Ich  möchte  deshalb  nochmals  erwähnen,  dass 
meine  Darstellung  durch  das  Thomson'sche  Werk  in  keiner  Weise 
beeinflusst  ist,  und  dass  ich  es  deshalb  auch  nur  sehr  wenig 
citirt  habe. 


Göttingen,  im  März  1894- 


Paul  Drude. 
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Kapitel  I. 

Allgemeine  Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes. 


1.  Das  Feld  magnetiseher  Polo.  Stücke  von  Stahl  kann  man 
in  Zustande  versetzen,  in  welchen  sie  kräftige  ponderomotörische, 
d.  h.  ihre  Massen  in  Bewegung  setzende,  Kräfte  aufeinander  aus- 
üben. In  diesem  Zustande  nennt  man  die  Stahlstücke  magnetisirt. 
—  In  schwächerem  Grade  kann  man  auch  Eisen  magnetisiren. 

Es  giebt  verschiedene  Methoden,  Eisen  oder  Stahl  zu  magne- 
tisiren. Die  Natur  bietet  uns  in  einigen  Mineralien,  hauptsächlich 
dem  Magnet.eisenstein,  welcher  aus  Eisenoxyd  und  Eisenoxydul  be- 
steht, natürliche  Magnete,  d.  h.  Körper,  welche  ohne  besondere 
Behandlung  gegenseitige  ponderomotorische  Wirkungen  ausüben. 
Bestreicht  man  ein  Stück  Stahl  mit  einem  solchen  natürlichen 
Magneten,  so  wird  dasselbe  ebenfalls  zu  einem  Magneten,  d.  h.  es 
wird  dauernd  in  den  magnetischen  Zustand  versetzt. 

In  bequemerer  Weise  kann  man  sich  der  Wirkung  des  gal- 
vanischen Stromes  bedienen.  Bringt  man  ein  Stahlstück  in  die 
Nähe  eines  solchen,  oder  leitet  man  eventuell  den  Strom  durch  das 
Stück  selbst  hindurch,  so  zeigt  es  sich  auch  nach  Entfernen,  bezw. 
Aufhören  des  Stromes  dauernd  magnetisirt,  was  man  an  den  pon- 
deromotorischen  Wirkungen  erkennen  kann,  welche  das  eine  Stahl- 
stück auf  ein  anderes,  in  ähnlicher  Weise  behandeltes,  ausübt. 

Die  Stärke  dieser  Wirkungen  nimmt  mit  der  gegenseitigen 
Entfernung  der  Stahlstücke  ab.  Man  bezeichnet  den  Raum,  innerhalb 
dessen  magnetische  Wirkungen  noch  merkbar  sind,  als  magne- 
tisches Feld.  Die  Kräfte  hängen  aber  nicht  allein  von  der  gegen- 
seitigen Entfernung  und  Lage  der  Stahlstücke,  ihrer  Gestalt  und  Grösse 
ab.  Denn  bei  denselben  beiden  Stahlstücken  können  die  Kräfte  auch 
in  derselben  relativen  Entfernung  und  Lage  je  nach  der  specielleren 

Drude,  Pttyiik  des  Aethers.  i 


2  Das  Feld  magnetischer  Pole. 

Art  der  yorangegangenen  Behandlung  sehr  Terschieden  ausfall 
nicht  nur  was  ihre  Stärke  anbelangt,  sondern  auch  hinsichtlich  ih 
sonstigen  Eigenschaften.  Während  z.  B.  bei ,  einer  gewissen  Art  i 
Behandlung  und  bei  einer  speciellen  relativen  Lage  nur  translatoris< 
Kräfte  auftreten,  können  bei  einer  anderen  Art  der  Behandlung  • 
Stahlstücke  in  derselben  relativen  Lage  auch  noch  drehende  Krä 
aufeinander  ausüben.  In  diesen  Fällen  sagt  man,  dass  die  StahlstQc 
in  verschiedener  Weise  magnetisirt  seien. 

Bei  einer  gewissen  Gestalt  der  zu  magnetisirenden  Körper  u 
bei  einer  gewissen  Behandlungsweise  derselben,  d.  h.  bei  einer  ( 
wissen  Art  der  Magnetisirung,  kann  man  nun  die  durch  diese! 
hervorgerufenen  ponderomotorischen  Kräfte  in  der  einfachsten  We 
berechnen. 

Legt  man  nämlich  einen  Stahlkörper,  welcher  sehr  dünn 
Vergleich  zu  seiner  Länge  ist  —  etwa  eine  Klaviersaite  von  1  n 
Durchmesser  und  40  cm  Länge  —  in  das  Innere  einer  die  End 
der  Saite  weit  überragenden  Röhre,  um  welche  ein  galvaniscl 
Strom  in  schraubenförmigen  Windungen  von  kleiner  Ganghöhe  flie 
(ein  sogenanntes  Solenoid),  so  ist  der  Körper  nach  dem  Herai 
nehmen  aus  der  Röhre  in  der  Weise  magnetisirt,  als  ob  nur  se 
beiden  Enden  der  Sitz  von  Centralkräften  seien,  einerlei,  in  welcl 
Weise  man  den  Körper  nachher  biegt.  Die  ponderomotoriscl 
Kräfte,  welche  zwei  in  dieser  Weise  magnetisirte  Stahlkörper  a 
einander  ausüben,  werden  also  dadurch  der  Erfahrung  völlig  e 
sprechend  berechnet,  dass  man  annimmt,  es  wirken  nur  zwiscl 
je  zweien  der  vier  Enden  der  Körper  Kräfte,  welche  in  der  V 
bindungslinie  der  betrachteten  Enden  liegen  und  nur  von  ih 
relativen  Entfernung  abhängen,  nicht  von  der  geometrischen  Qesi 
der  Magnete. 

Man  nennt  die  Enden  des  Stahlkörpers  seine  magnetisch 
Pole.  Allgemein  verwendet  man  diese  Bezeichnung  für  diejenif 
Stellen  eines  magnetischen  Feldes,  welche  der  scheinbare  Sitz  von 
die  Feme  wirkenden  Centralkräften  sind.  —  Es  ist  nicht  nothwenc 
dass  jedes  magnetische  Feld  Pole  besitzt;  das  auf  die  an) 
gebene  Weise  erhaltene  magnetische  Feld  besitzt  aber  solche. 

2.  Folstärke.    Ihre  Messung  nach  absolntem  Maass.   \ 

schon  anfänglich  hervorgehoben  ist,  nehmen  die  magnetischen  p< 
deromotorischen  Kräfte  mit  der  gegenseitigen  Entfernung  der  mag 
tisirten  Körper  ab.     Magnetisiren  wir  nun  zwei  sehr  lange,    düi 


PolEt&rke  nach  BliBoliitcm  Maaca. 


StaMdrSlite  in  der  nngegebenen  Weise,  so  können  wir  dieselben 
Webt  in  eine  solche  Lage  bringen,  daaa  nur  zwei  ihrer  Enden 
äch  geg»nseitif{  so  nahe  kommen,  dans  sie  merkbar  aufeinander 
«änwirken ,  während  die  übrigen  Enden  ho  weit  liegen ,  dass  ihre 
Wirkung  unmerkbar  wird.  In  diesem  Falle  haben  wir  es  also  zu 
ftun  (illein  mit  der  Kraft,  welche  zwei  Magnetpole  aufeinander  aus- 
üben, Mwn  kann  diese  Kraft  leicht  messen,  sie  z.  B.  mit  der 
Schwere  vei^leichen,  d,  h.  in  Gewicht  ausdrücken,  wenn  man  den 
■ioeB  Stahldraht  an  dem  Balken  einer  Wage  befestigt,  während 
ia  indere  darunter  oder  darüber  fest  aufgestellt  ist. 

Auf  diese  Weise  konstatirt  man,   dass   die  Kraft   der   beiden 
M*  umgekehrt  proportional  dem  Quadrat  ihrer  relativen  Entfernung 
iit.   Bezeichnet  man  die  letztere  durch  r,   die  Kraft   durch  K,    so 
I  «et/.en 


illntersucht  man  nun  bei  derselben  Entfernung  r  die  Kraft  K 

tchiedenen   magnetisirten  Stahldrähten ,    so    tindet   man  ver- 

bne  Werthe  für  K.     Der  Koefäcient  k   muss    also   abhängen 

'  'nn  isa  Eigenschaften  der  angewandten  Stahldrähte.  Es  Keigt  sich 
■m.  d&ss  das  Verhältnis))  der  Kräfte  eines  Drahtes  (1)  auf  zwei 
ndere  (2)  und  (3)  ganz  unabhängig  ist  von  der  Natur  des  Drahtes  (1), 
J'  h.  dass  das  Verhaltniss  ungeändert  bleibt,  wenn  man  den  Draht  (1) 
^iTcli  einen  beliebigen  anderen  (4)  ersetzt.  Aus  dieser  Thatsache 
ogiebt  sich,  dass  der  Koefficient  k.  welcher  in  dem  obigen  Kraft- 
S^etie  zweier  beliebiger  Stahldr'ähte  (1)  und  (2)  auftritt,  aus  dem 
Produkte  zweier  Faktoren  bestehen  musa,  von  denen  der  eine  nur 
•w  der  Natur  des  einen  Drahtes  (1),  der  andere  nur  von  der  Natur 
^  zweiten  Drahtes  {'2)  abhängen  kann.  Bezeichnet  man  diese 
Faktoten  mit  m,  und  m,,  so  ist  also  zu  setzen 

-^  K  =  fMt, 

I  f  eine  weder  von  der  Natur  der  angewandten  Drähte  noch 
r  Entfernung  r  abhängende  Konstaute  bezeichnet. 
s  Faktoren  m^  und  m^  bieten  offenbar  ein  günstiges  Maass 
•  Grtisse  der  Maguetisirung;  denn  sie  müssen  Jen  Werth  Null 
nen,  falls  die  Drähte  unmagnetisch  sind.  Eine  wirkliche 
Kg  difser  Faktoren  ist  aber  erst  dann  möglich,  wenn  man  die 
into  f  beistimmt  hat.  Ueber  diesf  kann  man  nun  willkürlich 
denn  irgend  welche  Äendei  "  -''res  Werthes   würden 


4  Polfitärke  nach  absolutem  Maass. 

nur  den  Werth  der  Yorläufig  noch  unbestimmten  Faktoren  m  be- 
einflussen.    Der  Einfachheit  halber  setzt  man  nun  f  =  1,  d.  h. 

■ 

Die  durch  diese  Formel  definirten  Faktoren  mj  und  m^  nennt  man 
die  Polstärken  der  aufeinander  wirkenden  Drahtenden.  Man 
kann  sie  leicht  in  absolutem  Maass,  d.  h.  durch  die  Einheiten  dei 
Masse,  Länge  und  Zeit  ausdrücken.  —  Denken  wir  uns  nämlicli 
zwei  Pole  gleicher  Stärke  hergestellt,  was  dadurch  kontroUirt  werden 
kann,  dass  ihre  Einwirkung  auf  ein  und  denselben  dritten  Pol  in 
der  gleichen  Entfernung  die  nämliche  ist,  so  ist  ofiPenbar  ihre  Pol- 
stärke durch  den  Ausdruck  gegeben 

m  =  r  1/K"  (2] 

Misst  man  daher  K  auf  der  Wage,  durch  ein  Gewicht,  missl 
man  ferner  r  mit  einem  Längenmaasse ,  so  ist  auch  dadurch  m  ir 
den  angewandten  Einheiten  des  Gewichts  und  der  Länge  gemessen 

Es  ist  jetzt  üblich  geworden,  als  Einheit  der  Masse  das  Gramm, 
als  Einheit  der  Länge  das  Centimeter,  als  Einheit  der  Zeit  die  Se- 
kunde zu  wählen.  Dieses  System  von  Einheiten  nennt  man  das  Centi- 
metet- Gramm-Sekunde-System  oder  das  cgs-Systom. 

Das  Gewicht  eines  Grammes  wird  gemessen  durch  das  Produkt 
seiner  Masse  in  die  Beschleunigung,  welche  beim  freien  Fall  durcli 
die  Erdattraktion  eintritt.  Da  letztere  im  cgs-System  den  Werth  981 
besitzt,  so  repräsentirt  also  das  Gewicht  eines  Grammes  981  ab- 
solute Krafteinheiten,  oder  —  wie  man  letztere  zu  nennen  pflegt  — 
981  Dynen. 

Ein  Magnetpol  der  Stärke  1  übt  also  auf  einen 
Pol  gleicher  Stärke  in  der  Entfernung  von  1  Centi- 
meter  dieKraft  einer  Dyne  aus,  d.h.  dieser  Kraft  kann 
durch  das  Gewicht  von  Vssi  Gramm  das  Gleichgewicht 
gehalten  werden. 

3.  Die  Dimem^ion  der  Polstärke.  Der  numerische  Werth 
der  Polstärke  eines  bestimmten  Magneten  würde  sich  ändern,  wenn 
wir  andere  Einheiten  der  Masse,  Länge  und  Zeit  zu  Grunde  legten, 
als  sie  im  cgs-System  angenommen  sind. 

Nicht  jede  zu  messende  physikalische  Grösse  ändert  ihren 
numerischen  Werth,  wenn  jene  Einheiten  anders  gewählt  werden, 
So    ist    z.   B.    der  .'^^'^    ^* Brechungsindex    eines    Körpers    voll- 


r 


\ 


Dimension  der  Polstärke. 

kommen  Ton  dem  gewählten  Maassystem  unabhängig.  Diese  An 
▼on  physikalischen  Grössen  pflegt  man  dimensionslos  zu  nennen, 
oder  auch  dimensionslose  Zahlen.  Dagegen  redet  man  bei  der 
ereteren  Art  von  physikalischen  Grössen,  zu  denen  die  Polstärke 
gehört,  Yon  ihrer  Dimension,  welche  sie  in  den  Grundeinheiten  be- 
sitzen, indem  man  darunter  diejenigen  Potenzen  derselben  versteht, 
welche  in  der  Formel  der  betrachteten  physikalischen  Grössen  auf- 
treten. Es  ist  dies  eine  Verallgemeinerung  des  Gebrauches,  nach 
welchem  ein  Gebilde,  welches  durch  das  Produkt  zweier  oder  dreier 
Langen  gemessen  wird  —  also  eine  Fläche  oder  ein  Raum  —  als 
von  der  zweiten  oder  dritten  Dimension  bezeichnet  wird.  So  ist 
z.  B.  eine  Geschwindigkeit  von  der  ersten  Dimension  der  Länge 
und  der  reciproken  ersten  Dimension  der  Zeit.  Man  kann  dies 
formell  dadurch  bequem  zum  Ausdruck  bringen,  dass  man  die  Länge 
inifc  L,  die  Zeit  mit  T,  die  Masse  mit  M  bezeichnet  und  die  Dimen- 
sionen der  betreflfenden  Grösse  als  Exponenten  neben  diese  Grund- 
einheiten setzt. 

Diese  Dimensionsformeln  sollen  im  Folgenden  dadurch  gekenn- 
zeichnet werden,  dass  man  die  betreffende  physikalische  Grösse 
^[]  Klammem  setzt. 

Die  Dimensionsformel  einer  Geschwindigkeit  v  ist  demnach 

[v]  =  LT-«, 
einer  Beschleunigung  g 

einer  Kraft  K 

[K]  =  MLT--. 

Aus  Formel  (2)  ergiebt  sich  daher  die  Dimensionsformel 
der  Polstärke  zu 

[m]=WV^'T''.  (3) 

Die  Dimensionsformeln  leisten  gute  Dienste,  wenn  man  von 
einem  System  von  Grundeinheiten  zu  einem  anderen  übergehen 
wiD.  —  Wählt  man  z.  B.  das  Milligramm  und  das  Millimeter  als 
Massen-  und  Längeneinheit,  d.  h.  geht  man  vom  cgs-System  zum 
mm-mg-s-System  über,  und  unterscheidet  man  die  neuen  Einheiten 
durch  obere  Striche  von  den  alten,  so  ist  zu  setzen 

M  =  1000M',     L  =  10L',     T  =  T'. 

Setzt  man  diese  Werthe  in  die  Dimensionsformel  (3)  der  Polstärke, 

80  folgt 

[m]  =  1000  M'^"L"'-T'-^ 


Die  Summe  der  Polstärken  i«t  NulL 

« 

i)er  numerische  Werth  der  Polst'ärke  eines  bestimmten  Mi^eten 
ist  also  beim  Uebergang  vom  cgs-System  zum  mm-mg-s-System 
mit  1000  zu  multipliciren. 

Ausserdem  sind  die  Dimensionsformeln  noch  nützlich  zur  Eon- 
trolle einer  längeren  Rechnung,  durch  die  irgend  welche  Beziehungen 
zwischen  verschiedenen  physikalischen  Grössen  hergestellt  werden. 
Denn  nur  Grössen  gleicher  Dimension  können  einander  gleich  sein; 
nie  hat  es  z.  B.  einen  Sinn,  1  cm  gleich  1  Sekunde  zu  setzen. 
In  jeder  Formel  können  daher  durch  Gleichheits-,  Addi- 
tions-oder Subtraktions-Zeichen  nur  Grössen  gleicher 
Dimension  verbunden  sein. 

4.  Die  Summe  der  Folstärken  eines  Magneten  ist  Nall. 

Das  in  der  Formel  (1)  ausgesprochene  Gesetz  der  Kraftwirkung 
zweier  Magnetpole  ist  identisch  mit  dem  allgemeinen  Attraktions- 
gesetze, welches  Newton  für  zwei  ponderable  Massen  M'  und  M'' 
aufgestellt  hat.  Aber  abgesehen  davon ,  dass  die  magnetischen 
Kräfte  durch  ihre  weit  grössere  Intensität  von  den  allgemeinen 
Attraktionskräften  leicht  unterschieden  werden  können,  indem  z.  B. 
dünne  Stahldrähte  in  unmagnetisirtem  Zustande  merkbare  Attraktion 
überhaupt  nicht  äussern,  so  differiren  sie  noch  in  einem  wesentlichen 
anderen  Punkte  von  der  Newton'schen  Masseneinwirkung.  Letztere 
äussert  sich  nämlich  nur  als  Anziehung,  während  Magnetpole  sich 
sowohl  anziehen  als  abstossen  können. 

Beobachtet  man  z.  B.  bei  dem  in  §  2  beschriebenen  Experiment 
mit  zwei  Stahldrähten  in  einem  Falle  Anziehung,  so  erhält  man  bei 
Vertauschung  der  beiden  Enden  des  einen  der  Drähte  Abstossung, 
und  zwar  von  numerisch  genau  dem  gleichen  Betrage,  wie  ihn  die 
vorherige  Anziehung  besass.  Dieses  Gesetz  kann  man  bei  der  be- 
schriebenen Anordnung  leicht  an  der  Wage  verificiren. 

Aus  diesem  Gesetz  folgt  sofort,  dass  der  absolute  Werth 
der  Polstärken  der  beiden  Enden  jedes  Drahtes  gleich  sein 
muss.  Femer  folgt,  dass  man  genau  die  ursprüngliche  magnetische 
Einwirkung  erhalten  muss,  wenn  man  die  Enden  beider  Magnete 
vertauscht. 

Um  in  der  Formel  das  verschiedene  Verhalten  der  Attraktion 
und  Repulsion  zum  Ausdruck  zu  bringen,  legt  man  passend  den 
Polstärken  das  positive  oder  negative  Vorzeichen  bei  und  setzt  ferner 
fest,  dass  die  Attraktion  von  der  Repulsion  sich  ebenfalls  durch  das 
suchen  unterscheiden  soll.    Es  ist  üblich,   die  Abstossung  mit 


XT 
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[)ie  Summe  dur  PoiEtäi'keo  iet.  Null. 


podtiiem,  die  Aimeliiiug  mit  negativem  Vorzeichen  zu  helegeo.  Hat 
nun  nun  durch  Beobachtung  der  Einwirkung  eines  beliebigen  dritten 
Miignet«n  (z.  B.  der  Erde)  diejenigen  Pole  zweier  Uagnete  ge- 
fnoden,  welche  das  gleiche  Vorzeichen  besitzen,  so  beobachtet  man 
Ewiscben  diesen  gleichnamigen  Polen  stets  Äbstussung.  Formel  (1) 
ist  dilier  jetzt  auch  richtig  in  Bezug  auf  das  Vorzeichen ,  indem 
ilurcli  sie  der  Thatsache  Rechnung  getragen  wird,  dass  gleich- 
nnmige  Pole  sich  abatossen,  ungleichnamige  sich  an- 
siebeo. 

Nennt  man  die  beiden  Pole  eines  magnotisirten  Drahtes  m 
und  m',  so  folgt  daher  jetzt  mit  Berücksichtigung  ihrer  Vorzeichen 

m  -f-  m'  =  iJ , 
d.  K.  die  Summe  der  Polstärken  ist  Null. 

Welchen  Pol  eines  Magneten  man  als  positiven,  welchen  man 
8«  negativen  bezeichnen  will,  bleibt  dabei  ganz  willkilrlicli.  Usblich 
•st  «a,  das  unter  dem  Einfluss  der  Erde,  welche  selbst  ein  magne- 
WiBs  Feld  besitzt,  sich  nach  Norden  einstellende  Ende  eines 
«sgneten  als  positiven  Pol  oder  Nordpol  zu  bezeichnen. 

Die  bisherigen  Sätze  sind  an  den  Erfahrungen  gewonnen, 
^Iche  man  mit  den  langen  Stahldrähten  machen  kann,  wenn  man  sie 
''i  der  in  gl  angegebenen  Weise  magnetisirt.  Obgleich  nun  nur  die 
finden  der  Drähte  der  Sitz  von  magnetischen  Kräften  zu  sein  scheinen, 
*o  ut  doch  keineswegs  zu  schliesseu,  dass  thatsächlich  nur  diese 
"Hden  durch  den  Magnetisirungaprocess  in  ihrer  Natur  geändert 
'^.  während  die  übrigen  Stellen  der  Drähte  in  demselben  Zu- 
•^de  geblieben  seien,  wie  sie  ihn  vor  der  Magnetisiruiig  besessen 
"">iK.  Dass  dem  nicht  so  ist,  kann  man  erkennen,  wenn  man  den 
'^raht  in  kleinere  StSckchen  zerbricht.  Ein  jedes  derselben  zeigt 
"^11  ch  wiederum  magnetische  Eigenschaften  in  ganz  ähnlicher 
"Wie,  wie  der  ursprüngliche  ganze  Draht.  Die  Enden  jedes 
StQckchens  bilden  magnetische  Pole,  d.  h.  scheinen  der  Sitz  von 
Central krUfteu  zu  sein.  Deren  Gesetz  wird  wiederum  durch  die 
fongfj  (ij  ausgedruckt.  Die  experimentelle  Ermittelung  derselben 
leidet  jetzt  nur  an  der  Unbequemlichkeit,  dass  wegen  der  Kürze 
'"''  StQcke  die  Wirkungen  seiner  beiden  Pole  auf  einen  Pol  eines 
*"'*"f(!n  Drahtstückes  zu  berücksichtigen  sind.  Sehr  einfach  ist  aber 
■  -'111  Falle  zu  beobachten,  dass,  wenn  ein  kurzer  Magnet 
:<  Verliiugerung  eines  anderen  längeren  liegt,  die  resul- 
~  "  Naiit^L  Kraft  ihr  Vorzeichen  wechselt,    aber   dem   ab- 

^n  Eigenschai.  wenn -.'«taut    bleibt,    wenn    man    den    kürzeren 


^  Fernkräfte  oder  Nahekrüfte? 

•\'  iri'oten  um  180"  so  dreht,  dass  seine  beiden  Enden  ihre  Lage 
zu  dem  langen  Magneten  gerade  vertauschen.  Hieraus  ist  sofort 
zu  schliessen,  dass  auch  in  dem  kurzen  Magneten  die  Summe  seiner 
Polstärken  Null  ist.  —  Diesen  Satz  kann  man  auch  aus  der  Be- 
obachtuug  schliessen,  dass  das  Gewicht  eines  Stahlstückes  sich  durch 
Magnetisirung  nicht  ändert.  Seine  beiden  Pole  erfahren  daher  in 
dem  gleichförmigen  Magnetfelde  der  Erde  gleiche  Anziehung  und 
Abstossung. 

Dieselben  Beobachtungen  könnte  man  machen,  soweit  man  auch 
die  Zerkleinerung  eines  Magneten  betriebe.  Hieraus  ist  zu  schliessen, 
dass  in  jedem  auch  noch  so  kleinen  Magneten,  d.  h. 
auch  in  jedem  Volumenelement  eines  Magneten  die 
Summe  der  Polstärken  den  Werth  Null  ergiebt. 

5.  Fernkräfte  oder  Nahokräfte  ?  In  dem  Vorangegangenen  ist 
gezeigt,  dass  man  ein  magnetisches  Feld  erzeugen  kann,  in  welchem 
die  vorhandenen  ponderomotorischen  Kräfte  in  richtiger  Weise  durchs 
die  Annahme  berechnet  werden  können,  dass  gewisse  Punkte  —  die- 
Pole  des  Feldes  —  Kräfte  aufeinander  ausüben,  die  zwar  mit  dei~ 
Entfernung  abnehmen,  aber  doch  noch  in  grossen  Distanzen  wirken, 
sogenannte  Fernkräfte. 

Man  hat  in  neuerer  Zeit  das  Bestreben,  hauptsächlich  nach 
dem  Vorgange  der  beiden  englischen  Physiker  Faraday  und 
Maxwell,  die  in  der  Natur  beobachteten  Wirkungen  auf  Nahe- 
kräfte zurück/Aiführen,  d.  li.  auf  solche  Kräfte,  die  direkt  irgenÜ 
welche  Veränderungen  nur  an  der  Stelle  des  Raumes  bewirken,  wo  man 
sie  gerade  betrachtet.  Man  stellt  sich  zu  diesem  Zwecke  den  Baum 
nicht  leer  vor,  sondern  mit  einem  Medium  erfüllt,  welches  unter  der 
Einwirkung  dieser  Nahekräfte  irgend  welche  Veränderungen  er- 
leiden kann.  Die  scheinbaren  Fernkräfte  kommen  dann  durch  Ver- 
mittelung  dieses  Mediums  zu  Stande,  indem  seine  Veränderungen, 
die  in  einem  Punkte  A  hervorgerufen  werden,  sich  im  ganzen  Me- 
dium weiter  verbreiten,  auch  bis  zu  einem  entfernten  Punkte  B, 
wo  sie  unter  Umständen  ponderomotorisch ,  d.  h.  massenbewegend, 
wirken  können. 

Bei   allen   magnetischen,    elektrischen  und   optischen  Erschei- 
nungen, sowie  denen  der  strahlenden  Wärme,  können  nun  sogenannte 
ponderable  Medien    nicht   die  wesentliche  Rolle    der    Vem^ .•**-- i^ci 
übernehmen,  wenn  sie  dieselbe  eventuell  auch  modi^'^^***"®  durch  das 
auch    im  luftleeren  Räume,   in  welchem   -^'   ^^®  Abstossung  mit 
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ireteB  die  geiiaiinten  ErschsinuDgen  auf.  Mbd  hat  daher  einem 
miHij^bami  Medium  die  Vermittlerrolle  Kugewieaen  und  neDBt  dieses 
denAether.  Die  genannten  Erscheinungen  werden  also  mich  dieser 
Anschauung  nur  flurch  Zustandsänderuugeu  im  Äether  wachgerufen, 
die  Lehre  Ton  der  ElektricitUt,  dem  Magnetismus,  dem  Lichte  und 
der  etrahlenden  Wärme  wird  iilso  gemeinsam  umfasst  durch  das 
Studium  der  Physik  des  Aethers. 

Oeradk^  SO  gut,  wie  man  einem  beaonderen  Medium,  welches 
den  Kaum  überall  erfüllt,  die  Vermittlerrolle  von  Kraftwirkungen 
tnwrist,  kSnnte  man  auch  dasselbe  entbehren  und  dem  Raum  selbst  die- 
jenigen physikalischen  Eigenschaften  beilegen,  welche  dem  Aether 
y^  zugeschrieben  werden.  Man  hat  sich  bisher  vor  dieser  An- 
•ciaiiUDg  gescheut,  weil  man  mit  dem  Worte  „ttaurn"  eine  abstrakte 
Vorstellung  ohne  physikalische  Eigenschaften  verbindet.  Da  die 
Etnfflbrung  des  neuen  BegriHes  .Äether"  durchaus  ohne  Belang 
"t.  wofern  man  nur  das  Princip  der  Nahekräfte  festhält,  so  soll  in 
disser  Darstellung  von  der  bbber  üblichen  Bezeichnung,  d,  h,  der 
Eiiifllhning  des  Wortes  „Aether",  Gebranch  gemacht  werden. 

Diis  gegenseitige  Verhältnjss  von  Fern-  und  Nahekräften  wird 
prt  an  dem  elastischen  Verhalten  der  Körper  demonstrirt.  Wenn 
*■  ß.  das  eine  Ende  eines  Stabes  gedrillt  wird,  während  das  andere 
'Wt  eingeklemmt  ist,  so  tritt  auch  z.  B.  in  der  Mitte  der  Länge 
da«  Stabes  eine  Drillung  auf.  Diese  kommt  nun  nicht  zu  Stande 
•""eh  Distanzwirkung  des  untersten  Querschnittes  des  Stabes  auf 
Wneo  mittelsten  Querschnitt,  sondern  durch  Vermittelimg  der  gegen- 
■^^tet]  Lageiinderungen  der  dazwischen  Hegenden  Querschnitte.  — 
'J't  diesen]  ßleichniss  soll  nicht,  gesagt  sein,  dass  die  im  Aether 
"""IteDden  Nahekräfte  in  jeder  Hinsicht  den  elastischen  Nahekräften 
otr  Haterie  ähnlich  seien,  im  Gegentbeil,  man  kann  wesentliche 
'^*l«r»chiede  zwischen  beiden  Arten  von  Nahekräften  bei  näherer 
'^'wsuchung  auffinden. 

Bü  muss  liier  zunächst  auf  eine  Meinung  aufmerksam  gemacht 
"'Hen.  die  behauptet,  dass  ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen 
»ernliräftcn  und  Nahekri'iften  nicht  bestehe.  Denn  auch  die  elastischen 
Kniekrätte  kann  man  rechnerisch  auf  Fernkräfte  zurückführen,  die 
^wdings  nur  in  kleinen,  sogenannten  molekularen  Distanzen  wirken. 
*^iie  mit  der  Erfahrung  in  Widersprüche  zu  gerathen.  Dem  gegen- 
^^"^  niiias  gesagt  werden,  dass  diese  so  definirten  elastischen  Nahe- 
■2W"*Wu.:-„  Nahekräfte  sind.  Wirkliche  Nahekräfte  wirken  nicht 
Eigenschai.ivenn  sie  nocli  so  klein  sind.    Wenn  von  einem 
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Pü^^^.<'  A  eine  Nahekraft  ausgeht,    so   bewirkt   diese  Zustandsver- 
änderungen  nur  in  A  selber. 

Es  ist  nicht  immer  nothwendig,  dass  dasjenige,  was  vom 
Punkte  A  ausgeht,  mit  dem  Namen  Kraft  im  gewöhnlichen  Sinne 
zu  bezeichnen  ist,  d.  h\  als  eine  Ursache,  welche  Massen  in  Be- 
wegung setzen  kann.  Es  kann  irgend  ein  anderer  physikalischer 
Zustand  sein,  dessen  Wirkungen  wir  durch  das  Experiment  kennen, 
dessen  tiefere  Natur  wir  aber  gar  nicht  zu  ergründen  brauchen 
(und  können).  Dieser  betrachtete  physikalische  Zustand  ^,  kann 
dann  von  irgend  welchen  anderen  physikalischen  Zustanden,  ^^^ 
^3  etc.,  abhängen.  Das  Gesetz  für  diese  Abhängigkeit  ist  aus  den 
Erfahrungsthatsachen  durch  mathematischen  Kalkül  abzuleiten.  Das 
Princip  der  Existenz  der  Nahewirkungen  besagt  dann, 
dass  sich  stets  eine  B  eziehung  finden  lassenmuss,  der 
zufolge  der  Werth  des  Zustandes  ^^  an  der  Stelle  A 
nur  abhängt  von  den  Werthen  der  Zustände  ^^i  ^3  •  *  • 
an  derselben  Stelle  A  des  Raumes.  Wesentlich  für  die  hier 
zu  entwickelnde  Theorie  ist  die  Ausdehnung  der  Nahewirkungs- 
gesetze  von  homogenen,  d.  h.  überall  gleich  beschaflFenen  Medien 
auf  inhomogene.  Man  kann  nicht  behaupten,  dass  dasselbe  Nahe- 
wirkungsgesetz  in  jedem  Falle  im  inhomogenen  Räume  gilt,  wenn 
es  im  homogenen  Räume  besteht.  —  Dieses  wird  aber  eintreten, 
wenn  das  Nahewirkungsgesetz  in  einer  Form  ausgesprochen  ist,  dass 
es  von  der  Natur  an  der  betrachteten  Raumstelle  ganz  unabhängig 
erscheint.  Zwar  ist  dieser  Schluss  nicht  ein  mathematisch  strenger, 
da  die  Nahewirkungsgesetze  aus  Beobachtungen  im  homogenen  Räume 
abstrfihirt  sind,  aber  er  ist  ein  sehr  nahe  liegender  hypothetischer  Schluss. 

Im  Folgenden  wird  von  ihm  mehrfach  Gebrauch  gemacht 
werden.  Es  wird  auf  ihn  dann  kurz  hingewiesen  werden  als  »den 
Satz  von  der  Unveränderlichkeit  der  Nahewirkungen". 

Sehr  oft  sind  bei  dieser  herzustellenden  Beziehung,  welche  das 
Nahewirkungsgesetz  ausdrückt,  einige  der  Zustände  ^j,  ^^i  ^3  ^^' 
Differentialquotienten  eines  Zustandes  ^'  nach  den  Koordinaten  oder 
der  Zeit.  In  diesem  Falle  drückt  sich  dann  das  Nahe- 
wirkungsgesetz durch  eine  Differentialgleichung  oder 
ein  System  von  simultanen  Differentialgleichungen 
aus.  Das  Fernwirkungsgesetzgiebt  die  Integrale  dieser 
Differentialgleichungen  in  bestimmten,  bei  der  Be- 
obachtung vorliegenden  Fällen.  -aCH  das 

Der  letzte  Satz  beleuchtet  das  Verhältniss  (^  Abstossung  mit 
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Fem  Wirkungen  von  der  mathematiechen  Seite.  Es  muss 
duudi  in  vielen  FäUeii  Tortheilliaf):  erscheinen ,  die  weitere 
lUchDUOg  direkt  an  das  Fernwirkungsgesetz  anzuknüpfen,  ohne 
auf  das  Nah e wirk u ngsges e tz ,  die  Differentialgleichung,  zurtlck- 
tugehen.  Hiermit  ist  über  nicht  gesagt,  daas  das  Nahewirkungs- 
geeb  überhaupt  ganz  zu  entbehren  wäre,  seihat  fUr  den  Physiker, 
ffelclitr  allein  die  beobachtbaren  Thatsacheu  berechnen  will ,  ohne 
iickum  Schwierigkeiten  zu  kümmern,  die  spekulative  Betrachtungen 
über  Ferokräfte  ergeben.  Erst  in  späteren  Kapiteln  wird  der  Vor- 
thtiil,  den  die  Aufstellung  der  Nahewirkungsgesetze  mit  sich  bringt, 
deutlich  in  die  Augen  springen,  hauptsächlich,  wenn  es  sich  darum 
Undtilt,  die  sogenannten  Grenzbedingungen  für  die  Veränderung 
BON  ZuStandes  beim  Uebergang  von  einem  Medium  zum  anderen 
zu  finden.  Ebenso  wird  es  erst  später  hervortreten,  daas  man  in 
Dmerur  Zeit  direkte  experimentelle  Beweise  dafUr  erhalten  hat,  dass 
in  Wirklichkeit  bei  den  hier  behandelten  Erscheinungen  keine 
Diitanzwirkungen ,  sondern  nur  Nahewirkungen  auftreten.  Der 
giinie  Fortschritt,  der  in  letzter  Zeit  in  der  Erfor- 
schung der  Phjsik  des  Aethers  gemacht  ist,  liegt  we- 
sentlich in  konsequenter  Durchführung  der  Idee  der 
Kkhekräf  te.  —  Im  Folgenden  soll  daher  von  derselben  durchaus 
ß«liraiich  gemacht  werden.  Wie  aus  dem  Vorstehenden  hervor- 
Kebt,  ist  es  aber  in  manchen  Füllen  bequem .  der  Rechnung  sofort 
i»  BUS  den  Nahekräflen  resultirende  Gesetz  von  scheinbaren  Fern- 
Itfiften  lu  Grunde  zu  legen.  —  In  dieser  Weise  allein  ist  die 
BiDutsung  von  Fernkraft gesetzen  im  Folgenden  zu 
»hieben. 

6.  Die  Stärke  eines  magnetischen  Feldes.     In  §  1  ist  be- 

•tiirieben.  wie  mtiu  sich  ein  magnetisches  Feld  herstellen  kann, 
*dchea  von  einzelnen  fast  punktförmigen  Polen  herrührt.  Nicht 
""Bot  nun  ist  das  magnetische  Feld,  J.  h.  der  Raum,  innerhalb 
^swen  magnetische  Einwirkungen  stattfinden,  so  einfach  gestaltet, 
^ä«  man  es  als  von  einzelnen  Polen  herrührend  ansehen  kann ; 
i"  gDwisiten  Fällen  kann  die  Anzahl  der  Pole  ins  Unendliche  zu- 
nehraen,  eo  dass  sie  ein  Kontinuura  bilden,  eine  Linie.  Fläche  oder 
^iw«  lUum ;  oft  auch  existiren  überhaupt  keine  Pole,  während  trotz- 
oMa  ana  gewissen  Erscheinungen  auf  das  Vorhandensein  eines 
•"«gncUschen  Feldes  zu  schlieasen  ist.  In  allen  Fällen  können  wir 
""1  diit   Eigenschaften   eines   M^netfeldea   untersuchen    durch   die 
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ponderomotorische  Wirkung ,  welche  ein  Pol  von  der  Stärke  +  1 
darin  erfährt.  Denselben  kann  man,  wie  oben  angegeben  ist;  sich 
dadurch  herstellen,  dass  man  einen  sehr  langen  Stahldraht  mit  Hülfe 
eines  so  starken  galvanischen  Stromes  magnetisirt,  dass  sein  Ende 
auf  das  Ende  eines  gleichbehandelten  gleichen  Stahldrahtes  in  dei 
Entfernung  von  1  cm  die  Kraft  einer  Dyne  ausübt. 

Die  Kraft,  welche  ein  Pol  der  Stärke  +  1  ii» 
magnetischen  Felde  erfährt,  nennt  man  die  Stärke 
oder  Intensität,  oder  auch  die  magnetische  Kraft  des 
Feldes. 

Die  Dimensionsformel  der  Feldstärke  (der  magnetischen  Kraft] 
folgt  aus  der  üeberlegung,  dass  das  Produkt  aus  der  Polstärke  in 
die  Feldstärke  die  Dimension  einer  Kraft  K  haben  muss.  Bezeichnet 
man  die  Feldstärke  (magnetische  Kraft)  mit  ^,  so  ist  also 

[m].[$]  =  [K], 
d.  h.  nach  Formel  (3): 

K]  =  M'i-L-^"T-\  (4J 

?•  Kraftlinien.  Kann  der  Einheitspol  der  Wirkung  der 
magnetischen  Kraft  ohne  Hindemiss  folgen,  so  beschreibt  er,  falls 
seine  Masse  oder  seine  Geschwindigkeit  so  gering  ist,  dass  Träg- 
heitskräfte nicht  merklich  auftreten,  eine  Bahn,  deren  Tan- 
gente in  jedem  Punkte  mit  der  Richtung  der  magne- 
tischen Kraft  zusammenfällt.  Diese  Bahn  wird  Kraftlinie 
genannt.  Ausser  in  der  angegebenen  Weise  kann  man  bequemer 
die  Gestalt  der  Kraftlinien  eines  Feldes  dadurch  ermitteln,  dass  man 
Eisenfeilspähne  in  dasselbe  bringt,  indem  man  sie  der  Wirkung  der 
Schwere  entzieht,  z.  B.  durch  Aufstreuen  auf  einen  horizontalen 
Papierschirm.  Da,  wie  wir  später  sehen  werden,  die  Eisentheilchen 
im  magnetischen  Felde  selbst  zu  Magneten  werden,  deren  Pole  in 
Richtung  der  Kraftlinien  liegen,  so  ordnen  sich  die  Spähne  in  der 
Richtung  derselben  an  infolge  der  Anziehung  der  ungleichnamigen 
Pole,    welche  zwei  benachbarte  Eisenstückchen  einander  zuwenden. 

8.  Bedeutang  des  Wortes  „Feldstärke"  im  Sinne  der 
Fernkräfte  und  im  Sinne  der  Nahekräfte.  Es  muss  hier  hervor- 
gehoben werden,  dass,  je  nachdem  man  Fernkräfte  oder  Nahekrafte 
annimmt,  der  Sinn  des  Wortes  „Feldstärke'*  und  „magnetisches 
Feld  eines  Magneten*    ein  verschiedener   ist.      Bei  Annahme  von 
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Ferakiiften  tiHt  eio  einzelner  Magnetpol  P  an  sich  Uberlmupt  kein 
ougnetiscbes  Feld.  Dasselbe  wird  erst  dadurch  hervurgebracht, 
du)  wir  ihn  auf  einen  anderi^Ti  Pol.  den  Einbeitspol  P',  wirken 
Imen,  indem  wir  letzteren  in  die  Umgebung  des  erateren  bringen. 

Bei  Annahme  der  Nfthekräfte  dagegen  hat  auch  ein  einzelner 
Uaguet)iol  wohl  ein  magnetisch  es  Feld,  er  bewirkt  gewisse  Zustands- 
Iiniieruiigrn  im  umgebunden  Äether,  und  diese  sind  vorhanden,  auch 
iKiiin  gar  kein  «nderer  Pol  in  seiner  Nähe  ist.  Wir  bedienen  uns 
in  di^em  Falle  der  Annäherung  des  Einheit^iioles  P'  nur  deshalb, 
mn  durch  die  auf  ihn  ausgeübten  ponderomotoriscbeu  Kräfte  quan- 
titatif  die  Znatandsänilerungen,  welche  der  ursprünglich  vorhandene 
Pol  P  im  Äetber  heryorhringt,  zu  messen.  —  Dabei  kann  man  nicht 
TOnuMetzen,  es  werde  durch  den  Einheitspol  P'  das  magnetische  Feld 
liidil  wesentlich  geändert.  Im  Gegentheil,  wir  werden  weiter  unten 
erkennen,  dass  stets  der  Verlauf  der  Kraftlinien,  auch  wenn  sie  von 
Mnem  noch  so  starken  Magnetfelde  herrühren,  in  der  Nähe  eines 
Punktes  P'  anders  ist,  wenn  dort  ein  Einheitdpol  lagert,  als  wenn 
denelbe  dort  nicht  vorhanden  wäre,  und  dass  gerade  auf  dieser 
AeBderung  des  KraWlinienverlaufes  die  ponderomotorische  Wirkung 
wuht,  welche   der  Einheitapol  im  Magnetfelde  erfährt. 

Wir  wollen  aber  annehmen,  dass  diese  Veränderung  des  Kraft- 
Iini«Merl»ufe8  des  ursprünglichen  Feldes  durch  den  Pol  P'  nur  in 
wiaw  näi'hüten  Nähe  merkbar  ist,  was  stets  /.u  erreichen  ist,  wenn 
^  Polstärke  von  P'  genügend  klein  ist  im  Vergleich  zu  den  das 
•D  nnlorsachende  Feld  erzeugenden  Polstärken.  Man  erhält  dann 
'•"■  die  Feldstärke  $,  d.  h.  fllr  die  Zustandsänderungen  im  Aether 
«nei  Magnetfeldes,  denselbeu  Werth ,  wie  er  nach  einer  später  zu 
'•eTfBchenden  Methode  folgt,  welche  nicht  direkt  auf  der  Messung 
der  jiondero motorischen  Wirkungen  des  Magnetfeldes  beruht. 

9.  Ein  Nahewirkongsgesctz  der  magnetischen  Kraft.     Es 

■^e  ein  niagnetiachea  Feld  durch  die  Pole  der  Stärken  mj,  m^, 
"■i.  nij  ttc.  hervorgebracht  sein.  Wir  wollen  ein  Nahewirkungs- 
pwbi  dur  magnetischen  Kraft  dieses  Feldes  finden,  d.  h.  eine  Be- 
orfiung  zwischen  irgend  welchen  Grftssen  oder  Zuständen,  die  sich 
suf  ein  und  dieselbe  Stelle  des  Raumes  beziehen. 

Die  mctgneliscbe  Kraft  §,  d.  h.  die  Resultante  der  von  den 
Men  m,,  m,  .  .  .  auf  den  Pol  P  der  Stärke  1  ausgeübten  W/r- 
Innigen  wird  nach  Grösse  und  Richtung  bestimmt,  wenn  wir  die  drei 
il^ponenhio  a,  ß,  y  von  ^  nach   drei  zu  einander  rechtwinkligen 
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Koordinatenaxen  x,  y,  z  kennen.  Diese  lassen  sich  nun  nach  < 
durch  die  Formel  (1)  für  die  Wirkung  zweier  Pole  ausgesprochenen 
setze  sofort  angeben,  da  z.  B.  die  x-Eomponente  a  von  Q  dadi 
erhalten  wird,  dass  man  die  von  den  Polen  m^,  m^  .  .  .  ausgeül 
Einzelkräfte  mit  dem  Kosinus  derjenigen  Winkel  beziehungsw 
multiplicirt,  welchen  die  bezüglichen  Entfernungen  r^,  r ^  .  .  .  vc 
mit  der  x-Axe  bilden,  und  die  dadurch  erhaltenen  Produkte  ad( 
Sind  die  Koordinaten  des  Poles  m^:  x^,  y^,  z^,  die  des  Poles 
x,,  y2,  Zg  etc.  und  bezeichnen  wir  die  Koordinaten  des  Einh( 
poles  P,  d.  h.  derjenigen  Stelle,  an  welcher  wir  die  magnetis 
Kraft  untersuchen  wollen,  mit  x,  y,  z,  so  finden  die  Gleichungen  st 

ri«  =  (x-x,)*  +  (y-y,)«  +  (z-z,)«, 

rg«  =  (x  —  Xj)*  +  (y  —  j^y  +  (z  —  z^y  etc. 
Nach  den  soeben  angestellten  üeberlegungen  ist 

'1  *^2  '^S 

*  1  '■2  ^^3 

Y  =  mi       ,»      +  m,  .,      +  ms      ,  »      +  •  •  • 

'^1  ^^2  "^S 

«*  +  ß*  +  Y*  =  ^*. 

In  diesen  Formeln  ist  auch  dem  richtigen  Vorzeichen  Rechnung 
tragen,  insofern,  als  z.  B.  der  von  m^  beeinflusste  Theil  von  a 
positivem  mj  positiv  ist,  falls  x>'Xj,  d.  h.  der  Pol  m^  stösst 
Einheitspol  P  ab. 

DiflFerenziren  wir  nun  a  nach  x,  ß  nach  y,  y  nach  z,  so  fc 
wenn  die  Formeln  ausgeschrieben  werden,  nur  fdr  den  von  m^  1 
rührenden  Antheil,  mit  Berücksichtigung  der  aus  (5)  ableitbf 
Beziehungen 

üx  r^       '        üy  fi       '         ()z  r^       ' 

<)a   _   m^         .-j  _     (x  —  X,)- 


()y         Fl*  ^         r  ^  ' 


1 
—  3  m^  -^ T^ h  .  . 


()z         rj*  r^ 
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Durch  Addition  dieser  letzten  drei  Gleichungen  folgt 

d.  h.  mit  Berücksichtigung  der  Formel  (5) : 

9x  ^  9y  ^  9z  ^^ 

Hier  haben  wir  eine  Differentialgleichung  für  die 
Komponenten  der  magnetischen  Kraft  gewonnen,  d.  h. 
einGesetz  der  Nahewirkungen.  Dasselbe  hat  im  ganzen  Räume, 
in  welchem  sich  das  magnetische  Feld  befindet,  Gültigkeit,  nur  nicht 
in  den  Polen  selbst,  weil  dort,  wie  aus  (6)  zu  erkennen  ist,  die 
magnetische  Kraft  unendlich  gross  wird.  Dieses  Verhalten  ent- 
spricht sicher  nicht  der  Wirklichkeit  in  strengem  Sinne,  wir  wollen 
später  darauf  zurückkommen.  Schliessen  wir  die  Stellen  der  Pole 
zunächst  von  der  Betrachtung  aus,  so  haben  wir  also  in  (8)  ein 
Nahewirkungsgesetz  eines  durch  Pole  erzeugten  Magnetfeldes. 

10.  Das  Potential  der  magnetischen  Kraft.  Der  magne- 
wschen  Kraft  kommt  sowohl  ein  Zahlwerth  als  Richtung  zu.  Der- 
artige Grössen  nennt  man  Vektoren,  im  Gegensatz  zu  Skalaren, 
welches  Grössen  sind,  denen  nur  ein  Zahlwerth  zukommt,  wie  z.  B. 
die  Dichtigkeit  eines  Körpers  an  irgend  einer  Stelle.  Die  Gesetze 
der  Vektoren  sind  unübersichtlicher,  als  die  der  Skalaren,  da  erstere 
inuner  die  Kenntniss  von  drei  Grössen  an  jeder  Stelle  des  Raumes 
Vordem,  wie  z.  B.  die  magnetische  Kraft  §  erst  vollständig  be- 
stimmt ist,  wenn  man  ihre  drei  Komponenten  a,  ß,  y  kennt. 

Es  bedeutet  daher  im  Allgemeinen  eine  Vereinfachung,  wenn 
^^^  die  Gesetze  eines  Vektors  auf  die  eines  Skalars  reduciren  kann. 
^^  ist  nun  in  der  That  bei  der  magnetischen  Kraft  der  Fall. 

Es  lassen  sich  nämlich  die  Komponenten  der  magne- 
tischen Kraft  als  (negative)  Differentialquotienten 
einer  Funktion  V  nach  den  Koordinaten  darstellen, 
Welche  ein  Skalar  ist. 


(9) 


Setzt  man  nämlich 

J"!           J*s           r» 

•   » 

w  wird  tfaatsSchlich 

8V         -            9V 

8V 

(« 


; 
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wie  man  durch  Differentiation,  mit  Berücksichtigung  von  (7),  un 
Vergleichung  mit  (6)  erkennt. 

Diese  Funktion  V  heisst  das  Potential  der  magne 
tischen  Kraft,  indem  allgemein  das  Potential  eine 
Kraft  diejenige  Grösse  genannt  wird,  deren  negativ 
Differentialquotienten  nach  den  Koordinaten  die  Kom 
ponenten  der  Kraft  ergeben. 

Nicht  jede  Kraft  besitzt  ein  Potential.  Wie  man  aber  an 
den  Gleichungen  (10)  ersieht,  kann  man  leicht  die  Bedingung  aui 
stellen,  der  Kräfte  gehorchen  müssen,  welche  ein  Potential  besitzet 
Sie  ist 

_Ba__^iß_  _aß__^j_  ^j___^_a_ 

c)y   ""   yx  '  Üz   ■"    öj  '         "äx"""    dz  '  ^ 

Diesem  zweiten  Nahewirkungsgesetz  ist  also  dl 
magnetische  Kraft  eines  von  Polen  herrührenden  Fe" 
des  ebenfalls  unterworfen,  wie  man  durch  Differentiation  d^ 
Formeln  (6)  leicht  verificiren  kann. 

Aus  Gleichung  (8)  erhält  man  ein  Nahewirkungsgesetz  fl 
das  Potential,  nämlich 


7"+    ^-*    +     -    -    —  ^• 


Ox«     '      by=*     '      Oz^         ^'  ^  ^ 

Diese  Differentialgleichung  wird  die  Laplace'sche  genannt.     Si 
gilt  im   ganzen   Räume,    abgesehen    von    den   Polen.     Ihre    link 

Seite  wird   oft   abgekürzt  durch   da 

Symbol  AV. 

11.  Der  Oaass'sehe  Satz.  Wi 

denken  uns  ein  Flächenelement  d 
auf  einer  Fläche  S  abgegrenzt.  W 
wollen  das  Produkt  aus  der  Gros« 
des   Fläclienelementes    in   die   Kon 

/y,<^  I  /^  ponentc  .^„    der  magnetischen   Kra 

bilden,    welche   nach  der  Normale 
der  Fläche  genommen  ist  (vgl.  Fig.  1 
Dieses  Produkt  ^^  .  d  S    nennt  ma 
den    Kräftefluss     durch    dS     i 

Richtung  von  n.     Der  Kräftefluss  durch  die  endliche  Fläche  S  wii 

durch  das  Integral 


Fig.  1. 
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gegeben.  Es  ist  nothwendig,  den  positiven  Sinn  der  Normale  n 
dabei  festzulegen,  d.  h.  den  Sinn,  in  welchem  der  Kräftefiuss  durch 
die  Fläche  hindmxh  stattfinden  soll. 

Die  Komponente  ^n  ist  durch  das  Potential  V  leicht  aus- 
drückbar. Denn  gerade  wie  die  Kraftkomponente  nach  der  x-Axe 
durch  den  negativen  DiflFerentialquotienten  von  V  nach  x  bestimmt 
wird,  muss,  da  die  x-Axe  in  keinerlei  Weise  vor  einer  anderen 
Richtung  im  Räume  ausgezeichnet  ist,  die  Komponente  ^„  gleich 
sein  dem  negativen  DifFerentialquotienten  von  V  nach  n,  wobei 
unter  dem  DifFerentialquotienten  von  V  nach  einer  Richtung  n  das 
Verhaltniss  verstanden  wird,  in  welchem  sich  der  Werth  von  V 
beim  Fortschreiten  in  der  Richtung  n  zur  Fortschreitungsgrösse 
ändert,  wenn  man  letztere  sehr  klein  wählt. 

Berücksichtigen  wir  zunächst  nur  die  vom  Pole  m^  herrührende 
Kraft,  so  ist  also 

^  BV.  r,  ,    m,        dr. 


Ün  ^     ön  '     ri«        ()n 

6  r 
I'un  ist  aber    ^   '    =  cos  (nr,),  d.  h.  gleich  dem  Kosinus  des  Win- 

o  n  ^     1^  o 

kek  (nrj,   welchen   die   positive  Richtung  n  mit  der  von  m^  nach 
dS  positiv   gerechneten   Richtung  r^ 

bildet.    Dieses  erkennt  man  bei  Zu-  0?/? 

gnindelegung     der     Definition     des  ^-^""^^O^^'^ 

I)ifferentialquotienten  nach  einer  Rich- 
tung ohne  Weiteres   aus   einer  ein- 
fachen   geometrischen     Konstruktion     t»; 
(Tgl.  Fig.  2).  Fig.  2. 

Daher  ergiebt  sich 

^„  .  dS  =  — Y  ^os  (^^1)  ^^  ' 

Konstruirt  man  nun  von  der  Begrenzung  des  Elementes  dS  aus 
einen  Strahlenkegel,  dessen  Spitze  in  m^  liegt  (vgl.  Fig.  1),  so 
schneidet  derselbe  aus  einer  um  m^  beschriebenen  Kugelfläche  vom 
Radius  1  ein  Stück  der  Grösse  drp  aus,  welches  im  Verhaltniss 
1  :  ri*  kleiner  ist,  als  ein  Stück,  welches  der  betrachtete  Strahlen- 
kegel aus  einer  Kugelfläche  vom  Radius  r^,  d.  h.  aus  einer  durch 
den  Ort  von  dS  gehenden  Kugelfläche,  deren  Centrum  in  m^  liegt, 
ausschneiden  würde.     Letzteres   Stück  wird  aber  gemessen   durch 
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die  Projektion  des  Flächenelemeutes   dS  auf  die  Eugeloberfläche, 
d.  h.  durch  dS  .  cos  (nr^).     Es  ist  daher 


dy  =  ±-£2iiH>LdS, 


ri* 


/$. 


und  zwar  gilt  das  obere  oder  untere  Zeichen,  je  nachdem  cos  (nri)  ^  0 
ist.     Daher  ist  ^n^iS  =  i  nii  .  dy, 

/jO„.dS  =  ±m,  .9,.  (13) 

df  nennt  man  den  räumlichen  Winkel,  unter  dem  dS  von  m^  aus 
erscheint;  9^  ist  deshalb  der  räumliche  Winkel,  unter  dem  die  end- 
liche Fläche  S  von  m^  aus  erscheint. 

Bei  Berücksichtigung  der  auch  von  anderen  Polen  ausgehenden 
Wirkungen,  folgt  für  den  Kräftefluss  durch  S  in  leicht  verständlicher 
symbolischer  Weise: 

^n  .  dS  =  ±  m^^i  ±  m^'fg  ±  m3  93  ±  .  .  . 

Nennt  man  die  positive  Seite  von  S  diejenige,  nach  welcher 
die  positive  Richtung  ihrer  Normalen  n  hinweist,  so  gelten  in  obiger 
Formel  die  +  Vorzeichen  für  diejenigen  Pole  m,  welche  nach  der 
negativen  Seite  von  S  zu  liegen,  die  —Vorzeichen  dagegen  für  die 
nach  der  positiven  Seite  von  S  zu  liegenden  Pole. 

Ist  S  eine  geschlossene  Fläche,  und  zeigt  die  positive  Richtung 
von  n  nach  aussen,  so  ist  der  räumliche  Winkel  9  für  alle  im 
Inneren  von  S  Hegenden  Pole  gleich  +  4  tt,  für  alle  ausserhalb 
liegenden  Pole  Null,  da  dann  zu  jedem  Winkelelement  dy  eines 
Flächen  dementes  dS  mit  positivem  Vorzeichen  ein  gleich  grosses 
mit  negativem  Vorzeichen  zugeordnet  werden  kann. 

Folglich  ist  für  eine  geschlossene  Fläche 

/«8„.dS  =  4::Sm,  (14) 

wobei  die  m  sich  nur  auf  die  von  S  eingeschlossenen  Pole  beziehen, 
d.  h.  der  durch  eine  geschlossene  Fläche  ausströmende 
Kraftfluss  ist  gleich  4  tt  mal  der  Summe  der  gesammten 
eingeschlossenen  Polstärken. 

Dieser  Satz  wird  nach  seinem  Entdecker  Gauss  benannt. 

Da  nach  §  4  die  Summe  der  Polstärken  in  jedem  Magneten 
gleich  Null  ist,  so  folgt  aus  dem  Gauss'schen  Satze,  dass  die 
Summe  des  Kraftflusses  durch  jede  einen  oder  mehrere 
Magneten    ganz    umschliessende    Fläche    gleich   Null    ist. 
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Ebenso  verschwindet  der  Kraftfluss  durch  eine  geschlossene  Fläche, 
wenn  sie  überhaupt  keinen  Magneten  einschliesst.  —  Wenn  die  Summe 
des  Eraftflusses  durch  eine  geschlossene  Fläche  S  verschwindet,  so 
kann  man  auch  sagen:  Es  strömt  ebenso  viel  Kraft  durch  S 
ein,  wie  aus. 

Die  Summe  des  (magnetischen)  Kraftflusses  durch  eine  ge- 
schlossene Fläche  S  hat  also  nur  dann  einen  von  Null  verschiedenen 
Werth,  wenn  die  Fläche  S  mindestens  einen  Magneten  schneidet. 
Kennen  wir  den  Querschnitt  von  S  mit  einem  Magneten  S^,  so  ist 
allerdings  zunächst  noch  gar  nicht  gesagt,  ob  auf  Sj,  d.  h.  inner- 
halb eines  Magneten,  die  magnetische  Kraft  in  gleicher  Weise  durch 
das  Potential  V  bestimmt  wird,  wie  ausserhalb  des  Magneten.  Im 
Gegentheil,  wir  werden  später  sehen,  dass  dies  nicht  der  Fall  ist. 
Die  Formel  (14)  hat  daher  dann  gar  nicht  mehr  die  Bedeutung  des 
wirklichen  Kraftflusses,  weil  das  Integral  auch  über  S^  auszudehnen 
ist.  Sie  leistet  aber  trotzdem  gute  Dienste  zur  Untersuchung  der 
mathematischen  Eigenschaften  derjenigen  Funktion  V,  welche  ausser- 
halb des  Magneten  -die  physikalisch*e  Bedeutung  des  Potentials 
der  magnetischen  Kraft  besitzt,  und  zwar  leistet  die  Formel  (14) 
diesen  Dienst  auch  in  den  Fällen,  in  welchen  das  Magnetfeld  nicht 
mehr  als  mit  punktförmigen  Polen  ausgestattet  angenommen  werden 
kann. 

13.  Das  magnetische  Feld  von  Flächenbelegungen.  Streng 
genommen  können  die  Enden  von  Stahldrähten,  auch  wenn  sie  noch 
so  dünn  sind,  nicht  als  Punkte  angesehen  werden,  sondern  sie  sind 
vielmehr  als  kleine  Flächen  (vom  Querschnitt  da^,  d^^j  etc.)  anzu- 
sehen. Wir  kommen  also  der  Wahrheit  näher,  wenn  wir  uns  den 
punktförmigen  Pol  der  Stärke  m^  als  einen  flächenförmigen  der 
Grösse  da^  denken.  Die  Stärke  des  Poles  muss  ungeändert  bleiben. 
Es  muss  also  sein 

m^  =  dOj  .  T], 

falls  man  mit  yj  diejenige  Polstärke  bezeichnet,  welche  der  Flächen- 
einheit des  Querschnittes  da^  zukommen  würde,  r^  nennt  man 
die  Flächendichte  der  magnetischen  Belegung. 

Wenden  wir  nun  den  Satz  (14)  an  auf  die  Oberfläche  eines 
die  Polstärke  m^  einschliessenden  kleinen  Cylinders  von  der  Basis  do^ 
und  einer  Höhe,  die  sehr  klein  im  Verhältniss  zur  Basis  ist,  so 
brauchen  wir  das  Integral  nur  über  Endfläche  und  Grundfläche  des 
Cjlinders  zu  erstrecken.   Bezeichnet  man  die  Werthe  von  ^^  an  ihnen 


d^ 


-^71 
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Dait  Jß+n  und  ^.n?  je  nachdem  sie  für  diejenige  Seite  von  do^  gelten, 
nach  welcher  die  positive  Richtung  von  n  zeigt  (positive  Seite 
von  dOj),  oder  die  negative  Richtung  von  n  (negative  Seite  von  doj, 
so  folgt  aus  (14): 

(^+n  +  Ö-n)do^  ==4;rY]dai.  (14a) 

Da  im  Gauss'schen  Satz  (14)  ^^  die  Eraftkomponente  nach  der 
äusseren  Normale  auf  S  bedeutet,  so  ist  $^„  nach  der  Richtung  der 

positiven  Normale  n  auf  do  genommen,  ^-n  iJ^ch 
der  der  negativen  Normale. 

Bezeichnet    man    nun    aber   mit   §„   kon- 
sequent die  Komponente  der  magnetischen  Kraft, 
^n  ^n  welche    nach   der   Richtung  der  positiven  Nor- 

p.     3  malen  n  auf  da^  liegt,  und  zwar  mit  ^t  der 

Werth  von  ^^i  welcher  sich  auf  die  vorhi» 
definirte  positive  Seite  von  d  a^  bezieht,  mit  ißä  den  auf  die  negativ « 
Seite  von  do^  bezüglichen  Werth  von  $„  (vgl.  Fig.  3),  so  ist  zi 
setzen  ^^.n  =  ^;^,  ^-n  =  —  ^n  •     Daher  ist 

^i?"  —  $n    =4  7CTf],  (15 

d.  h.  der  Werth  der  Komponente  der  magnetischen  Krafi 
welche  nach  der  Normale   einer  mit   der  magnetische 
Dichte    T]    belegten    Fläche    genommen    wird,     nimm 
sprungweise    um    den   Werth   4^7]    zu    beim    Durchgang 
durch  die  Fläche  im  Sinne  der  Normalen. 

Dieser  Satz  gilt  oflFenbar  nach  seiner  Herleitung  nicht  nui 
wenn  die  Dichte  7]  auf  einer  kleinen  Fläche  do  lagert,  sonden 
ebenso,  wenn  eine  grosse  Fläche  o  mit  magnetischer  Dichte  y]  be- 
legt ist,  die  auf  der  Fläche  selbst  variiren  kann.  In  Formel  (15^ 
ist  dann  der  Werth  von  y]  an  derjenigen  Stelle  von  o  zu  nehmen^ 
an  welcher  man  die  Diskontinuität  von  ^n  finden  will. 

Drückt  man  in  (15)  den  Werth  der  Kraftkomponente  $„  au^ 

9V 
durch  den  negativen  Differentialquotienten —    des    Potentials, 

so  entsteht: 

d.  h.  der  Differentialquotient  des  Potentials  nach  der 
Normalen  einer  mit  der  Dichtet]  belegten  Fläche  nimmt 
sprungweise  um  4  ttt]  ab  beim  Durchgang  durch  die 
Fläche  im  Sinne  der  Normalen. 


Dit?  ma^eUscbe  Kraft  bt  Überall  eniilitii. 


21 


W  Wichtigkeit  ist  die  Bemerkung,  dasB  die  magnetiHche 
in  magiiutiecbed  Feldern,  welelie  als  von  Flächen- 
egungen  herrührend  angesehen  werden  kiinnen,  über- 
all endlich  ist,    während  wir  ja  in  §  9  sahen,  dass  die  mague- 
bche  Kraft  in  punktförmigen  Polen  unendlich  gross  wird. 

In  derTbat  kann  die  magnetische  Kraft  in  einem  Punkte  P  der 
Fläche  1,  welche  in  P  die  magnetische  Dichte  r^  besitzt,  höchstens 
durcb  die  Einwirkung  des  au  P  unmittelbar  anbegenden  Fläcben- 
nitementea  da  unemlüch  gross  werden,  da  nur  für  dieses  die  Ent- 
femudg  r  von  P  unendlich  klein  ist.  Ist  nun  aber  zunäcbst  P  noch 
Russerhalb  da  gelegen  in  der  Entfernung  r  auf  der  Normale  n 
naia,  bo  iat  die  magnetische  Kraft  von  drs  in  P  gegeben  durch 
^it',  d.  h.  durch  7]  .  9,  falls  y  den  räumbchen  Winkel  bezeichnet, 
unter  dem  da  von  P  aus  erscheint.  Wenn  nun  P  näher  rUckt 
U  dl,  so  wird  der  obige  Ausdruck  fUr  die  magnetische  Kraft  in- 
»fem  ungenau,  als,  wenn  r  vergleichbar  mit  den  Dimensionen 
TOn  da  ist,  von  verschiedenen  Stellen  des  da  verschieden  gerichtete 
SiSfte  ausgehen.  Der  Grössenordnung  nach  muss  aber  immer  noch 
w  magnetische  Kraft  mit  dem  Produkt  i]  .  f  übereinstimmen,  auch 
"enn  P  in  die  Flüche  da  selbst  fällt.  In  diesem  Falle  ist  aber 
7  =  2  ;r,  d.h.  die  magnetische  Kraft  und  daher  auch  das  Potential 
^n  Fläch enbelegungen  iat  überall  endlich. 

Aus  SymmetriegrOndcn  muss  die  von  da  herrührende  raagne- 
'wcbe  Kraft  in  P  senkrecht  auf  da  sein,  falls  P  in  da  selbst  liegt 
WQiauer  genommen  in  der  Mitte  von  da),  d.  h.  da  ergiebt  keiuo 
^ftkomponente ,  welche  einer  Tangente  von  da  parallel  wäre. 
''•  nun  die  ünstetigkeiten ,  welche  im  Verhalten  der  magnetischen 
'^'»ft  beim  Durchgang  durch  die  Fläche  a  eintreten,  nur  von  der 
"irkiing  des  Elementes  da  herrühren  können,  durch  welches  der 
Durchgang  stattfindet,  so  bleibt  die  Tangentialkomponente 
"f  magnetischen  Kraft  beim  Durchgang  durch  eine 
»agnetisch  belegte  Fläche  stetig. 

Da  die  magnetische  Kraft  von  Flächenbelegungen  überall 
Mlicli  ist,  so  folgt,  dass  ihr  Potential  V  überall  stetig  ist. 
ömn    eine   Ünstetigkeit   des  V   nach  einer  Richtung  p   würde 

r)  V 
iloen  unendlich  grossen  DifferentialtjLiotienten  — — hervorrufen  und 


bbet   eine   unendlich    grosse  Komponente   der 
.d«r  Richtung  p. 


üp 
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13.  Die  Potentialfunktion  körperlicher  Pole.  Wir  wollen 
die  Eigenschaften  des  Potentials  einer  magnetischen  Belegung  unter- 
suchen, welche  nicht  in  Punkten  koncentrirt  oder  auf  Flächen  aus- 
gebreitet, sondern  in  gewissen  Raumtheilen  verbreitet  ist.  Es  soll 
zunächst  unerörtert  bleiben,  durch  welche  experimentellen  Anord- 
nungen man  ein  magnetisches  Feld  erzeugen  kann,  dessen  Kräfte 
man  aus  einer  derartigen  Annahme  ableiten  würde;  es  mag  hier 
nur  erwähnt  werden,  dass  es  thatsächlich  solche  Anordnungen  giebt. 

Ist  p  .  dt  die  in  einem  Volumenelement  der  Grösse  dt  ent- 
haltene Polstärke,  so  nennt  man  p  die  räumliche  Dichte  der 
magnetischen  Belegung. 

Da  man  die  räumliche  magnetische  Belegung  der  Dichte  p 
auffassen  kann  als  eine  Flächenbelegung  von  unendlich  vielen  ein- 
ander unendlich  nahe  benachbarten  Flächen,  auf  denen  die  Dichte  i] 
ihrer  Belegung  unendlich  klein  ist,  so  folgt  aus  den  Eigenschaften 
der  Flächenbelegungen,  die  im  vorhergehenden  Paragraphen  be- 
sprochen sind,  dass  das  Potential  V  von  Raumbelegungen 
überall  stetig  ist.  —  Femer  folgt,  dass  auch  die  magne- 
tischen Kräfte  in  ihnen,  d.h.  die  Differentialquotienten 
des  Potentials  V,  überall  stetig  sind,  weil  die  Dichte  r; 
der  Flächenbelegungen,  welche  die  Raumbelegung  ersetzen  kann, 
unendlich  klein  ist,  und  daher  auch  die  TJnstetigkeiten  der  magne- 
tischen Kraft  unendlich  klein  sind. 

Wie  steht  es  nun  mit  den  zweiten  Differentialquotienten  von  V 
nach  den  Koordinaten  x,  y,  z?  Ausserhalb  des  Raumes  R,  welcher 
magnetische  Belegung  enthält,  genügen  dieselben  der  Laplace- 
schen  Differentialgleichung  (12). 

Welcher  Differentialgleichung  sie  innerhalb  R  genügen,  er- 
kennt man,  wenn  man  den  Gauss'schen  Satz  (14)  anwendet  auf 
die  Begrenzung  eines  kleinen  Volumenelementes  d  t  des  Raumes  R, 
welches  die   Gestalt   eines   kleinen  Parallelepipeds    besitzt,    dessen 

Kanten  den  Koordinatenaxen  parallel  sind  und 

die  Längen  dx,  dy,  dz  besitzen   (vgl.  Fig.  4). 

Kennzeichnet  man  durch  Indices  1  und  2 

.        die  Zugehörigkeit  zu  gegenüberliegenden  Seiten 

X^  Ix  dieses    Parallelepipeds    (in  der    Figur   sind    die 

p.      .  Zahlen  1,  2  in  die  Mitten  derjenigen  Seiten  des 

Parallelepipeds  gesetzt,  auf  welche  sich  die 
hier  gebrauchten  Indices  beziehen),  so  erhält  man  aus  (14)  die 
Gleichung : 
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[(a-(i^).]^^-+[(^).-(4f).]-- 

Nun  folflft  aber,  da  -r — ,    — — ,    — —   stetig  mit  dem  Ort 

varüren : 

/6V\       /9V\     ,    8*V    j 

/8V\       /9V\    ,    8«V   ^ 

/8V\       /8V\    ,    8«V   ^ 

Setzt  man  diese  Werthe  in  die  obige  Gleichung  ein  und  dividirt 
durch  dx  dy  dz,  so  folgt: 

92V      Q2V      e2v 

T+-rZ7-+-T7F-  =  ^V  =  -4TCp  (120 


Öx*     '     8y*     '     9z= 

als  diejenige  Differentialgleichung,  welcher  das  Potential  einer  magne- 
tischen Raumbelegung  innerhalb  des  belegten  Raumes  genügt. 

Diese  Differentialgleichung  wird  diePoisson'sche  genannt. — 
Man  kann  die  Laplace'sche  (12)  unter  (120  subsumiren,  da 
ausserhalb  des  belegten  Raumes  p  gleich  Null  ist. 

14.  Die  magnetisehe  Kraft  ist  ans  den  Nahewirkangs- 
gesetzen  TOllständig  bestimmt.    Wir  sahen,  dass  man  die  Unter- 
suchung der  magnetischen  Kraft  auf  die  des  Potentials  V  reduciren 
kann.   Für  dasselbe  haben  wir  nun  in  den  Fällen,  wo  das  Potential 
von  einer  Flächen-  resp.  Raumbelegung  herrührt,  in  den  Formeln  (12) 
resp.  (120  und  (16)  Nahe  Wirkungsgesetze  aufgestellt.     Macht  man 
die  Voraussetzung,   dass  das  Potential  im  ganzen  Räume  eine  ein- 
deutige,   stetige    und    endliche  Funktion  ist   und  dass  dasselbe  für 
ihre  ersten,  nach  den  Koordinaten  genommenen  Differentialquotienten 
gilt  mit  Ausnahme  gewisser,   durch  die  Formel  (16)  ausgedrückter 
ünstetigkeiten  —  Voraussetzungen,   welche   im  Falle  der  Flächen- 
imd  Raumbelegungen   erfüllt  sind   —    so   lässt   sich   zeigen,    ä* 
das  Potential  durch  die  genannten  Nahewirkungsgesetze  voUs 


loa' 
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bestimmt  ist,  d.  h.  dass  nicht  nur  Fern  Wirkungen ,  welche  von  den 
Flächen-  und  Raumbelegungen  herrühren  und  nach  dem  Gesetze  (1) 
wirken,  ein  Integral  jener  Nahewirkungsgesetze  darstellen,  sondern 
dass  jedes  Integral  derselben  sich  als  eine  Superposition  der  Flächen- 
belegungen mit  der  Dichte  t]  und  Raumbelegungen  mit  der  Dichte  p 
auffassen  lassen  kann. 

Wir  haben  also  zu  zeigen,  dass  es  nicht  zwei  verschiedene 
Funktionen  V  und  V  giebt,  welche  gleichzeitig  den  aufgestellten 
Bedingungen  genügen.  —  Wir  wollen  zu  dem  Zwecke  annehmen, 
es  genügten  die  beiden  Funktionen  V  und  V  den  aufgestellten  Be- 
dingungen. Nennen  wir  die  Differenz  V— V'  =  V'',  so  müsste 
V"  folgende  Bedingungen  befriedigen: 

V  ist  eine  überall  eindeutige,  endliche,  stetige  Funktion^ 
ebenso  ihre  ersten  Differentialquotienten  (was  bei  den  Funktionen  V 
und  V  allein  nicht  stattfindet);  ihre  zweiten  Differentialquotienten 
genügen  im  ganzen  Räume  der  Gleichung 

Im  Unendlichen  verschwindet  V". 

Nun  lässt  sich  leicht  zeigen,  dass  eine  derartige  Funktion  V 
verschwinden  muss. 

15.   Ein  HUlfssatz.     Es   bezeichne  dt   ein   Volumenelement, 

OF       .  .  .  .         . 

und  -- —  sei  der  Differentialquotient  einer  Funktion  F,  welche  inner- 
halb eines  von  einer  geschlossenen  Fläche  S  umgrenzten  Raumes 
überall  endlich,  stetig  und  eindeutig  ist.  Es  soll  betrachtet  werden 
das  über  den  ganzen  innerhalb  S  liegenden  Raum  zu  erstreckende 
Integral 

dx  dy  dz . 

Man   kann    die  Integration   partiell  nach   x   ausführen,    d.  h.   man 

9F 
kann   zunächst    eine   Summation   derjenigen  Elemente  -r —  d  t  des 

Integrals  vornehmen,  welche  auf  einer  beliebigen,  zur  x-Axe  par- 
allelen Geraden  liegen.     Dadurch  erhält  man: 

dydz  j-^  dx  =  dy  dz  (-  F,  +  F,  -  F3  +  F,  etc.), 


Ein  Halfesatz. 
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wobei  die  F, ,  Fg  etc.  die  Werthe  der  Funktion  F  an  denjenigen  Stellen 
der  Oberfläche  von  S  bedeuten,  an  welchen  sie  von  der  zur  x-Axe 
parallelen  Geraden  geschnitten  wird.  Der  Allgemeinheit  halber  ist 
angenommen,  dass  diese  Gerade  die  Fläche  S  mehrfach  schneiden 
könne;  jedenfalls  muss  die  Anzahl  der  Schnittstellen  gerade  sein, 
weil  S  eine  geschlossene  Fläche  ist.  Wenn  man  die  Gerade  im 
Sinne  der  wachsenden  x  durchläuft,  so  bezeichnen  F^ ,  F^  etc.  mit 
ungeradem  Index  die  Werthe  von  F  an  den  Eintrittstellen  inner- 
halb des  von  S  eingeschlossenen  Raumes,  Fg,  F4  etc.  mit  geradem 
Index  die  Werthe  von  F  an  den  Austrittstellen  (vgl.  Fig.  5). 


^oß 


Fig.  5. 


Konstruiren  wir  nun  über  der  Basis  des  sehr  kleinen  Recht- 
ecks dydz  eine  Säule,  deren*  Axe  der  x-Axe  parallel  ist,  so 
schneidet  diese  aus  der  Fläche  S  Stücke  der  Grösse  dSj,  dSg  etc. 
an  den  vorhin  betrachteten  Eintritt-  resp.  Austrittstellen  aus,  und 
zwar  ist  stets 

d  y  d  z  =  i  d  S  .  cos  (n  x) , 

falls  (nx)  den  Winkel  bezeichnet,  welchen  die  Normale  der  Fläche  S 
an  der  jeweiUg  geschnittenen  Stelle  mit  der  x-Axe  bildet.  Das  Vor- 
zeichen ist  so  zu  bestimmen,  dass  die  rechte  Seite  positiv  ist,  da  die 
betrachteten  Flächenstücke  positive  Grössen  sind.  Es  soll  nun 
[grade  wie  in  Formel  (14)]  die  positive  Richtung  von  n 
nach    aussen   weisen,    d.   h.    aus   dem  von   S   eingeschlossenen 


26  Ein  Hülfssatz. 

Raum  heraus.     Dann   ergiebt   sich   aus   der  Figur  sofort,   dass  zu 
setzen  ist  an  den  Eintrittstellen: 

dy  dz  =  —  dSj  .  cos  (n^x)  =  —  dS^  .  cos  (ugx)    etc., 

an  den  Austrittstellen: 

dy  dz  =  +  dSj  .  cos  (n^x)  =  -j-  dS^  .  cos  (n^x)    etc. 

Es  ist  daher: 

dy  dz  I  -T — dx  =  F^  cos  (n^x)  dS^  +  F^  cos  (n^x)  dS^  +  •  •  • 

VoDführt  man  nun  noch  eine  Integration  nach  y  und  z,  um 
das  ganze  betrachtete  Raumintegral  zu  erhalten,  so  heisst  das,  man 
muss  die  Produkte  Fj  cos  (nx)  dS  über  die  ganze  Oberfläche  von  S 
summiren. 

Es  ist  daher 


9F 
Ox 


dT=y'Fcos(nx)dS,  (17) 


wobei  auf  der  rechten  Seite  F  die  Werthe  bezeichnet,  welche  diese 
Funktion  auf  der  Fläche  S  annimmt.  —  Das  ursprünglich  über 
einen  Raum  zu  erstreckende  Integral  ist  also  durch  diesen  Hülfs- 
satz in  ein  solches  verwandelt,  welches  über  die  Oberfläche  des 
Raumes  zu  erstrecken  ist.  —  Aus  dem  Gange  des  Beweises  erkennt 
man,  dass  F  innerhalb  des  betrachteten  Raumes  eindeutig,  endlich 
und  stetig  sein  muss,  weil  sonst  bei  der  partiellen  Integration  nicht 
nur  die  Randwerthe  F^,  F^  etc.  von  F  auftreten  würden,  sondern 
auch  Werthe,  die  sich  auf  das  Innere  beziehen. 

16,  Fortsetzung  YOn  %  14,    Wir  wollten  das  Verschwinden 
der  Funktion  V"  nachweisen.  Wir  betrachten  dazu  das  Raumintßgral: 

welches  über  den  ganzen  unendlichen  Raum  zu  erstrecken  ist.    Da 
man  schreiben  kann: 

^)'-=/-[^(v"^)-v"^]. 


r 
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80  kann  man  den  ersten  Tbeil  des  Integrals   der  rechten  Seite  mit 
Hülfe  des  Satzes  (17)  umwandeln  in  das  Oberflächenintegral: 

cos  (nx)  dS, 


öx 


da  V",  sowie   seine  ersten  Diflferentialquotienten    überall    endlich, 
stetig  und  eindeutig  sind. 

Eine  analoge  Umformung  des  zweiten  und  dritten  Theils  des 
Integrals  J  ergiebt,  falls  man  die  Resultate  addirt: 

/r  9  V"  9  V"  d  V"  1 


-/^ 


//  A  TT// 


AV'dT. 


Nun  soll  aber  A  V"  =  0  sein.  Ferner  ist  der  Faktor  von  V" 
im  Oberflächenintegral  der  DiflFerentialquotient  von  V"  nach  der 
Normale,  da  der  DifFerentialquotient  nach  einer  beliebigen  Richtung  n 
sich  aus  den  drei  Diflferentialquotienten  nach  x,  y,  z  ebenso  zu- 
saomiensetzt,  wie  eine  Eraftkomponente  nach  n  aus  den  drei  Kom- 
ponenten nach  X,  y,  z.  —  Es  folgt  daher 

Die  Oberfläche  des  betrachteten  Raumes,  d.  h.  S,  liegt  nun  aber 
in  der  Unendlichkeit.  Dort  hat  V"  den  Werth  Null.  Es  muss 
daher  das  Raumintegral  J  verschwinden. 

Nun  ist  das  Verschwinden  des  Raumintegrals  J  nur  dann 
möglich,  wenn  alle  seine  einzelnen  Elemente  verschwinden,  da  diese 
nie  negativ  werden  können.     Folglich  ist  überall 

öV        ev"        8V"  __ 

—   V  , 


9x  dj  8z 

d.  h.  V"  ist  eine  Konstante.  Da  aber  V"  in  der  Unendlichkeit 
verschwindet,  so  verschwindet  es  überhaupt,  und  damit  ist  nach 
§  14  der  Beweis  geführt,  dass  die  aufgestellten  Nahe- 
wirkungsgesetze (12),  (12')  und  (16)  für  das  Potential  resp. 
für  die  magnetische  Kraft  vollständig  zur  Bestimmung 
derselben  ausreichen. 
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17.  Betrachtung  des  Falles,  dass  die  bisher  betrachteten 
Eigenschaften  des  Potentials  nur  fär  einen  Theil  des  Baumes 
gültig  sind.  In  dem  vorigen  Paragraphen  war  angenommen,  dass 
die  betrachteten  Eigenschaften  des  Potentials  und  die  Gleichungen  (12), 
(12')  und  (16)  für  den  ganzen  unendlichen  Raum  gültig  sein  sollten. 
Sind  sie  nur  für  einen  Theil  desselben  gültig,  der  von  einer  ge- 
schlossenen Fläche  S  begrenzt  wird,  so  bestimmen  sie  das  Potential 
noch  nicht  vollständig.  Dasselbe  ist  aber  dann  völlig  be- 
stimmt,   wenn    auf  der    Oberfläche   S    des    betreffenden 

8V 
Raumes  die  Werthe  V  des  Potentials  oder  die  Werthe  -- — 

on 

ihres  nach  der  Normale  n  der  Fläche  S  genommenen 
Differentialquotienten  vorgeschrieben  sind.  (Im  letzteren 
Falle  ist  V  nur  bis  auf  eine  additive  Konstante  bestimmt.) 

Der  Gang  des  Beweises  dieses  Satzes  ist  ganz  ähnlich  dem 
in  §  14  und  §  16  eingeschlagenen.  Würden  nämlich  V  und  V 
zwei  Funktionen  sein,  welche  den  aufgestellten  Bedingungen  ge- 
nügen ,   so  würde  die  Funktion  V  —  V  =  V"  an  der  Oberfläche  S 

des  Raumes  verschwinden,  oder  — .     Folfflich  wäre  nach  For- 

ün  ° 

mel  (18)  das  Integral  J,  welches  über  den  von  der  Fläche  S  be- 
grenzten  Raum  erstreckt  wird,  gleich  Null,  d.  h.  es  müsste  —r etc. 

ÖX 

verschwinden.  Daher  kann  V"  nur  Null  oder  eine  von  x,  y,  z 
unabhängige  Konstante  sein. 

18.  Darstellung  der  Eigenschaften  eines  Magnetfeldes 
durch  Bichtung  und  Anzahl  der  Kraftlinien.  Wir  haben  schon 
in  §  7  gesehen,  dass,  falls  man  die  Kraftlinien  eines  Magnetfeldes 
sich  konstruirt  denkt,  die  Richtung  der  magnetischen  Kraft  in  jedem 
Punkte  des  Feldes  zur  Darstellung  gebracht  ist.  —  Man  kann  nun 
auch  die  Grösse  der  Kraft,  d.  h.  die  Feldstärke,  durch  die  Kon- 
struktion der  Kraftlinien  gut  zur  Darstellung  bringen,  wenn  man 
nicht  unendlich  viele  derselben  konstruirt,  sondern  nur  eine  gewisse 
Anzahl. 

Denken  wir  uns  nämlich  um  die  Pole  m^,  mg  .  .  .  des  Magnet- 
feldes, seien  sie  nun  als  punktförmig,  flächenförmig  oder  raumartig 
angenommen,  geschlossene  Flächen  S^,  Sg  .  .  .  konstruirt,  so  wollen 
wir  auf  jedem  Oberflächenelemente  einer  solchen  Fläche,  z.  B.  auf 
dem  Elemente  dS^  von  S^,   eine  solche  Zahl  dNj   von  Kraftlinien 


r  besclirliiikten  Ztibl  von  Kinfllin 


29 


luniitnuren,  dass  diese  gleich  ist  dem  Produkt  aus  der  Qrösso  des 
Fläcbeuelementes  in  die  nach  der  Normalen  desselbt-n  gennminene 
Komponente  ,§„  der  magnetischen  Knift.  d.  Ii,  dem  Kraf'tfliiss  durch 
iu  Flächeiielenient,     Es  soll  silso  sein: 

dN, -.§„dS,. 

Nach  dem  Ganss'schen  Satze  (14)  ist  dann  die  Gesammtzahl 
dir  Ton  der  Fläche  S,  ausgehenden  Kraftlinien: 

N,  =  1  ::m,, 

d,  h.  allgemein  gehen  vnu  jeder  Fläche  4:rmal  so  viel 
Kraftlinien  aus,  als  die  eingeschlossene  Folstärke  he- 
trigt.  Dieselbe  kann  positiv  und  negativ  sein;  im  ereteren  Falle 
ymt  die  positive  Richtung  der  Kraftlinien  nach  der  Aussenseite 
Sei  betreffenden  Fläche,  die  Kraftlinien  strömen  aus,  im 
Icttteren  Falle  weist  sie  nach  der  Innenseite  der  Fläche,  die  Kraft- 
linien strömen  ein.  Da  die  Gesammtsumme  der  Polstärken 
jede»  magnetischen  Feldes  verschwindet  nach  g  4,  so  strömen 
grade  soviel  Kraftlinien  aus,  wie  ein.  Wenn  man  also  die 
Konstruktion  bei  sämmtlichen  ausströmenden  Kraftlinien  beginnt, 
d.  h.  bei  den  Flächen  S,  welche  positive  Polstärken  einschliessen, 
und  diese  Kraftlinien  in  den  Aussenraum  weiter  fortsetzt,  so  ge- 
l>Dgt  man  schliesslich  als  Endpunkt  immer  auf  eine  Fläche,  welche 
fne  DcgaÜTe  Polstärke  einschÜesst.  Aui'  diese  Weise  gelangt  man 
«0  auch  xur  Konstruktion  sämmtlicher  einströmender  Kraftlinien. 
1*»  Kraftlinien  endigen  also  nie  in  den  unendlich  fernen  Qebietea 
de»  magnetischen  Feldes. 

Die  Kraftlinien  können  nur  beginnen  oder  enden 
iB  den  Polctn  selbst.  Denn  sollte  sich  z.  B.  an  irgend  einer 
Stelle  A  dtis  Raumes  das  freie  Ende  einer  Kraftlinie  befinden,  so 
niiggt  ds9,  dass  in  eine  den  Punkt  A  umgebende,  kleine  geschlossene 
F^he  3  mehr  Kraftlinien  einströmen  wie  ausströmen.  Nach  dem 
OiDss'schea  Satze  (14)  ist  dies  aber  nur  möglich,  wenn  A  eine 
negative  Polstärke  enthält. 

Denkt  man  das  Magnetfeld  als  von  punktförmigen  Polen  her- 
rUirend,  ao  kann  man  zweckmässig  als  Flächen  S  kleine,  die  Pole 
^oemitrisch  umschliuBseude  Kugeln  wählen.  Ist  z.  B.  der  Radius 
aner  derselben,  welche  den  Pol  m,  umscbliesst,   r,,   so 
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Die  Kraftlinien  zweier  entgegengesetzt  gleicher  Pole. 


die  Wirkung  aller  anderen  Pole  überwiegt.  Theilt  man  nun  die 
kleine  Kugel  in  Oberflächenelemente  dS^,  welche  alle  unter  dem 
gleichen  räumlichen  Winkel  d  y^  vom  Pol  m^  aus  erscheinen,  so  ist 


daher  ist 


dSi  =  d?>i  .riS 
dNj  =  mj  .  d^i, 


d.  h.   auf  jedem  dieser  Oberflächenelemente  hat  man   eine   gleiche 
Anzahl  von  Kraftlinien   zu  konstruiren.    —    Es  strömen   also  voil 


Fig.  6. 


jedem  Pol  der  Stärke  m  4  ;:  m  Kraftlinien  in  gegenseitig  gleichem 
Abstände  ein,  resp.  aus.  Dies  soll  in  beistehender  Fig.  6  ange- 
deutet sein,  welche  bei  zwei  Punktpolen  einen  Schnitt  der  Kon- 
struktion mit  einer  die  Pole  enthaltenden  Ebene  darstellt.  —  Die 
Pfeile  geben  die  positive  Richtung  der  Kraftlinien  an. 

Die  Grösse  der  magnetischen  Kraft  an  irgend  einer  Stelle  A 
des  Raumes  kann  nun  durch  folgende  Konstruktion  sehr  anschau- 
lich erhalten  werden:  Man  konstruire  in  A  ein  Flächenelement  do, 
welches  die  durch  A  gehende  Kraftlinie  senkrecht  schneidet.  Dann 
ist  die  Feldstärke    in    A    gleich    der   Anzahl  der  Kraft- 
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linien,  welche  da  schneiden,  dividirt  durch  die  Grösse 
Ton  do.    In  der  That  die  Beziehung 

dN,  =  $„.dS„ 

welche  wir  bei  unserer  Konstruktion  der  Kraftlinien  für  das  Ele- 
ment dSi  einer  bestimmten  Fläche  S^  zu  Grunde  gelegt  hatten,  gilt 
filr  jedes  Flächenelement  do  im  Räume.  Denn  denken  wir  vom 
Rande  von  do  aus  eine  von  Kraftlinien  gebildete  Röhre,  eine 
Kraftröhre,  konstruirt,  so  wird  dieselbe  sicherstrecken  bis  zu  irgend 
einem  Pole  hin,  z.  B.  m^,  vorher  jedoch  wird  die  Kraftröhre  auf 
die  um  diesen  Pol  beschriebene  Fläche  Sj  stossen,  aus  der  sie  ein 
Element  der  Grösse  dS^  ausschneiden  möge.  Nach  dem  Gauss'schen 
Satze  ist  der  gesammte  in  die  Röhre  eintretende  Kraftfluss  Null,  da 
zwischen  do  und  dS^  kein  Pol  eingeschlossen  ist.  An  der  Mantel- 
fläche der  Röhre  ist  nun  aber  ^„  =  0 ,  d.  h.  es  fliesst  keine  Kraft 
durch  ihre  Mantelfläche.  Daher  strömt  auf  der  Basis  dSj  eben- 
soviel Kraft  ein,  wie  auf  der  Endfläche  d  o  aus,  d.  h.  es  ist  allgemein 

$nda  =  $„dSi  =  dNi. 

dNj  bezeichnet  nun  aber  nicht  nur  die  Zahl  der  Kraftlinien,  welche 
die  Basis  d  S^  treffen,  sondern  auch  die  Zahl  der  Kraftlinien,  welche 
die  Endfläche  do  treffen,  da  sich  alle  Kraftlinien  der  Basis  bis  zum 
Ende  der  Röhre  fortsetzen  müssen  und  keine  aus  dem  Mantel  der 
Kraftröhre  heraus-  oder  eintritt.  —  Folglich  ist  für  jedes  Flächen- 
element im  Räume  der  Kraftfluss  durch  dasselbe  gleich  der  Anzahl 
von  Kraftlinien,  die  dasselbe  schneiden. 

Ist  nun  do  zu  den  Kraftlinien  senkrecht,  so  fällt  $„  mit  der 
Feldstärke  ^  zusammen,  und  daher  ist  obige  Behauptung  über  die 
Darstellung  der  Feldstärke  durch  die  Kraftlinienzahl  gerechtfertigt. 

Die  Kraftlinien  ergeben  also  durch  ihre  Richtung 
die  Richtung  der  magnetischen  Kraft,  und  durch  ihre 
Dichte  die  Stärke  derselben.  So  sieht  man  an  der  Fig.  6 
direkt,  dass  die  Feldstärke  z.  B.  in  A  geringer  ist  als  in  B,  da  die 
Kraftlinien  in  A  weniger  dicht  gehäuft  sind  als  in  B. 

19.  Die  Abhängigkeit  der  magnetischeu  Kraft  von  der 
Xatar  des  umgebenden  Mediums.    Wir  haben  bisher  die  magne- 
tische Einwirkung  von  Polen  in  der  Luft  oder  im  luftleeren  Räume 
gemessen.     Wie  anfangs   erwähnt    wurde,    ändern    sich    in    diesen 
beiden  Fällen  die  magnetischen  Kräfte  nicht. 
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Diese   Behauptung   ist   aber  nicht   ganz  streng  richtig: 
wenn   wir   die  Kräfte  so  genau  beobachten  könnten,  dass  wir 
Aenderung   im  Betrage  des  millionsten  Theils   ihrer  Wirkung 
konstatiren  könnten,  so  würden  wir  bemerken,  dass  dieselben 
magnetisirten   Stahldrähte   im  luftleeren  Räume  etwas  stärker 
einander  wirken,  als  im  lufterfüllten  Räume. 

Hiemach  ist  klar,  dass  die  Zahl,  welche  die  Polstärke 
Magneten  angiebt,  etwas  verschieden  ausfallen  wird,  je  nacl 
man  seine  Wirkungen  in  der  Luft  oder  im  luftleeren  Raum< 
freien  Aether,  misst.  Sie  wird  im  letzteren  Falle  etwas  gr 
ausfallen,  als  im  ersten,  wenn  auch  der  Unterschied  so  gerin j 
dass  er  nur  mit  den  feinsten  Hülfsmitteln  zu  konstatiren  ist, 
meist  überhaupt  vernachlässigt  werden  kann.  —  Trotzdem  ist 
Thatsache  von  grosser  Wichtigkeit,  denn  es  giebt  andere  Me 
welche  die  magnetischen  Kräfte  sehr  stark  beeinflussen. 

Unsere  Definition  der  Polstärke  soll  sich  nun  st: 
auf  den  luftleeren  Raum  beziehen,  so  dass  also  die  Einwir 
zweier  Pole  m^  und  m^  in  ihm  durch  den  Ausdruck 

gemessen  wird.     Bringen  wir  dagegen  die  Pole  (d.  h.  die  gee 
magnetisirten  Stahlkörper)   in  andere  Medien,    z.  B.  Luft,  Ws 
wässrige    Lösungen,    Alkohol   etc.,    so  beobachten  wir  eine  ai 
Kraft  K   zwischen  denselben  Polen  bei  derselben  Entfernung 
dass  dann  zu  setzen  ist 

^        1     m,  m;, 
iV  =  —         .. —  . 


(1        r 


Der  Faktor  (jl  hängt  von  der  Natur  des  die  Pole  umgebendec 
diums  ab,  wir  wollen  ihn  die  Magnetisirungskonstante 
Mediums  nennen.  Maxwell  nennt  ihn  den  Koefficienten 
magnetischen  Induktion.  William  Thomson  die  Pen 
bilität,  oder  magnetische  Leitfähigkeit.  Die  Gründe 
diese  Bezeichnungen,  von  denen  namentlich  die  letztere  seh] 
gewählt  ist,  werden  weiter  unten  beim  näheren  Studium  des  mi 
tischen  Verhaltens  der  Körper  klar  werden.  —  Im  Folgende 
für  (JL  die  Bezeichnung  Magnetisirungskonstante  gewählt  ^ 
seiner  Analogie  mit  der  weiter  unten  einzuführenden  Dielektric 
konstante. 


Di^  Mntpietislrung^konütaiite. 
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Wie  schon  gesagt,  ist  die  Kraft  zweier  Pol«  in  Luft  etwas 
üeio&,  «Ib  im  freien  Äether,  es  ist  daher  die  Magnetisiningskon- 
öante  n  der  Luft  etwas  grösser  als  1.  Dieses  Verhalten  zeigen 
«ehr  riete  Körper,  von  Flüssigkeiten  am  stärksten  koncentrirte  wüssrige 
oder  alküholische  Lösungen  von  Eisenchlorid.  Aber  selbst  fjlr  diese 
iä  [1  etwa  nur  gleich  1  -}-  5,(j .  lü~*  zu  setzen,  d.  h.  die  mitgnetiaehe 
Knft  ist  in  der  Lösung  nur  sehr  wenig  kleiner  als  im  freien 
Artber.  —  Wie  man  diese  Zahlen  für  [i  experimentell  gewonnen 
bat,  «oll  später  auseinander  gesetzt  werden ;  direkt  durch  Vergleichung 
der  Einwirkung  von  Polen  im  freien  Aether  und  im  betreffenden 
Medium  sind  sie  bisher  nicht  gewonnen,  weil  dies  eine  sehr  delikate 
UeMang  erfordern  wQrde.  —  Es  giebt  aber  andere  Körper,  für 
»eiche  [I.  sehr  stark  von  1  verschieden  ist,  und  für  welche  die 
Verminderung  der  Kraft  K  sofort  deutlich  zu  beobachten  ist.  Dies 
liod  die  sogenannten  stark  magnetisirbaren  Medien,  Eisen  (Stahl), 
Kickel  und  Kobalt.  Namentlich  im  Eisen  erreicht  \l  enorm  hohe 
Betrige.  oft  z.  B.  den  Werth  2000,  unter  Umständen  sogar  10  000. 
Bei  die.sen  Körpern  besteht  aber  noch  die  Komplikation,  dass  [J. 
w'üht  eine  wirkliche,  aHein  von  der  Natur  des  Körpers  abhängende 
KonstEuite  ist,  sondern  dass  der  Werth  von  \i.  auch  von  der  Stärke 
da  magnetischen  Feldes  in  der  Weise  abhängt,  dass  es  für  eine 
ge<ri8se  Feldstärke  ein  Maximum  erreicht.  Auf  diesen  Masimalwerth 
Wehen  sich  die  angegebenen  Zahlen. 

Es  entsteht  nun  aber  hier  zunächst  die  Frage,  wie  man  die 
pwderotnotorische  Wirkung  zweier  Magnete  messen  kann,  wenn  das 
**»el|jen  umgebende  Medium  ein  fester  Körper  ist.  Denn  wenn  man 
>*ei  Stahlmagnete  ganz  mit  Eisen  umgössen  denkt,  welches  wieder 
ffliliint,  eo  können  die  Magnete  sich  überhaupt  nicht  mehr  gegen- 
^nder  bewegen. 

Diese  Schwierigkeit  besteht  thatsächUch,  wenn  man  ganz  streng 

rerfahren    und   auf  dem  angegebenen  Wege   einen  genauen  Werth 

^m  |i  ftlr  Eisen  erhalten  will.     Dass  aber  überhaupt  eine  Vermin- 

dffailg  der  Kraft  K  zweier  Magnetpole  eintritt,  wenn  man  das  Feld 

ADt  Eisen   anfüllt,   davon   kann  man  sich  schon  Überzeugen,   wenn 

Baa  in  der  nächsten  Umgehung  der  Magnete  noch  einen  Luftraum 

freOftSBt,   so   (iass   die   pouderomotorischen  Wirkungen  zu  erkennen 

(bd.   Denken  wir  uns  z.  B.  in  einer  grossen  Eisenkugel  zwei  kleinu 

Hfihlungeu  befindlich,  in  die  man  zwei  Magnete  hineinstecken   kann 

{tn»  am  besten  geht,  wenn  die  Eiscnkugol  aus  zwei  Hälften  besteht, 

diu  »Uiioiniindfr-   und  zusammengeklappt  werden  können) 

Dra4i><  ftiTilk  du  AotHon.  ; 
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den  einen  derartig,  dass  er  auf  einer  Nadelspitze  schwebt  und  frei 
schwingen  kann,  so  beobachtet  man  in  diesem  Falle,  dass  seine 
Schwingungen  viel  langsamer  sind,  als  wenn  man  die  Eisenhülle 
fortnimmt  und  die  Schwingungen  bei  gleicher  relativer  Lage  der 
Magnete  in  Luft  beobachtet.  —  Diese  Erscheinung  ist  schon  zu 
beobachten,  wenn  man  einen  etwa  2  cm  dicken  und  4  cm  hohen 
Eisenring  um  eine  kleine  Eompassnadel  legt,  welche  unter  dem 
Einflüsse  eines  etwa  10  cm  entfernten  Magneten  schwingt.  (Vgl. 
Fig.  7.)  Sowie  man  den  Eisenring  wieder  fortnimmt,  werden  die 
Schwingungen  der  Kompassnadel  viel  schneller. 

Da  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  nur  abhängt  von  ihrem 
mechanischen  Trägheitsmoment  und  der  auf  ihre  Pole  wirkenden 
magnetischen  Kraft,  und  zwar  um  so  kleiner  wird,  je  mehr  letztere 


J^fuffnet 


Fig.  7. 

wächst,  so  kann  man  aus  diesem  Experiment  direkt  schliessen,  dass 
die  magnetische  Kraft  durch  den  Eisenring  herabgedrückt  wird,  da 
das  Trägheitsmoment  der  Nadel  konstant  bleibt. 

Diese,  unter  dem  Namen  der  „magnetischen  Schirm- 
wirkung**  des  Eisens  bekannte  Erscheinung  spricht  nun  thatsächlich 
für  das  Vorhandensein  des  in  der  Formel  (1^  ausgesprochenen 
Gesetzes.  Je  kleiner  man  nämlich  die  übrig  bleibenden,  von  Eisen 
freien  Höhlungen  macht,  je  mehr  man  also  sich  den  im  Gesetz  (l*) 
gemachten  Voraussetzungen  nähert ,  desto  stärker  wird  die  Schirm* 
Wirkung  des  Eisens,  bis  dass  man  schliesslich,  im  Orenzfalle,  eine 
Herabsetzung  des  K  von  dem  in  Luft  stattfindenden  Werthe  in 
einem  Betrage  finden  würde,  welcher  der  Magnetisirungskonstanten 
des  Eisens  entspricht. 

Wenn  sich  also  auch  die  dargelegt«  Methode  zur  Messung  der 
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itistrungskou stauten  fester  Körper  nicht  eignet,  so  können  wir 
m,  auch  w«nn  das  umgebende  Medium  Bewegungen  der  Pole 
ntge&tattet,  weil  es  starr  ist,  an  die  in  dem  Medium  sttittfinden- 
äni  Bewegungstendenzen,  d.  h.  an  die  Formel  (1')  miknUpfen. 
Denn  mtt  ihrer  Hülfe  können  wir  alle  Aenderungen  erfahren, 
•eiche  im  Zustande  des  Aethers  eines  magnetischen  Feldes,  sei  er 
Dun  mit  (londerabler  Materie  dicht  besetzt,  oder  nicht,  stattfinden, 
auch  diejenigen,  durch  welche  nicht  ponderomotorische  Wirkungen 
ausgeübt  werden,  und  welche  sehr  gut  zur  experimentellen  Bestim- 
muiig  der  Magnetisirungskon stauten  geeignet  sind. 


20.  Paraniagnetische  nnd  dlamagnetisclie  Körper.  Nicht 
alle  Körper  bewirken,  wenn  sie  das  magnetische  Feld  zwischen  zwei 
Polen  ausfüllen,  eine  Verminderung  ihrer  gegenseitig  ausgeübten 
Etnft  K,  es  gieht  auch  Körper,  wie  z.  B.  Wisniuth,  welche  eine  Ver- 
gT5sseruDg  von  K  veranlassen  würden.  Erstere  Klasse  von  Körpern 
nennt  mau  paramagnetische,  letztere  diamagnetische.  Für 
paramngnetische  Körper  ist  daher  die  Magnetisirungskonstante  grösser 
ü»  l ,  fllr  diamagnetische  ist  sie  kleiner  als  1.  Stark  dinmagne- 
tiscbe  Körper,  d.  h.  solche,  für  welche  ihre  Magnetisirrnigskonstante  |t 
wesentjich  kleiner  als  I   wäre,  sind  bisher  nicht  beobachtet. 

Zwischen  beiden  Klassen  von  Körpern  steht  der  freie  Äether, 
dessen  Magnetisirungskonstante  den  Werth  1  hat.  Nach  unserer 
Anffasdung  der  TJebertragung  der  magnetischen  Kräfte  durch  das 
Zwischen  medium  ist  jedes  Medium  magnetisch  zu  nennen;  denn 
in  jedem  Medium  werden  gewisse  Zuatands'anderungen  (Spannungen) 
im  magnetischen  Felde  hervorgerufen.  Die  im  Aether  eingelagerte 
pcmderable  Materie  hat  hei  para-  und  diamagnetischen  Körpern 
«inen  verschiedenen  Einfluss  auf  diese  Zuatandsänderungen.  Durch 
«ttlehe  mulekulartheoretischen  Vorstellungen  man  diesen  verschie- 
denen Einfiuss  erklären  kann,  wollen  wir  zunächst  nicht  erörtern, 
du  unser  nächster  Zweck  nur  ist,  aus  beobachtbaren  Thatsachen 
das  Mnterial  zur  mathematischen  Vorausberechnung  anderer  Er- 
scheinungen zu  gewinnen. 

Auch  worin  die  Gründe  liegen,  duss  wir  zu  unseren  Experi- 
■netiUo  hinher  stets  Stnhlkörper  verwendet  haben,  d.  h,  dass  wir  durch 
diew  ein  magnetisches  Feld  erzeugen  konnten,  und  dass  gerade 
Eüen  und  Stahl  eine  grosse  Magnetisirungskonstante  besitzen,  soll 
Ctst  spSter  erläutert  werden.  Hier  sei  nur  bemerkt,  dass  es  nicht 
(fenatt   dieselben    Eigenschaften    sind,    die   den   Stahl    zur 
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Erzeugung  eines  magnetischen  Feldes  und  das  Eisen  zur 
magnetischen  Schirmwirkung  befähigen! 

21.  Die  Uiistetigkeit  der  Normal-Komponente  der  magne- 
tischen Kraft  an   der  Grenze  zweier    yerschiedener   Medien. 

Die  Differentialgleichung  (8)  (pag.  15)  besteht  offenbar  in  jedem 
homogenen,  d.  h.  überall  gleich  beschaffeneu  Medium;  und  ebenso 
daher  die  charakteristische  Gleichung  (12)  des  Potentials  der  magne- 
tischen Kraft.  —  Dagegen  ist  die  Formel  (9),  welche  das  Potential 
ausdrückt  in  dem  Falle,  dass  punktförmige  Pole  existiren,  zu  andern, 
falls  die  Magnetisirungskonstante  des  Mediums,  welche  das  Feld 
überall  erfüllt  ^),  einen  von  1  verschiedenen  Werth  (i  besitzt.  In 
diesem  Falle  ist  nämlich: 

und    ebenso   ist  der  Gauss'sche  Satz  (14)  (pag.  19)   zu  ändern  in 

|J^/C\<lS  =  4z2m.  (140 

Man  nennt  |x  .  $n  •  dS  den  Induktionsfluss  durch  das  Flächen- 
element  dS.  Für  den  freien  Aether  ist  also  der  Induktionsfluss 
dasselbe,  wie  der  Kräftefluss. 

Der  Satz  (14')  besagt,  dass  in  jedem  homogenen  Medium  der 
Induktionsfluss  durch  jede  geschlossene  Fläche  gleich  ist  4?:  mal  der 
Summe  der  eingeschlossenen  Polstärken. 

Der  Induktionsfluss  durch  eine  geschlossene  Fläche  S  hängt 
also  von  der  magnetischen  Natur  des  Mediums,  in  welcher  die  Fläche 
verläuft,  gar  nicht  ab.  Nach  dem  Principe,  dass  alle  magnetischen 
Erscheinungen  nur  durch  Nahewirkungen  zu  Stande  kommen,  und 
dem  Satze  von  der  Unveränderlichkeit  der  Nahewirkungen  (§  5,  p.  10), 
kann  sich  daher  der  Induktionsfluss  durch  S  auch  nicht  ändern, 
wenn  die  Magnetisirungskonstante  (i  an  verschiedenen  Stellen  von  S 

*j  Wir  sehen  zunächst  von  der  Komplikation  ab,  die  dadurch  entsteht, 
dass  der  Körper  des  Magneten,  der  das  Feld  erzeugt,  eine  andere  Magne- 
tisirungskonstante hat.  als  das  ihn  umgebende  Medium.  Wenn  der  Magnet 
sehr  dünn  ist,  so  können  dadurch  die  gegebenen  Entwickelungen,  welche  sich 
auf  die  magnetische  Kraft  ausser lialb  des  Magneten  beziehen,  nicht  be- 
einäusät  werden,  wie  weiter  unten  (vgl.  §  ;Jo)  gezeigt  wird.  —  Von  den  Vor- 
gängen im  Inneren  des  Magneten  selbst  wird  vorläufig  abgesehen.  Diese  Lücke 
wird  in  §  29  ausgefüllt. 


r 
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eine  yerschiedene  ist.  Man  kann  die  Formel  (14')  daher  auch  aus- 
dehnen auf  den  Fall/dass  der  Raum  mit  mehreren  verschiedenartigen 
Medien  mit  den  Magnetisirungskonstanten  (i^,  P'2  •  •  •  ausgefüllt  ist, 
und  die  Flache  S  in  mehreren  dieser  Medien  verläuft,  oder  dass 
überhaupt  das  magnetische  Feld  von  einem  inhomogenen  Medium 
erMi;  ist,  d.  h.  von  einem  solchen,  in  welchem  die  Magnetisirungs- 
konstante  [i  von  Ort  zu  Ort  wechselt.  Der  Gauss'sche  Satz  nimmt 
dann  die  Form  an: 

/(i$„dS  =  4^2m,  (14'0 

wobei  wegen   der  Verschiedenheit  des  (i   an  verschiedenen  Stellen 
von  S  dasselbe  unter  das  Integralzeichen  gezogen  ist. 
Schliesst  die  Fläche  S  keine  Pole  ein,  so  ist  daher 


/t^^' 


dS  =  0.  (14"0 


Es  mögen  nun  zwei  Medien  von  den  Magnetisirungskonstanten 
(ij  und  (ij  aneinander  stossen.  Wir  wollen  als  Fläche  S  die  Ober- 
fläche eines  Cylinders  betrachten,  der  über  einem  Elemente  d  S  der 
Grenzebene  beider  Medien  so  konstruirt  ist,  dass  die  Basis  im  ersten 
derselben,  die  Endfläche  im  zweiten  liegt,  und  dessen  Höhe  unendlich 
klein  gegen  die  kleine  Fläche  dS  ist.  Bei  Anwendung  der  Formel 
(14"')  haben  wir  dann  nur  die  Basis  und  Endfläche  des  Cylinders 
zu  berücksichtigen,  so  dass  man  erhält 

Die  Indices  deuten  die  Zugehörigkeit  zu  den  beiden  Medien 
an.  Nun  bedeutet  aber  in  (^Ji  t^  diejenige  Richtung  der  auf  d  S 
errichteten  Normalen,  welche  vom  Medium  2  zum  Medium  1  weist, 
in  (^0)2  ^^  ^^  dagegen  umgekehrt. 

Rechnet  man  die  positive  Richtung  der  Normalen  konsequent 
nur  in  einem  Sinne,  z.  B.  vom  Medium  1  zum  Medium  2,  so  erhält 
man  daher 

V-l  (Ön)l  =  1^2  (Ön)2,  (19) 

d.  h.  beim  üebergang  von  einem  Medium  zu  einem  anderen 
ändert  sich  die  nach  der  Normale  ihrer  Grenzfläche  ge- 
nommene Komponente  der  magnetischen  Kraft  unstetig, 
der  Induktionsfluss  bleibt  aber  stetig. 

Diesen  Satz  kann  man  auch  aus  den  in  homogenen  Medien 
gültigen  Femwirkungsgesetzen  erschliessen.     Denken  wir  uns  näm- 
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lieh  einen  Pol  P  der  Stärke  m  in  das  Medium  von  der  Magneti- 
sirungskonstante  (ij  eingebettet ,  und  von  der  geschlossenen  Fläche  S 
umgeben   (vgl.  Figur  8).     Ausserhalb   derselben   erstrecke   sich  ein 

Medium  von  der  Magnetisirungskon- 
stante  [i.^  bis  in  die  Unendlichkeit. 

Es  möge  vom  Pol  P  aus  eine 
Kraftröhre  konstruirt  virerden,  welche 
in  P  den  OeflEhungswinkel  d  tp  besitzt, 
und  aus  S  das  Stück  d  S  ausschneidet. 
Diese  Kraftröhre  wird  im  Allge- 
meinen nicht  die  Oestalt  eines  Kegels 
besitzen,  wie  sie  es  thun  würde,  falls  der  ganze  Raum  mit 
einem  homogenen  Medium  erfüllt  wäre,  d.  h.  falls  (i^  =  [tg 
wäre.  Aber  sie  wird  die  Gestalt  eines  Kegels  vom  OeflFnungs- 
winkel  dy  besitzen  sowohl  in  unmittelbarer  Nähe  von  P,  als  auch 
in  sehr  grosser  Entfernung  von  P,  da  für  beide  untersuchte  Lagen 
die  Fläche  S,  welche  die  Störung  in  der  Homogenität  bedeutet,  sehr 
weit  entfernt  ist,  daher  die  Feldstärke  sich  so  verhalten  wird,  als 
ob  überall  nur  ein  homogenes  Medium  vorhanden  sei. 

Die  Kraftröhre  schneidet  daher  aus  zwei  um  P  mit  den  Radien 
r  und  R  beschriebenen  Kugelflächen,  deren  Radien  sehr  klein, 
bezw.  sehr  gross  sein  sollen  im  Vergleich  zu  den  Dimensionen  des 
von  S  umschlossenen  Raumes,  zwei  Stücke  der  Grösse  r^df ,  bezw. 
R^dy  aus. 

Wenden  wir  nun  den  Gauss'schen  Satz  an  auf  das  von  der 
kleinen  Kugel  und  dS  begrenzte  Stück  der  Kraftröhre,  so  erhalten 
wir,  da  innerhalb  dieses  Stückes,  welches  ganz  vom  homogenen 
Medium  1  angefüllt  ist,  kein  Pol  enthalten  ist: 

Hierin  ist  jQr  die  Feldstärke  auf  der  kleinen  Kugel  r,  n  ist  positiv 
gerechnet  vom  Medium  1  nach  Medium  2. 

Wenden  wir  den  Gauss'schen  Satz  ebenso  auf  das  von  der 
grossen  Kugel  und  dS  begrenzte  Stück  der  Kraftröhre  an,  welches 
ganz  vom  homogenen  Medium  2  angefüllt  ist,  und  ebenfalls  keinen 
Pol  enthält,  so  ergiebt  sich 

$B.R'dy  =  töJ,  dS. 

Hierin  ist  n  ebenfalls  positiv  vom  Medium  1  nach  Medium  2  ge- 
rechnet, ^B  bedeutet  die  Feldstärke  auf  der  grossen  Kugel. 


I 
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Da  nun  R  sehr  gross  ist,  so  würde  $b  sich  nicht  ändern,  wenn 
die  Polstarke  m  nicht  punktförmig  in  P  vertheilt  wäre,  sondern  den 
ganzen  von  S  umschlossenen  Raum  erfüllte.  In  diesem  Falle  hätten 
wir  es  aber  mit  der  Wirkung  einer  räumlichen  vertheilten,  magne- 
tischen Menge  zu  thun,  welche  im  homogenen  Medium  2  eingelagert 
ist   Es  ist  daher 

N(^n),dS  =  mdy.  (20) 

Da  femer  r  sehr  klein  ist,  so  kann  die  Feldstärke  in  der  Ent- 
fernung r  von  P  dadurch  nicht  beeinflusst  werden,  dass  jenseits  der 
Flache  S,  d.  h.  in  sehr  weiter  Entfernung  im  Vergleich  zu  r ,  die 
Magnetisirungskonstante  [i^  von]  (JLj  verschieden  ist.  Daher  hat  $, 
denselben  Werth,  als  ob  m  im  überall  homogenen  Medium  der 
Konstante  [i^  eingelagert  wäre,  d.  h.  es  ist 

__   1        m 

1^1  (6n)i  dS  =  mdy  .  (200 

Eine  Vergleichung  der  Formeln  (20)  und  (20^  führt  nun  zu 
dem  durch  die  Formel  (19)  ausgesprochenen  Satze.  — 

Bei  beiden  gegebenen  Beweisen  des  Satzes  (19)  wäre  vielleicht 
zu  bedenken,  ob  nicht  durch  die  Aneinandergrenzung  zweier  Medien 
mit  verschiedenen  magnetischen  Eigenschaften  in  ihrer  Grenzfläche 
Pole  entständen,  so  dass  es  eine  Art  Kontaktmagnetismus  gäbe,  wie 
es  Kontaktelektricität  giebt.  Dadurch  könnte  eventuell  die  Anwen- 
dung der  Formel  (14"0i  resp.  die  Aufstellung  der  Formel  (20)  nicht 
gerechtfertigt  erscheinen.  Nun  ist  aber  zu  bedenken,  dass  Kontakt- 
magnetismus nur  in  der  Weise  möglich  wäre,  dass  beiderlei  Arten 
Magnetismus  in  gleichen  Mengen  auftreten  müssten  (magnetische 
Doppelbelegung,  oder  magnetische  Doppelschicht)  wegen  des  in  §  4 
ausgesprochenen  Gesetzes;  dadurch  würde  dann  aber  die  Anwend- 
barkeit der  Formel  (14'")  nicht  gestört,  und  ebenso  würde  die 
Formel  (20)  richtig  bleiben. 

22.  Die  Stetigkeit  der  Tangentialkomponente  der  magne- 
tischen  Kraft  an   der  Grenze   zweier  verschiedener  Medien. 

Wie  mehrfach  hervorgehoben  ist,   kann  man  die  magnetische  Kraft 
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eines  mit  einem  homogenen  Medium  angefüllten  Feldes  in  den 
bisher  betrachteten  Fällen  dadurch  in  analytisch  eleganter  und  über- 
sichtlicher Weise  darstellen,  dass  man  gewisse  Stellen  des  Feldes  — 
die  Pole  ~  als  den  Sitz  scheinbarer  Fernkräfte  auffasst  [vgl.  Formel  (O'), 
pag.  36].  Diese  analytische  Darstellung  ist  weiter  nichts  als  das 
Integral  der  Differentialgleichungen,  dem  die  magnetische  Kraft 
(oder  ihr  Potential)  zu  genügen  hat;  die  Differentialgleichung  hatten 
wir  als  ein  wesentliches  Gesetz,  nämlich  als  ein  Nahewirkungsgesetz 
des  magnetischen  Feldes,  hingestellt. 

Es  liegt  in  dem  Verhältniss  begründet,  welches  die  Nahe- 
wirkungsgesetze  zu  den  Fern  Wirkungsgesetzen  besitzen,  dass  man 
erstere  leicht  auf  inhomogene  Medien  ausdehnen  kann,  letztere  da- 
gegen nicht.  Für  den  Fall  jedoch,  dass  der  Raum  mit  Stücken 
homogener  Medien  angefüllt  ist,  kann  man  auch  hier  Integrale  der 
Nahewirkungsgesetze  in  Oestalt  von  Femkraftgesetzen  angeben. 
Man  muss  dann  nur  den  Sitz  von  Fernkräften  ausser  in 
die  ursprünglichen  Pole  auch  in  die  Grenzflächen  zwi- 
schen zwei  verschiedene  Medien  verlegen,  d.  h.  mathe- 
matisch den  Ansatz  machen,  dass  auch  die  Grenzflächen 
eine  magnetische  (Flächen-)  Belegung  besitzen. 

Zum  Beweise  dieser  Behauptung  wollen  wir  den  speciellen 
Fall  betrachten,  dass  wir  es  nur  mit  zwei  Medien  1  und  2  mit  den 
Konstanten  [i^  und  ^^  ^^  ^'^^'^  hätten,  welche  in  der  Fläche  F  an- 
einander stossen.  In  dem  ersten  Medium  mögen  die  Pole  der 
Stärken  m^,  m^  etc.  liegen,  im  zweiten  Medium  die  Pole  der  Stärken 
m'i,  m'^  etc.,  die  wir  zur  Vereinfachung  als  punktförmig  annehmen 
wollen.     Die  Funktion  V 

würde  der  Differentialgleichung  A  V  =  0  des  Potentials  der  magne- 
tischen Kraft  genügen.  Dagegen  würde  der  Gleichung  (19)  durch 
diesen  Ansatz  für  V  nicht  genügt,  weil  nach  derselben  die  nach 
der  Normale  der  Fläche  F  genommene  Komponente  der  magne- 
tischen Kraft  beim  Durchgang  durch  F  stetig  bleiben  würde. 

Nach  (19)  muss  aber  diese  Komponente  beim  üebergang  aus 
dem  Medium  1  in  das  Medium  2  sprunghaft  zunehmen  um : 

rs  ri 
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Nun  sahen  vi-ir  aber  in  §  12,  Jasa  auch  in  emoru  komogenon 
Medium  dii>  Komponente  der  magnetischen  Kraft,  welche  nttcb  der 
Nonuiile  einer  Fläche  F  genommen  wird,  sprunghaft  sich  beim 
Durchgang  durch  dieselbe  ändert,  wenn  sie  mit  mner  magnetiscbeu 
Flächenbelegung  behaftet  ist.  Nach  der  dort  aufgestellten  Formel  (1 5) 
würde  die  Dichte  t^  der  Flächenbelegung  von  F,  welche,  falls  sie 
in  eintm  Medium  von  der  Magnetisirungskonstanten  1  lagerte,  die- 
wSbe  Cnstetigkeit  von  ^„  hervorbringen  würde,  wie  die  durch  (22) 
ausgedrückte,  gegeben  sein  durch: 


J^      l'-i-ji. 


4k 


(23) 


Dibei  muss  die  positive  Riclitung  von  n  vom  Medium  1  nach  dem 
Medium  2  weisen. 

Wenn  man  daher  zu  der  rechten  Seite  der  Formel  (21)  noch 
einsn  Tt-rm  hinzufügt,  der  von  einer  magnetischen  Belegung  der 
Fläche  F  mit  der  Dichte  tj  im  freien  Aether  herrühren  würde,  näm- 
lich den  Terra 


ß 


wobei  r  die  Entfernung  des^  Oberfläehenelementes  dF  von  dem 
Punkte  P  bezeichnet,  für  den  man  das  Potential  berechnen  will, 
Bod  wobei  das  Integral  über  die  ganze  Fläche  F  zu  erstrecken  ist, 
80  erhält  man  den  wirklichen  Werth  des  Potentials  V  der  magne- 
tischen Kraft.  Denn  diese  Funktion  würde  der  Gleichung  AV  =  0 
überall  genügen,  ausser  in  einzelnen  Flächen  oder  Punkten.  In  der 
Kähe  derselben  würde  diese  Funktion  aber  in  genau  derselben  Weise 
unstetig  werden,  wie  das  wirkliche  Potential.  Daraus  kann  man 
dann  leicht  schliessen  nach  dem  in  §  16  eingeschlagenen  Wege, 
dass  diese  Funktion  notbwendig  mit  dem  Potential  identisch  ist. 

Das  Problem  der  wirklichen  Berechnung  von  V  ist  allerdings 
«och  insofern  ein  mathematisch  komplicirtes ,  als  die  Dichte  fj  der 
fingirt«n  Flächenbelegung  von  F  nicht  von  vornherein  gegeben  ist, 
sondern  sich  erst  aus  der  fertigen  Lösung  bestimmt,  da  in  tj  der 
Fiiktor  $„  auftritt.  Aber  allein  schon  aus  der  Thatsache,  dass,  falls 
mehrere  verschiedene  Medien  im  Felde  lagern,  das  Potential  sich 
gnuld  so  vorhält,  als  ob  der  Raum  von  einem  überall  bomogem-n 
Ibdium  erfüllt  wäre  und  magnetische  Belegung  nicht  nur  in  den 
sondern  auch  flachenhaft  in  den  GrenzBUchen  der  veraobiiBE 
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denen  Medien  vorhanden  sei,  können  wir  auf  die  Stetigkeitseigen- 
schaften des  Potentials  an  jenen  Grenzflächen  schliessen.  Im  §  12 
ist  nämlich  bewiesen,  dass  nur  die  Normalkomponente  der  magne- 
tischen Kraft  beim  Durchgang  durch  eine  Fläche,  welche  magne- 
tische Belegung  enthält,  unstetig  wird,  dagegen  jede  Tangential- 
komponente  stetig  bleibt. 

Wir  gewinnen  daher  den  Satz: 

Beim  Durchgang  durch  die  Grenzfläche  zweier 
Medien  mit  verschiedenen  Magnetisirungskonstanten 
ändert  sich  jede  Tangentialkomponente  der  magne- 
tischen Kraft  stetig,  d.  h.  es  ist 

{Qr\  =  (^r),  .  (24) 

23.  Inducirter  Magnetismus.  Die  soeben  besprochene  That- 
sache,  dass  die  Einlagerung  eines  Mediums  2  in  das  magnetische 
Feld  eines  Mediums  1  so  wirkt,  als  ob  die  Grenzfläche  F  derselben 
der  Sitz  magnetischer  Belegungen  würde,  kann  man  auch  da- 
durch passend  ausdrücken,  dass  man  sagt,  es  sei  das  Medium  2  in 
dem  magnetischen  Felde  selbst  zu  einem  Magneten  geworden  mit 
flächenhaften,  an  seinen  Grenzen  befindlichen  Polen.  Diesen  (schein- 
baren) Magnetismus  nennt  man  indjicirten  Magnetismus.  — 
Ist  [ii'2  r>  [^1 1  was  z.  B.  stattfindet,  wenn  man  ein  Eisenstück  in  das 
sonst  von  Luft  erfüllte  Magnetfeld  bringt,  so  ist  nach  (23)  die  in- 
ducirte  magnetische  Belegung  t]  negativ,  falls  $n  positiv  ist,  d.  h. 
falls  die  Kraftlinien  in  das  Eisen  eintreten.  Dagegen  ist  t]  positiv,  falls 
die  Krafthnien  aus  dem  Eisen  austreten.  Diese  Verhältnisse  kehren 
sich  um,  wenn  (i,  <C  V^i  ^^^i  z.  B.  beim  Luftraum  im  Eisen.  Man 
kann  daher  auch  sagen,  positive  Pole  induciren  auf  der  ihnen 
zugewandten  Grenzfläche  eines  Körpers  positive  oder 
negative  Pole,  je  nachdem  seine  Magnetisirungskon- 
stante  kleiner  oder  grösser  ist  als  die  des  Mediums,  in 
welchem  die  inducirenden  Pole  liegen. 

Es  mag  hier  nochmals  hervorgehoben  werden,  dass  diese 
inducirten  magnetischen  Belegungen  nur  scheinbare, 
und  keine  wahren  sind.  Mit  Zuhülfenahme  dieser  Vorstellung 
kann  man  sich  aber  oft  von  den  beobachteten  Erscheinungen  sehr 
bequem  Rechenschaft  geben.  So  erklärt  sich  z.  B.  das  Verhalten 
von  Eisenfeile,  welche  in  ein  magnetisches  Feld  gebracht  wird^  und 
welche  die  Kraftlinien  gut  abzeichnet,  ohne  Weiteres,  und  ebenso 
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dir  VersiärkuDg  des  Feldes  zwiücbtin  zwei  Polen ,  wenn  man  Ktseu 

in  (len  Luftraum  zwischen  sie  bringt.     FOr  diese  letztere  ErscLei- 

'    Buugsoll  spättT  noch  ein  anschauliclierea  Gesetz  aufgestellt  werden. 

Ebenso  erklärt  sicti  durch  den  iuducirten  MugnetiGmus ,  ä&ss 
paramagnetische  Körper  von  den  inducirenden  Polen  be- 
itSadig  angezogen  werden,  einerlei  mit  welcher  Art 
UügDvtistnus  die  letzteren  behaftet  sind.  Denn  sie  induciren 
*a!  der  ibnen  zugewandten,  d.  h,  nächsten  Grenzfläche  des  Körpers 
!t«U  Pole  von  einer  Ladung,  welche  ihrer  eigenen  entgegengesetzt 
ist.  und  auf  die  sie  daher  anziehend  wirken  inOssen.  Das  Gesetz 
dieser  Anziehung  ist  insofern  ein  viel  komplicirteres ,  wie  es  durch 
dii?  Formel  (1)  resp.  (1')  ausgesprochen  wird,  als  die  inducirten 
PoUtärken  nicht  konstant  sind,  sondern  mit  wachsender  Entfernung  r 
«Olli  inducirenden  Magneten  abnehmen. 

Zum  Unterschiede  \on  diesen  durch  Induktion  hervorgerufenen 
Ha^eten  (inducirte  Magnete),  welche  eine  mit  der  Entfernungr 
vechaelndti  folstärke  besitzen,  nennt  man  diejenigen  Magnete, 
welche  eine  konstante  Polstärke  aufweisen,  d.  h.  deren  pondero- 
Botorische  Wirkungen  genau  durch  das  Gesetz  (1)  resp.  (1')  ge- 
geben sind  (mit  konstanten,  d.  h.  von  r  unabhängigen  Koefficienten), 
permanente  Magnete.  —  Harte,  sehr  dünne  Stabidrähte  sind 
permanente  Magnete.  Ein  dicker  Stab  aus  weichem  Eisen  ist  kein 
piimanenter  Magnet,  auch  wenn  er  ein  magnetisches  Feld  ohne 
iÜDvirkung  anderer  Magnete  besitzen  sollte. 

In  derselben  Weise  ergiebt  sich,  dass  diamagnetische 
Körper  von  den  inducirenden  Polen  stets  abgestossen 
»flrden,  wie  es  z.  B.  an  Wismutlistücken  zu  beobachten  ist. 

Schliesslich  erklärt  sich  aus  dem  ausgesprochenen  Satze  über 
Jen  ioducirten  Magnetismus,  speciell  aus  der  Formel  (23),  dass 
puamagnetische  Körper  in  einem  Medium  von  höherer  Magne- 
ätiruagiskon staute  so  wirken,  wie  diamagnetische  Körper  im  freien 
AeUiOT,  d.  h.  unter  umständen  können  paramagnetische 
KSrper  scheinbar  ein  Verhalten  wie  diamagnetische  zeigen. 

24.  Die  eiitmngnetisirendc  KinwirkiiDg  der  iiiduclrtun 
Bete^oni;.  Bringt  man  einen  Körper  mit  grosser  Magnetisirungs- 
kofislaiite  in  ein  Medium  von  kleinerer  Magnetisirungs  kons  tonte, 
z.  B.  Eis«n  in  Luft,  so  induciren  eintretende  Kraftlinien  eine  (schein- 
bat»)  negative  Belegung.  Diese  musa  im  äusseren  Medium  (Luft) 
I^Hnprilnglich  vorhandene  niagnetisclie  Kraft  verstärken,  vrit  iHt^ 
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soeben  auch  anführten,  dagegen  im  eingelagerten  Körper  (dem  Eisen) 
der  Kraft  des  ursprünglich  vorhandenen  Feldes  entgegenwirken. 
Die  inducirte  Belegung  übt  also  einen  entmagnetisiren- 
den  Einfluss  auf  den  eingelagerten  Körper  aus.  Dieser 
Einfluss  hat  je  nach  der  Gestalt  des  letzteren  verschiedene  Grösse; 
er  muss  um  so  grösser  ausfallen,  je  mehr  die  Oberfläche  des  Körpers 
senkrecht  zu  den  Kraftlinien  des  Feldes  verläuft,  dagegen  um  so 
geringer,  je  mehr  die  Oberfläche  des  Körpers  den  KrafÜinien  des 
Feldes  parallel  liegt,  da  die  Dichte  der  inducirten  Belegung  nur  von 
der  Normalkomponente  $n  des  Feldes  abhängt  [vgl.  Formel  (23)]. 
So  ist  z.  B.  der  entmagnetisirende  Einfluss  einer  dünnen  Eisen- 
scheibe sehr  gross,  wenn  man  sie  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  eines 
homogenen  Feldes  stellt.  Da  auf  den  beiden  Seiten  der  Eisenscheibe 
der  inducirte  Magnetismus  von  gleicher  Grösse,  aber  verschiedenen 
Vorzeichen  sein  muss,  so  heben  sich  dessen  Wirkungen  auf  das 
äussere  Medium  auf,  falls  die  Platte  sehr  dünn  ist.  Es  ist  also  die 
Feldstärke  ^^  in  ihm  gleich  der  ursprünglichen  Stärke  des  homo- 
genen Feldes,  welche  mit  ^  bezeichnet  sein  möge.  Dagegen  ist 
nach  Formel  (19)  die  Feldstärke  in  der  Eisenplatte 

d.  h.  bei  Eisen  eventuell  nur  der  2000  ste  Theil  der  ursprünglichen 
Feldstärke. 

Bringt  man  dagegen  einen  sehr  langen  und  dünnen  Eisen- 
cylinder  (Draht)  in  ein  homogenes  Magnetfeld  in  der  Weise,  dass 
die  Axe  des  Cylinders  parallel  zu  den  Kraftlinien  des  Feldes  liegt, 
so  ist  der  entmagnetisirende  Einfluss  sehr  schwach,  ja  er  ver- 
schwindet überhaupt,  wenn  der  Cylinder  unendlich  dünn  im  Ver- 
gleich zu  seiner  Länge  ist.  Denn  dann  liegt  die  Oberfläche  des 
Eisenkörpers  im  Wesentlichen  überhaupt  nur  parallel  den  Kraft- 
linien, wenn  man  nämlich  absieht  von  den  unendlich  kleinen  End- 
flächen des  Cylinders.  In  diesem  Falle  ist  also  ^2  =  $i  =  ^t  d.  h. 
die  ursprüngliche  Feldstärke  wird  durch  den  in  das  Feld  gebrachten 
Eisenkörper  an  keiner  Stelle  geändert.  —  In  gewissen  Fällen, 
d.  h.  bei  gewisser  Gestaltung  des  magnetischen  Feldes,  die  wir 
später  im  II.  Kapitel  betrachten  wollen,  ist  es  möglich,  einen 
Körper  thatsächlich  so  in  das  Feld  zu  bringen,  dass  seine  Ober- 
fläche überall  parallel  ist  den  Kraftlinien  des  ursprüng- 
lichen   Feldes.      In    diesem    Falle    kann    die   Feldstärke 
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inTti  iie  EinlageruDg  des  Körpers  nirgends  geüudert 
v«rden.  da  die  Dichte  der  inducirten  Belegung  überall  Null  ist. 
Ok  Gestalt  der  Kraftlinien  des  Feldes  bleibt  dann  also  auch  völlig 
ongeüDdert,. 

Lugert  oian  ein  Medium  2  mit  kleiner  Magnetisirungskonsttinte 
in  ein  solches  mit  grosser,  so  Übt  die  inducirte  Belegung  in  2  nicht 
einen  entmagnetisirenden  Einfluss  ans,  sondern  einen  verstärkenden. 
—  Hat  man  sich  z.  B.  in  einem  Eisenkürper  ein  homogenes  Magnet- 
feld der  Stärke  §  hergestellt,  und  stellt  man  eine  dünne  Luftscbieht 
in  ilun  her,  welche  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  verläcft,  so  ist  die 
Feldstärke  in  ihr  etwa  20l>0mal  grösser  ak  im  Eisen.  In  einem 
LoftrÖhrchen ,  welches  den  Kraftlinien  parallel  verläuft,  würde  die 
FeUftärke  denselben  Werth  wie  im  Eisen  besitzen. 


•iö.  Erweiterang  der  Definition  der  KraflllDienzalil  fllr 
par»-  nni)  iliamagnetLsche  Medien.  Wenn  man  auf  jedem  Flächen- 
alemente  eines  Systems  von  Flächen,  welche  die  positiven  Pole 
amti  Magnetfeldes  ei nscb Hessen,  einerlei,  ob  sie  punkt-  oder  flächen- 
ßimig  sind,  eine  dem  Kraftfluss  durch  das  Flächen element  gleich- 
kommende Anzahl  von  Kraftlinien  konstruirt,  so  gilt,  wie  wir  in 
i  18  sahen,  diese  Beziehung  für  jedes  beliebig  im  Räume  gelagerte 
flSchenelement,  und  es  giebt  nirgends  freie  Enden  von  Krafthnien, 
lUMer  in  den  Polen  des  Feldes. 

unsere  damaligen  Betrachtungen  gelten  aber  nur,  falls  ein 
Iwraogenes  Medium  von  der  Magnetisirungskonstante  1  das  Feld 
eifllUt,  d.  h.  falls  ponderable  Materie  (ausser  in  den  Polen  seihst) 
ieblt.  Sie  müssen  aber  offenbar  modificirt  werden,  wenn  mehrere 
K^ien  mit  verschiedenen  Magnetisirungskonstanten  im  Felde  lagern. 
Es  mOesten  nämlich  nach  unserer  bisherigen  Definition  der  Kraft- 
HoieitzRbl  an  der  Grenzfläche  zwischen  zwei  Medien  mit  den  Kon- 
ituiten  y-i  und  jj.^  freie  EniTen  von  Kraftlinien  auftreten.  Denn 
betrachten  wir  z.  B.  ein  Grenzelement  von  der  Grösse  d  P,  so  treten 
.JUdium  1  eine  Anzahl  dN,  von  Kraftlinien  durch  dasselbe, 
gegeben  ist  durch 

dN,  =(&),  dF, 

iima    2    verlassen    aber    eine    Anzahl  d  N^    KmfÜinien    das 


neleinent,  wobei  ist 


dN^  =  (^„),dF. 


46  Erweiterung  der  Definition  der  Eraftlinienzahl. 

Hierbei  ist  n  als  positiv  vom  Medium  1  nach  Medium  2  gerechnet. 
Da  nun  aber  nach  (19)  (^Jj  von  (^Jg  verschieden  ist,  so  ist  auch 
dNi  von  dNg  verschieden.  Ist  z.  B.  ^^2^  V'it  so  ist  dN,  <  dN^, 
und  es  vrürde 

dN,  -  dN,  =  [($„).  -  ($.),]  dF  =  töJ^dF  ''^7''' 

die  Zahl  der  in  d  F  einströmenden  Kraftlinien  ergeben,  welche  dort 
frei  endigen.  Dies  steht  in  üebereinstimmung  mit  der  in  §  22  be- 
sprochenen Thatsache,  dass  die  Grenzfläche  F  so  wirkt,  als  ob  der 
Raum  mit  freiem  Aether  überall  angefüllt  wäre,  während  F  eine 
magnetische  Belegung  von  der  Dichte  7]  besässe.  Da  nach  dem 
Gauss'schen  Satze  (14a),  pag.  20,  die  Anzahl  der  aus  dF  aus- 
strömenden Kraftlinien  gleich  4  7r7]dF  sein  muss,  so  gelangt  man 
für  7)  zu  derselben  Beziehung,  wie  sie  in  §  22  durch  die  Formel  (23) 
ausgedrückt  ist. 

Aus  dem  Satze  (19)  erkennt  man  aber  sofort,  dass,  auch 
wenn  mehrere  verschiedene  Medien  im  Felde  gelagert 
sind,  nirgends  freie  Enden  von  Kraftlinien  auftreten^ 
falls  man  die  Definition  der  Kraftlinienzahl,  welche 
ein  Flächensttick  dF  trifft,  dahin  erweitert,  dass  sie 
nicht  gleich  dem  Kräftefluss  durch  dF  ist,  sondern  gleich 
dem  Induktionsfluss  durch  dF,  d.  h.  dass  ist 

dN  =  {i^,dS.  (25) 

Diese  Definition  der  Kraftlinienzahl  wollen  wir  von  nun 
an  festhalten. 

Es  folgt  dann  aus  dem  Satze  (14^0  ^^^  P^?*  ^^i  dass 
die  An  zahl  von  Kraftlinien,  welche  aus  einer  geschlossenen 
Fläche  S  austritt,  gleich  ist  4TCmal  der  gesammten  von 
S  eingeschlossenen  Polstärke,  einerlei  ob  S  in  einem 
homogenen  Medium  verläuft  oder  in  einem  stückweise 
homogenen  oder  überhaupt  inhomogenen  Medium. 

26.  Das  Brechungsgesetz  der  Kraftlinien.  Aus  der  Rich- 
tung einer  Kraftlinie  an  irgend  einer  Stelle  P  des  Feldes  kann  man 
auf  das  gegenseitige  Grössenverhältniss  der  nach  irgend  welchen 
Richtungen  genommenen  Komponenten  der  magnetischen  Bjraft  in  P 
schliessen.  Da  ein  solches  Verhältniss  sich  im  Allgemeinen  stetig 
ändert,  weil  jede  Komponente  der  magnetischen  Kraft  im  Allgemeinen 
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stetig  ist,  so  verlaufen  auch  die  Kraftlinien  im  Allge- 
meinen ohne  plötzliche  Richtungsänderungen,  d.h. 
ohne  Knicke. 

Nur  an  der  Grenzfläche  F  zwischen  zwei  verschie- 
denen Medien  muss  ein  Knick  der  Kraftlinien  eintreten, 
sie  müssen  gebrochen  erscheinen. 

In   der  That,    verlegen    wir   die    Ebene    der   beigezeichneten 
Fig.  9  in  die  Einfallsebene  einer  Kraftlinie  L  im  Medium  1,  d.  h.  in 
diejenige  Ebene,    welche   durch  die  Kraftlinie    und   die  Normale  n 
geht,  welche  auf  der  Fläche  F  im  Durchstosspunkte  der  Kraftlinie 
errichtet  wird,  und  tragen  wir  auf  L  eine  Strecke  PA  ab,   welche 
der  Grösse  der  resultirenden  magnetischen  Kraft  entspricht,  so  be- 
zeichnen die  Projektionen  PB  und  PC  von 
PA    auf    n     und    eine     dazu    senkrechte 
Richtung  t    die    Normalkomponente  (^d)i 
und    die   Tangentialkomponente   (^r)i    der 
magnetischen  Kraft.    Die  Tangentialkom- 
ponente (^r*)!  nach  der  zu  n  und  t  senk- 
rechten  Richtung  ist   Null.      Wegen    der 
Stetigkeit   der  Tangentialkomponenten   ist 
auch    ($T')2    11^    Medium    2    gleich   Null, 
d.    h.    die    Kraftlinie   im   Medium   2   liegt 
ebenfalls   in   der  Nähe   von  P   in   der   Einfallsebene,   d.  h.   in   der 
Ebene  der  Figur.  —  Um  ihre  Richtung  innerhalb  dieser  Ebene  zu 
erfahren,  tragen  wir  auf  n  die  Normalkomponente  (^n)^  =  PB'  ab, 
und  auf  t  die  Tangentialkomponente  (^r)^  =  P  C.    Dann  giebt  die 
Diagonale  PA'  des  Rechtecks  Pß'A'C  nach  Grösse  und  Richtung 
die  resultirende  magnetische  Kraft  im  Medium  2   in   der  Nähe  der 
Grrenze. 

Nun  ist  nach  Formel  (24)  PC  =  PC,  dagegen  nach  Formel  (19) 
ttjPB  =  {laPB'.  (In  der  Figur  ist  (^2  =  ^  l^i  angenommen.)  Be- 
zeichnet man  daher  die  Winkel,  welche  die  Kraftlinie  im  Medium  1 
resp.  2  mit  der  Normalen  n  macht,  d.  h.  den  Einfalls-  und 
Brechungswinkel  der  Kraftlinie,  mit  'fj  resp.  y^i  ^^  ergiebt 
sich  aus  der  Konstruktion: 


Fig.  9. 


tg?i  =  ^PB, 


PC 

tg  ?2  =  -pßT   , 


tg  'fl  •  tg  ?2  =  1^1  ••  (^2  • 

Wir  erhalten  also  das  Gesetz: 


(26) 
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Die  magnetischen  Kraftlinien  werden  beim  U( 
gang  von  einem  Medium  1  zu  einem  Medium  2  in 
Einfallsebene  gebrochen,  und  zwar  derart,  dass  di( 
gonometrischen  Tangenten  des  Einfalls-  und  Brechi 
winkeis  sich  verhalten  wie  dieMagnetisirungskonsts 
(ij  und  ^2  ^^^  Medien. 

Das  Brechungsgesetz  (26)  hat  gewisse  AehnUchkeit  mi 
Snellius'schen  Brechungsgesetz  für  Lichtstrahlen,  nur  dass 
Stelle  von  sin  tritt.  Wegen  dieses  letzteren  Unterschiedes  k 
Erscheinungen  der  Totalreflexion  bei  Kraftlinien  nie  vorkomm« 
Den  Quotienten  (ig  •  V^i  könnte  man  wegen  der  Analogie 
dem  Brechungsgesetz  der  Lichtstrahlen  den  (magnetis( 
Brechungsindex  des  Mediums  2   gegen  das  Medium  1   n< 

Nach  (26)  ergiebt  sich,  dass  im  stärker  paramagnet 
Medium  die  Kraftlinie  weiter  von  der  Normalen  abgelenl 
Gehen  die  Kraftlinien  z.  B.  von  Luft  in  Eisen  über,  so  werd 
sehr  stark  vom  Einfallsloth  fortgebrochen.  So  würden  z.  I 
(lg  =  2300  schon  bei  einem  Einfallswinkel  von  1^  die  Kraf 
um  87®  36'  abgelenkt  erscheinen  von  n  fort,  d.  h.  der  zugel 
Brechungswinkel  wäre  88®  36'.  —  Selbst  bei  Eisensorten,  ^ 
den  kleinsten  Werth  der  Magnetisirungskonstanten  besitzen 
glasharter  Klavierdraht,  ist  die  Brechung  der  Kraftlinien  nocl 
stark.  So  ergeben  sich  z.  B.  für  den  Werth  (1.2  =  118,  d< 
dieser  Stahlsorte  beobachtet  ist,  folgende  zusammengehörende  ^ 
von  ^2  und  y^  (es  ist  p-i  =  1  gesetzt) : 

(ig  :|i,  =  118 


?1 

?2 

0° 

0^ 

V 

64°  10' 

2« 

76°  20' 

3« 

80°  50' 

4° 

83°    5' 

5« 

84°  30' 

6« 

85°  25' 

Für  Körper,  deren  Magnetisirungskonstante  nur  wenig 
abweicht,  d.  h.  für  alle  Körper,  ausser  Eisen,  Stahl,  Nickel,  I 
ist  die  Brechung  der  Kraftlinien  nur  sehr  gering. 


£lMft 


Fig.  10. 
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S7.  Folgemngen  ans  der  Brechnng  der  Kraftlinien.  Durch 
die  starke  Brechung,  welche  die  Kraftlisjeu  beim  Uebergang  der 
Grenze  Luft — Eisen  erfahren, 
liegen  dieselben  im  Eisen  viel 
näher  bei  eiuander,  als  in  der 
Loft,  wie  aus  der  Fig.  10  so- 
fort 2u  erkennen  ist,  welche 
iidi  auf  eine  sogar  noch  sehr 
Bchwadi  m^netisirbare  Eisen- 
jorte  beziehen  könnte.  Man 
lann  daher  auch  sagen:  Eisen 
koncentrirt  die  Kraftlinien   eines  Magnetfeldes   in   sich. 

Diese  Eoncentration  ist  rechnerisch  völlig  durchführbar,  wenn 
em  Eisenkörper,  der  die  Gestalt  eines  Ellipsoids  hat,  in  ein 
Magnetfeld  von  ursprünglich  überall  konstanter  Stärke  gebracht 
wild,  Ein  solches  Mc^netfeld  soll  im  Folgenden  ein  gleich- 
förmiges Magnetfeld  genannt  werden.  Man  überzeugt  sich 
Dimlich,  dass  man  alle  Bedingungsgleichungen ,  denen  die  magne- 
tische Kraft  zu  genOgen  hat,  d.  h.  die  Gleichungen  (8),  [\\),  (19) 
and  (24),  befriedigen  kann  durch  die  Annahme,  es  sei  die  Feld- 
stärke im  Innern  des  Ellipsoids  Überall  konstant  =  c,  wenn  auch 
noch  unbekannt.  In  diesem  Falle  kann  man  die  Dichte  i]  der 
scheinbaren  inducirten  Belegung  der  Grenzfläche  des  Eilipsoida  nach 
Formel  (23)  angeben  und  hat  dann  die  mathematischen  Hulfsmittel, 
die  noch  unbekannte  Konstante  c  durch  Anwendung  der  genannten 
Qleichungen  zu  berechnen.  Eine  kreisförmige  dünne  Eisenscheibe 
^nn  als  ein  specieller  Fall  eines  Ellipsoids  aufgefasst  werden.  Man 
kann  nun  durch  eine  Zeichnung  leicht  die  Veränderung  darstellen, 
*elche  eine  solche  Scheibe  in  dem  Verlauf  der  Kraftlinien  eines 
"nprOnglich  gleichförmigen  Feldes  hervorbringt. 

Die  Kraftlinien  eines  gleichförmigen  Feldes  sind  äquidistante 
gerade  Linien.  In  der  Eisenscheibe  müssen  sie  diesen  Verlauf  haben, 
1^  in  ihr  das  Feld  gleichförmig  ist.  Setzt  man  nun  diese  Kraft- 
linien in  den  Baum  ausserhalb  der  Eisenscheibe  nach  dem  Brechungs- 
S^tz  fort,  so  gelangt  man  zu  der  umstehenden  Zeichnung  (Fig.  11). 
Id  grösserer  Entfernung  von  der  Eisenscheibe  müssen  nämlich  die 
Kraftlinien  wieder  in  äquidistante  Gerade  übergehen,  da  dort  das 
ursprünglich  gleichförmige  Magnetfeld  durch  die  Eisenscheibe  nicht 
vewntlich  verändert  sein  kann,  wie  aus  dem  Fernwirkungsgesetze  {23') 
der  pi^.  41  folgt,  welches  den  Effekt  der  Anwesenheit  der  Scheibe 
Diad«,  Pbydk  du  Aetlien.  4 
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darstellt.    —    Die  gezeichnete  Figur    kann    man    durch    Eisenfe 
leicht  experimentell  verificiren. 

Trotz  dieser  Eoncentration  der  Kraftlinien  ist  die  Fe. 
stärke  $,  im  Eisen  in  der  Nähe  seiner  Begrenzung  F  nicht  gros: 
als  die  Feldstärke  ^,  in  der  Luft  nahe  bei  F,  sondern  immer  klein 
weil  die  Feldstärke  an  einer  Stelle  P  zwar  proportional  der  Diel 


Fig.  11. 

der  Kraftlinien  bei  P,  aber  umgekehrt  proportional  der  Magnebisirung 
konstante  in  P  ist. 

Dies  erkennt  man  deutlich   auch  aus  folgenden  Formeln.     ; 
ist  nach  der  auf  pag.  47  angegebenen  geometrischen  Konstruktio 


daher 

Q^_   sin  y, 
§,         sin  tpj 

Für  sehr  kleine  Einfallswinkel  f^  wird 

fBr  etwas  grössere  (es  gent^t  schon  9,  =  4*)  ist  sin  9,  beim  Eisen 
BEUähernd  gleich  1  zu  Betzen.     Polglich  ist  dann 

§i,  =  ^1  siu  fi . 

Der  Unterschied   der   Feldstärke   im   Eisen    und   in  Luft 

vird  also  immer  kleiner,  je  Bchiefer  die  Kraftlinien  auf 

Jas  Eisen  einfallen. 

Aus  diesem  Gesetze  erkennt  man  z.  B.  aus  der  Fig.  11,  dass, 

da  ^,  konstant  ist,  $j  wachsen  muss,  wenn  man  vom  magnetischen 

Aequator  0  A  der  Scheibe  zum  magnetischen  Pol  0  P  vorrückt,  wie 

*s  aich  auch   in   der  Zeichnung    durch    die 

wachsende  Dichte  der  Kraftlinien  ausprägt. 
Auch  die  Schirmwirkung  eines  Eisen- 

linges  ergiebt  sich  aus  dem  Brechungsgesetz 

der  Kraftlinien.      Denn    wenn    eine  Kraft- 
linie an  der  Stelle  P  der  Aussenseite  in  einen 

fiisenring    etwas    schief   (d.   h.    mit    einem 

kleben  Winkel  gegen  das  Einfallsloth)  ein- 

'ntt,  so  wird  sie  so  gebrochen,  dass  sie  die 

Inaenseite    des   Ringes   entweder  gar   nicht 

Weicht    oder    an    einer    Stelle    P',   welche 

Glicht  mehr  auf  demselben  Radiusvektor  wie 

P  liegt.      Deshalb     ergiebt    sich    in    roher 

Weise  der  beigezeichnete  Verlauf  der  Kraft-  Y\a  12 

Üoien    der  Fig.   12,    aus  der  man   erkennt, 

dass  die  Dichte  der  Kraftlinien,  also  auch  die  Feldstärke,  im  Innern 
des  Ringes  kleiner  ist,  als  ausserhalb  desselben. 


28.  Betrachtung  des  Falles,  dass  ein  Körper  tu  ein  Hagnet- 
feld  in  der  Welse  s:ebraGht  wird,  dass  seine  Oberfläclie  überall 
parallel  zn  den  Kraftlinien  des  arsprfinglichen  Feldes  ist.    Wie 

im  §  24  ausgesprochen  ist,  kann  in  diesem  Falle  die  ursprüngliche 
Fddstärke  nirgends   durch   die   Einlagerung   des  Körpers   geändert 
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werden,  auch  im  Körper  selbst  nicht.  Es  bleibt  daher  die  Gestalt 
der  Kraftlinien  dieselbe,  wie  im  ursprünglichen  Felde,  dagegen  muss 
man  ihre  Dichte  im  Verhältniss  der  Magnetisirungskonstante  des 
Körpers  zu  der  der  Umgebung  verändern,  da  die  Dichte  der  Kraft- 
linien nicht  durch  den  Kraftefluss,  sondern  durch  den  Induktions- 
fluss  gemessen  wird.  Bringt  man  also  z.  B.  Eisen  in  der  ange- 
gebenen Weise  in  ein  Feld,  welches  in  Luft  liegt,  so  ist  die  Anzahl 
der  Kraftlinien  im  Eisen  etwa  2000  mal  grosser  als  die  Anzahl  der 
Kraftlinien,  welche  vorher  in  dem  Lufträume  verliefen,  der  jetzt 
von  Eisen  besetzt  ist. 

In  welcher  Weise  man  diesen  Fall  experimentell  realisiren 
kann,  soll  im  11.  Kapitel  erörtert  werden. 

29.  Es  giebt  keinen  wahren  Hagnetismns.  Wir  haben 
bisher  unterschieden  zwischen  scheinbarem,  inducirtem  Magnetismus, 
der  an  der  Grenze  zweier  Medien  auftritt,  und  zwischen  eigentlichem 
oder  wahrem  Magnetismus  in  den  Polen,  welche  das  Feld  erzeugen. 
Ein  Unterscheidungszeichen  von  wahrem  und  von  scheinbarem 
Magnetismus  haben  wir  in  dem  Verhalten  der  Kraftlinien.  Denn 
diese  können  nur  in  wirklichen  Polen,  d.  h.  Stellen  mit  wahrer 
magnetischer  Belegung,  endigen  resp.  anfangen.  Eine  Stelle  P  im 
Räume  enthält  also  nur  dann  wahren  Magnetismus,  wenn  in  eine 
kleine  geschlossene  Fläche  S,  welche  man  um  P  konstruirt,  nicht 
ebensoviel  Kraftlinien  eintreten,  wie  austreten. 

Wir  haben  nun  in  unseren  bisherigen  Betrachtungen  den 
Kraftlinien  verlauf,  welcher  in  dem  Magneten  selbst  stattfindet,  der 
das  Feld  erzeugt,  gar  nicht  berücksichtigt.  Wir  nahmen  den  Mag- 
neten so  dünn,  dass  wir  sein  Volumen  einfach  vernachlässigen  zu 
können  glaubten. 

Wir  wollen  jetzt  die  Betrachtungen  vervollständigen,  indem 
wir  auch  auf  den  Kraftlinien  verlauf  im  Innern  des  Magneten 
selbst  Rücksicht  nehmen.  So  viel  ist  sicher,  dass  auch  in  seinem 
Innern  nirgends  freie  Enden  von  Kraftlinien  auftreten  können,  da 
nach  §  4  die  Summe  der  Polstärken  jedes  auch  noch  so  kleinen 
Volumenelements  des  Magneten  verschwindet,  d.  h.  keinen  wahren 
Magnetismus  enthält.  Es  können  also  höchstens  in  den  Polen  des 
Magneten,  d.  h.  seinen  flächen  förmigen  Begrenzungen,  Enden  von 
Kraftlinien  liegen. 

Nun  können  wir  durch  folgenden  Vorgang  uns  in  quali- 
tativer  Hinsicht   ausreichende  Rechenschaft  von    dem   Kraftlinien- 
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Fig.  13. 


Terlauf  im  Innern    des  Magneten  M,    welcher   ein    Feld    erzeugt, 
Terschaffen: 

Setzt  man  ein  Stahlstück  S  der  Einwirkung  des  Feldes  auS; 
indem  man  es  z.  B.  dem  positiven  Pole  m^  von  M  nähert  (vgl.  Fig.  13), 
80  wissen  wir  aus  den  bisherigen  Erörterungen ,  dass  die  Richtung 
der  Kraftlinien  in  S  roh  genommen  dieselbe  ist,  wie  sie  sie  ur- 
sprünglich in  der  Luft  an  der  gleichen  Stelle  war.  S  wirkt  wie 
ein  Magnet,  dessen  ne- 
gativer Pol  m,'  dem 
positiven  mj  von  M 
gegenüberliegt.  Wahrer 
Hagnetismus  ist  da- 
gegen in  S  nicht  vor- 
banden; es  treten  in 
seine  Endflächen,  d.  h. 
scheinbaren  Pole,  genau 
so  viel  Kraftlinien  ein, 
wie  aus.    Speciell  geht 

die  Richtung  der  Kraftlinien   im   Innern   von  S  vom   (scheinbaren) 
negativen  Pol  m^'  zum  positiven  m^'. 

Entfernt  man  nun  S  wiederum  von  M,  so  wird  der  inducirte 
Hagnetismus  schwächer,  aber  er  verliert  sich  nicht  ganz,  wenn  man 
S  aus  dem  Felde  von  M  herausbringt;  es  bleibt  Magnetismus  in  S 
remanent.  Dieser  remanente  Magnetismus  lässt  sich  aus  unseren 
bisherigen  Formeln  nicht  ableiten.  Aus  ihnen  würde  folgen,  dass 
der  inducirte  Magnetismus  verschwindet,  wenn  die  wirkende  Ur- 
sache verschwindet,  d.  h.  es  könnte  kein  remanenter  Magnetismus 
auftreten. 

Wenn  daher  auch  in  dieser  Hinsicht  die  Formeln  im  Stich 
lassen ,  so  lässt  sich  doch  nach  den  angestellten  Betrachtungen  er- 
sehen, dass  der  Kraftlinienverlauf  eines  Magneten,  der  remanenten 
Hagnetismus  zeigt,  qualitativ  derselbe  sein  muss,  als  ob  nur  in- 
dacirter  Magnetismus  vorhanden  sei,  denn  es  lässt  sich  in  der  That 
kein  Zeitpunkt  bei  dem  beschriebenen  Processe  angeben,  an  welchem 
der  Krafblinienverlauf  des  inducirten  Magnetismus  sprunghaft  sich 
in  einen  anderen  des  remanenten  Magnetismus  umwandeln  könnte. 
Also  auch  beim  remanenten  Magnetismus  giebt  es  keinen 
wahren  Magnetismus.  Nun  kann  aber  unser  ursprünglicher 
Magnet  M  nur  derselben  Thatsache  der  Remanenz  des  Stahles  seine 
Eigenschaften  verdanken,  als  der  Magnet  S,  denn  wir  können  mit  S 


54 


Es  giebt  keinen  wahren  Magnetismus. 


qualitativ  ganz  dieselben  Erscheinungen,  d.  h.  ponderomotorischen 
Wirkungen  auf  andere  Eisenkörper  oder  Magnete,  hervorbringen, 
wie  mit  M,  und  wenn  wir  genauer  die  Herstellung  des  Mag- 
neten M  erforschen,  so  ist  sie  thatsächlich  eine  ganz  ähnliche, 
wie  die  Herstellung  des  Magneten  S.  Wir  werden  nämlich  im 
folgenden  Kapitel  sehen,  dass  wir  auch  M  in  ein  magnetisches 
Feld  gebracht  haben,  indem  wir  M  in  das  stromdurchflossene  Solenoid 
stecken,    nur   besteht    der    (unwesentliche)   Unterschied,    dass   dies 


Fig.  14. 

magnetische  Feld  vom  galvanischen  Strom  herrührt,  während  bei  S 
das  Feld  des  Magneten  M  gewirkt  hat.  Daher  giebt  es  auch  in  M 
keine  wahren  Pole,  auch  in  seine  Endflächen  treten  genau  so  viel 
Kraftlinien  ein  wie  aus,  und  im  Innern  von  M  geht  die  positive 
Richtung  der  Kraftlinien  ebenfalls  vom  negativen  zum  positiven 
(scheinbaren)  Pol. 

Wenn  wir  daher  den  Kraftlinien  verlauf  zeichnen  wollen,  wie 
er  in  Wirklichkeit  stattfindet,  d.  h.  unter  Berücksichtigung  des 
Verlaufs  im  Innern  des  Magneten,  so  ist  an  Stelle  der  früheren 
Fig.  6  die  hier  beistehende  Fig.  14  zu  setzen.  Aus  jedem  Ende 
des  Magneten    treten,    gerade   so  wie  früher,   in  den  Aussenraum 
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twm  Kraftiinien  ein,  resp.  tiiis.  Diese  KraftUnieu  verschwinden 
Hberniclit  in  den  Polen,  wie  es  in  der  früheren  Fig.  G  angenommen 
wurde,  sondern  sie  setzen  sich  in  das  Innere  des  Magneten  fort 
Duil  äcbliesseD   sich  dort  zu  einem  zugammenhängenden  Linienzuge. 

Daas  dieser  KraftlinienTerlauf  thatsächlich  richtig  ist,  kann 
nun  eijierimeDteU  heweiaen,  wenn  auch  nicht  durch  ponderomoto- 
liiche  Wirkungen,  da  diese  sich  im  Eisen  selbst  nicht  beobachten 
lassen,  so  doch  durch  die  sogenannten  magnet- elektrischen  In- 
dukbonswirkungen,  welche  nicht  pond  eromotorisch  er  Natur  sind  und 
TOQ  denen  iiusföhrlicher  im  ITI,  Kapitel  die  Rede  sein  soll. 

Wir  schliessen  daher,  dass  in  jedem  Magnetfeld, 
eißerlei  in  welcher  Art  und  Weise  wir  dasselbe  her- 
gestellt haben,  die  Kraftlinien  in  sich  geschlossene, 
weder  in  der  Unendlichkeit  noch  irgendwo  im  Endlichen 
endigende  Kurven  sind,  mit  anderen  Worten,  dass  es 
keinen  wahren  Magnetismus  giebt. 

Wir  werden  im  §  31  sehen,  dasa  durch  diesen  Kraftlinien- 
Terkuf  thatsächlich  geniiu  dieselben  Wirkungen  hervorgebracht 
Verden,  als  ob  an  gewissen  Stellen  des  Raumes  wahrer  Magnetismus 
TOrlunden  wäre,  welcher  Fernkräfte  nach  dem  Gesetze  (1')  äusserte. 

34).  Gleichförmig  nnd  imgleicfarörmig  magiietisirte  Hagnete. 

Wir  haben  im  §  I  gesehen,  dass  man  einen  Stahlkürper  in  ver- 
Kbtedener  Weise  niagnetisiren  kann  und  haben  dann  eine  be- 
rthnmte  Magnetisirungsart  angegeben,  durch  welche  man  auf  die 
einfachete  Gestaltung  des  Magnetfeldes  geführt  wird.  —  Wir  können 
jetxt  die  dadurch  herbeigeführte  Magnetisirung  des  Stahldrahtes 
durch  den  KrafÜinienverlauf  im  Innern  desselben  gut  charakterisiren. 
Bei  der  beschriebenen  Magnetisirungsmethode  verlaufen  nämlich  die 
Kraftlinien  im  Innern  stets  der  Äxe  des  Drahtes  parallel  (mag  sie 
Don  naeliher  krumm  gebogen  werden  oder  nicht) ,  d.  h.  die  Kraft- 
litiieii  treten  nur  aus  den  Endflächen  des  Drahtes  aus.  —  Man  kann 
dRiier  sagen,  dasa  jedes  Theilchen  des  Drahtes  in  gleicher  Weise 
magnutisirt  wäre  und  nennt  daher  den  Draht  gleichförmig  mag- 
netisirt. 

Zerbricht  man  den  Draht  in  zwei  Theile  und  entfernt  die- 
selben voneinander,  so  wirken  die  neu  entstandenen  Begrenzungen 
wie  Polo  Ton  derselben  Stärke,  als  die  ursprünglichen  Begrenzungen. 
lids  geBchielit  deshalb,  weil  der  Kraftlinienverlauf  im  Innern  der 
derftelhe   geblieben  ist,  wie  vor  dem  Zerbrechen,  und  daher 
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auch  ans  den  entstandenen  Enden  immer  gleich  viel  Kraftlinien  in 
den  Aussenraum  austreten. 

Ist  der  Magnet  nicht  mehr  Ton  Qberall  gleichem  Querschnitt*, 
wie  der  bisher  benutzte  Draht,  sondern  hat  beliebige  Gestalt,  so 
nennt  man  ihn  dann  gleichförmig  magnetisirt,  wenn  an  jeder  Stelle 
seines  Innern  die  Kraftlinien  in  gleicher  Richtung  und  Dichte  Ter- 
laufen.  So  ist  z.  B.  ein  Eisenellipsoid,  welches  der  Induktions- 
wirkung eines  äusseren,  gleichförmigen  Magnetfeldes  unterliegt, 
gleichförmig  magnetisirt. 

Im  Gegensatze  zur  gleichförmigen  Magnetisirung  nennt  man 
einen   Körper  dann   ungleichförmig    magnetisirt,    wenn   der 

Kraftlinienverlauf  an  Terschiedenen 
-^^:^      Stellen    seines     Innern    ein    ver- 
^^^^X[^      schiedener  ist.     Die  beistehenden 
Yig  15  beiden  Fig.  15  und  16  kennzeich- 

nen den  unterschied  eines  stab- 
förmigen  Magneten,  wenn  er  einmal  gleichförmig  nach  seiner  Axe 
magnetisirt  ist  (Fig.  15),  und  wenn  er  das  andere  Mal  ungleich- 
förmig  magnetisirt  ist   (Fig.  16).      Im    ersteren   Falle    tritt   keine 

Kraftlinie  aus  den  Seiten- 
flächen heraus,  wohl  aber 
im  letzteren  Falle.  Würde 
-  man  einen  solchen  ungleich- 
förmig magnetisirten  Stab 
zerbrechen,  so  würden  seine 
Pig  IQ  '  Bruchstücke    nicht    immer 

dieselbe  Polstarke  zeigen, 
vielmehr  würden  die  Bruchstücke  aus  der  Mitte  die  kräftigsten 
Pole  aufweisen. 

31.  Der  mathematiselie  Ausdruck  für  die  allgemeinen 
EigenNchaften  des  magnetischen  Feldes.  Ein  geometrischer 
Ausdruck  für  die  allgemeinen  Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes 
ist  der  Verlauf  der  Kraftlinien  als  geschlossene  Kurven,  welche  nur 
beim  Uebergang  über  die  Grenze  zweier  Medien  mit  verschiedener 
Mngnctisirungskonstante  geknickt  sind.  Es  handelt  sich  nun  darum, 
aus  diesem  geometrischen  Ausdruck  der  Eigenschaften  des  magne- 
tischen Feldes  einen  analytischen  zu  finden.  Ein  solcher  analytischer 
Ausdruck,  d.h.  die  allgemeinen  Formeln  des  magnetischen 
Feldes,   sind  bei   der   Berechnung   seiner  Eigenschaften    aus  ge- 
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wissen  Daten,  z.  B.  aus  theilweise  bekanntem  Verlauf  der  Kraft- 
linien, von  grossem  Werth. 

Wir  haben  nun  schon  früher  in  den  Formeln  (8),  (11),  (15),  (19) 
die  Nahewirkungsgesetze  der  magnetischen  Kraft  kennen  gelernt, 
aas  denen  sie  sich  Tollständig  bestimmen  l'asst,  wie  in  §  1 6  gezeigt 
ist.  Früher  aber  haben  wir  bei  der  Aufstellung  jener  Gesetze  ab- 
gesehen Ton  dem  vom  Magneten  selbst  eingenommenen  Raum  und 
haben  dafür  eine  Belegung  der  Begrenzung  dieses  Raumes  mit 
wahrem  Magnetismus  angenommen.  Diese  Annahme  (des  wahren 
Magnetismus)  trat  durch  die  Formel  (15)  der  pag.  20  zu  Tage. 

Nun  wissen  wir  jetzt  aber,  dass  es  wahren  Magnetismus  nicht 
giebt.  Wir  können  also  die  Formel  (15)  nicht  mehr  heranziehen, 
falls  wir  die  magnetische  Kraft  im  ganzen  Räume,  d.  h.  auch  im 
Innern  des  Magneten,  rechnerisch  bestimmen  wollen. 

Wir  haben  also  die  Untersuchung  jetzt  in  zwei  Punkten  zu 
vervollständigen,  indem  wir  uns  die  folgenden  beiden  Fragen  vor- 
legen: 

1.  Gelten  die  übrigbleibenden  Formeln  (8),  (11),  (19),  auch 
wenn  man  den  vom  Magneten  selbst  eingenommenen  Raum  mit  in 
den  Kreis  der  Betrachtungen  zieht,  d.  h.  gelten  jene  Formeln 
im  ganzen  Räume? 

2.  In  welcher  Weise  kann  man  die  magnetische  Kraft  rech- 
nerisch vollständig  bestimmen,  auch  ohne  Zuhülfenahme  der 
Formel  (15)? 

Wenden  wir  uns  zunächst  zur  Untersuchung  über  die  Existenz 
der  Formeln  (11),  d.  h.  der  Frage,  hat  die  magnetische  Kraft 
stets  ein  Potential?  Zur  Erörterung  dieser  Frage  muss  ein 
Hülfssatz  vorausgeschickt  werden. 

32.  Der  Stokes'sche  Satz.  Es  seien  a,  ß,  y  drei  Funktionen, 
Welche  innerhalb  eines  gewissen  Raumes  eindeutig,  stetig  und  end- 
lich sind.     Wir  wollen  betrachten  das  Linienintegral 


A  =  Ja  dx  +  ßdy  +  vdz. 


erstreckt  über  die  Begrenzungslinie  eines  kleinen  Dreiecks  ABC, 
dessen  Ecken  in  den  Koordinatenaxen  liegen  sollen  (vgl.  Fig.  17). 
In  dem  Integral  bedeuten  dx,  dy,  dz  die  unendlich  kleinen 
Aenderungen,  welche  die  Koordinaten  eines  Punktes  P  der  Be- 
grenzungslinie ABC  erfahren,  wenn  man  von  P  aus  um  die  kleine 
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Strecke  ds  auf  der  Begrenzungslinie  im  Integraiionssinne 
schreitet,  dx,  dy,  dz  müssen  also  bei  der  Integration  positiv 
negative  Werthe  annehmen. 

Wir  können  den  Werth  des  Integrals  A  erhalten,   indei 
nacheinander  als  Integrationsweg  OABO,  OBCO,  OCAO  v 
und  die  drei  erhaltenen  Resultate  addiren.     Denn   auf  diese 
vrird  jede  der  drei  Geraden  OA,  OB,  OC   zweimal  in   entj 
gesetztem  Sinne  durchlaufen,  so  dass  die  daher  rührenden  Res 


^3C 


Fig.  17. 


sich  aufheben.     Die  Seiten  des  Dreiecks  aber  werden  in  der 
tung  AB  CA  durchlaufen. 
Wir  haben  also: 

J(adx  +  ß  dy  +  Tdz)  =  /(ßdj  +  T^z)  +  /(rdz  +  ad 


ABC 


GBO 


OCA 


+  /(adx  +  ß(ly). 


GAB 


In  den  Integralen  der  rechten  Seite  treten  nur  je  zw( 
Grössen  dx,  dy,  dz  auf,  weil  je  eine  derselben  für  die  gew 
Integrationswege  verschwindet,  z.  B.  verschwindet  d  x  für  der 

grationsweg  OBC. 

Betrachten  wir  nun  aber  das  Flächenintegral 


dydz. 
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'Welches  über  die  Fläche  des  Dreiecks  OBC  genommen  werden  soll, 
*o  iönnen  wir  eine  partielle  Integration  nach  y  ausführen  und  er- 
ialten  dadurch 


dydz  =ydz(Yi  -T2). 


obei  Yi   sich   auf  die  Werthe  von   y   auf  der  Linie  BC   bezieht, 
IT»  auf  die  Werthe  von  y  auf  der  Linie  OC.     In  dem  Integral  der 
rechten  Seite  ist  dz   eine   stets   positive  Grösse,   da  dydz  die  Be- 
deutung der  Qrösse   eines  Flächenelementes   hat.      Legen   wir   nun 
aber  in  diesem  Integral  d  z  dieselbe  Bedeutung  bei,  wie  wir  sie  bei 
dem  Integral  A  definirt  haben,  d.  h.  überhaupt  bei  einem  über  die 
Begrenzungslinie  eines  gewissen  Flächenstücks  zu  nehmenden  Linien- 
integrale, so  ist  dz  positiv  auf  BG,  dagegen  negativ  auf  CG,   falls 
wir  den  Integrationsweg  im  Sinne  OBG   wählen.     Es   wird   daher 


dydz  =  jYdZi 


wobei  das  Integral  der  rechten  Seite  im  angegebenen  Sinne  über 
die  Begrenzung  des  Dreiecks  zu  nehmen  ist.  —  Eine  analoge  Be- 
lichtung liefert 

dydz=  /(ßi-ß2)dy, 

^obei  ßj  die  Werthe  von  ß  auf  B  G  bezeichnet,  ß^  die  Werthe  von  ß 
auf  OB.  —  Schreibt  man  nun  aber  das  Integral  der  rechten  Seite 
ebenfalls  als  Linienintegral  über  die  Begrenzung  des  Dreiecks  OBG 
ini  angegebenen  Sinne,  so  ist  dy  negativ  auf  BG,  positiv  auf  OB. 
Daher  wird 

dydz  =  —  J  ßdy. 

Die  Subtraktion    der  gewonnenen    beiden   Gleichungen    liefert    die 
Formel 

^/,,a,  +  ,a,=/(|l-M).,... 

Zwei  analoge  Gleichungen  müssen  für  die  Linienintegrale  über  OGA 
und  OAB  gelten.  Benützt  man  diese  Beziehungen,  so  ergiebt  sich 
aus  der  Gleichung  (27) 
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-^)'^'^+fm-i^y' 


A=  ll-^--:T^Hydz+  II- --!-ldzdx 


J\9x         9y/ 


+J  {-^  -  TT)  "^"J- 

Nehmen   wir  nun  das  Tetraeder  OABC  unendlich   klein  an, 

so  sind  die  Ausdrücke r —  etc.  der  Intecrrale  vor  das  Integral- 

dy         Oz 

zeichen  zu  setzen,  da  sie  innerhalb  der  Integrationsgrenzen  nur  un- 
endlich wenig  variiren.     Die  Integrationen   lassen   sich   dann  leicht 

ausführen,  da  z.  B.    /dydz  den  Inhalt  des  Dreiecks  OBC  bedeutet, 

d.  h.  die  Projektion  des  Dreiecks  ABC  auf  die  yz-Ebene.  Ist  nun 
da  die  Grösse  des  Dreiecks  ABC,  und  bezeichnet  n  die  Richtung 
seiner  Normale  in  dem  von  0  fortgerichteten  Sinne,  so  ist 

/dydz  =  da  cos  (nx),       /dzdx  =  da  cos  (ny), 

/dxdy  =  da  cos  (n z) , 

falls  (nx),  (ny),  (nz)  die  Winkel  bedeuten,  welche  die  positive 
Richtung  n  mit  den  positiven  Richtungen  der  Koordinatenaxen  ein- 
schliesst. 

Es  ergiebt  sich  daher 

Soll  das  Kurvenintegral  A  über  eine  beliebige  Kurve  C  er- 
streckt werden,  welche  eine  endliche  Fläche  S  begrenzt,  so  können 
wir  diese  Fläche  S  immer  in  unendlich  kleine  Dreiecke  zerlegen. 
Wir  erhalten  dann  das  Kurvenintegral,  indem  wir  die  Summe 
aus  den  über  die  Dreiecksbegrenzungen  dieser  Elemente  in  dem- 
selben Drehungssinne  erstreckten  Integrale  bilden,  da  die  Integrale 
über  alle  inneren  Seiten  der  Dreiecke  sich  aufheben  und  nur  die 
Integrale  über  die  äusseren,  in  die  Kurve  C  fallenden  Seiten  übrig 
bleiben.  —  Da  aber  jedes  Dreiecksintegral  durch  die  vorher- 
gehende Gleichung  gegeben  ist,  so  finden  wir  für  das  über  die  Be- 
grenzung C  erstreckte  Integral  den  Ausdruck: 

/H,+p<,+„.,=/:.[(|i-M)„,.„.(|-;-ö)„,.„.(|8-a=).,..,],« 


<«  ,8, 
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in  welchem  das  Integral  der  rechten  Seite  über  eine  beliebige,  von 
der  Kurve  G  begrenzte  Fläche  S  auszudehnen  ist.  Diese  Formel 
heisst  der  Stokes'sche  Satz. 

Damit  der  Satz  mit  den  Vorzeichen  besteht,  wie  es  durch  (28) 
ausgedrückt  ist,  ist  der  Sinn  der  positiven  Normale  n  der  Fläche  S 
und  ausserdem  die  gegenseitige  Lage  der  Koordinaten- 
axen  in  der  Weise  zu  wählen,  wie  es  bei  der  Beweisführung  der 
Fall  war.  —  Allgemein  sprechen  sich  die  Regeln  für  den  hier  fest- 
gelegten Sinn  in  folgender  Weise  aus: 

Es  soll  eine  Drehung  um  die  positive  Richtung  einer  Axe  als 
positive  bezeichnet  werden,  wenn  sie  für  einen  Beobachter,  welcher 
sich  in  die  Axe  so  stellt,  dass  ihre  positive  Richtung  von  seinen 
Füssen  zu  seinem  Kopfe  zeigt,  von  rechts  nach  links  erfolgt,  d.  h. 
dem  Uhrzeiger  entgegen.  Die  Koordinatenaxen  sollen  nun 
stets  so  zueinander  liegen,  dass  die  positive  y-Axe  in 
die  positive  z-Axe  überzuführen  ist  durch  eine  positive 
Drehung  um  die  positive  x-Axe.  Ferner  soll  der  Inte- 
grationsweg über  die  Begrenzung  C  der  Fläche  S  im 
Sinne  einer  positiven  Drehung  um  die  positive  Normale  n 
auf  S  erfolgen. 

Eine  Abweichung  von  einer  dieser  beiden  Regeln  würde  zur 
Folge  haben,  dass  eine  Seite  der  Gleichung  (28)  mit  dem  Faktor  —  1 

/multipliciren  wäre. 
33.  Fortsetzung  von  §  31.  Wir  wenden  den  Satz  (28)  an 
auf  den  Fall,  dass  a,  ß,  y  die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft 
bedeuten.  In  der  That  sind  diese  endliche  und  eindeutige  Funktionen, 
an  der  Grenzfläche  zweier  verschiedener  Medien  jedoch  unstetig. 
Diese  Unstetigkeit  wird  aber  nur  dadurch  hervorgerufen,  dass  wir 
annehmen,  es  solle  die  Magnetisirungskonstante  [x^  des  einen  Me- 
diums an  der  Grenze  plötzlich  in  die  Konstante  [x^  des  anderen 
Mediums  übergehen.  In  Wirklichkeit  wird  auch  dieser  üebergang 
ein  stetiger  sein,  an  Stelle  der  Grenzfläche  muss  eine  gewisse 
üebergangs  Schicht  vorhanden  sein,  innerhalb  welcher  der  Werth  (x 
der  Magnetisirungskonstante  stetig  von  dem  Werthe  (x^  zum  Werthe  (Xg 
variirt.  Setzen  wir  also  diese  Verhältnisse,  wie  sie  streng  genommen 
stattfinden  müssen,  an  Stelle  der  früher  getroffenen  Annahme,  so  sind 
die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft  im  ganzen  Räume  stetig. 
Wir  können  also  in  der  Formel  (28)  den  Funktionen  a,  ß,  y  thatsäch- 
lieh  die  Bedeutung  der  Komponenten  der  magnetischen  Kraft  beilegen. 
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In  diesem  Falle  hat  die  linke  Seite  A  von  (28)  die  Bedeutung 
der  Arbeit,  welche  die  Kräfte  des  magnetischen  Feldes  leisten,  wenn 
ein  Pol  der  Stärke  1,  d.  h.  das  Ende  eines  (permanenten)  Magneten, 
aus  welchem  4  iz  Kraftlinien  in  den  Aussenraum  austreten ,  längs 
der  Kurve   C   einmal   herumgeführt   wird.    —    Beständen    nun    die 

Formeln  (11):  --r —  =  — —  etc.   im   jranzen   Räume,    so   würde    die 

uy         öx 

Arbeit  A  beständig  verschwinden,  was  man  auch  für  eine  ge- 
schlossene Kurve  C  wählen  möge. 

Nun  ist  das  aber  jedenfalls  nicht  der  Fall,  denn  die  Kraft- 
linien des  Feldes  sind  geschlossene  Kurven,  für  welche  die  Arbeit  A 
keinesfalls  verschwinden  kann.  Denn  wenn  man  den  Pol  auf  einer 
Kraftlinie  im  positiven  Sinne  herumführt,  so  setzt  sich  A  aus  lauter 
positiven  Elementen  zusammen.  Die  Formeln  (11)  bestehen 
also  nicht  im  ganzen  Räume  eines  magnetischen  Feldes, 
d.  h.  die  magnetische  Kraft  hat  kein  eindeutiges  Potential, 
wenn  man  die  Betrachtung  auf  den  ganzen  Raum  aus- 
dehnt. 

Nun  haben  wir  aber  früher  gesehen,  dass  die  magnetische 
Kraft  ein  eindeutiges  Potential  hat,  wenn  man  gewisse  Raumtheile 
von  der  Betrachtung  ausschliesst.  So  z.  B.  hat  die  magnetische 
Kraft  im  Felde  eines  permanenten  Magneten  ein  Potential,  falls 
man  die  Betrachtung  nur  auf  den  nicht  vom  permanenten  Magneten 
eingenommenen  Raum  ausdehnt.  In  gewissen  Gebieten  des 
Feldes  bestehen  also  die  Gleichungen  (11),  d.  h.  für  diese 
Gebiete  hat  die  magnetische  Kraft  ein  eindeutiges  Po- 
tential. 

Es  handelt  sich  nun  darum,  aus  der  Gestaltung  des  Feldes 
ein  Unterscheidungsmerkmal  zu  gewinnen  zwischen  letzteren  Ge- 
bieten und  denen,  in  welchen  die  Formeln  (11)  nicht  bestehen. 
Denken  wir  uns  irgend  ein  Raumelement  d  t  abgegrenzt,  so  bestehen 
jene  Formeln  jedenfalls  nicht  an  jeder  Stelle  von  dt,  wenn  es  Kraftlinien 
giebt,  welche  ganz  innerhalb  dt  verbleiben,  ohne  seine  Oberfläche 
zu  schneiden,  weil  man  dann  innerhalb  dt  Kurven  C  angeben  kann, 
für  welche  A  nicht  verschwindet.  Dies  kann  man  aber  auch  dann, 
wenn  eine  Kraftlinie  den  Raum  dt  zweimal  in  entgegengesetztem 
Sinne  durchschreitet.  Das  Charakteristikum  für  das  Verhalten  der 
Kraftlinien  in  beiden  Fällen  ist  das,  dass  sich  innerhalb  dt  zwei 
einander  benachbarte  Punkte  P  und  P'  angeben  lassen,  für  die  die 
Richtung   der   magnetischen  Kraft   die  entgegengesetzte   ist.     Man 
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Ikhd   sagen,    dass   die   magnetische  Kraft   an    dem  Orte   der 
P.  P'  wirbelt. 

ie    magnetische    Kraft     hat     also    kuiii    Potential 
lerhalb   eines  Raumes,  in  welchem  WirbeUtellen   dor 
magnetischen  Kraft  vorhanden  sind, 

Der  umgekehrte  Satz,  dass  die  magnetische  Kraft  stets  ein 
Potential  hat  innerhalb  eines  Raumes,  in  welchem  keine  Wirbel- 
atellen  vorhanden  sind,  ist  nicht  immer  richtig.  Denn  superponiren 
sich  über  eine  Wirbelstelle  dt  die  Kraftlinien  eines  anderen  Feldes, 
30  künnen  diese  eventuell  so  xtark  sein,  dass  sie  ein  Wirbeln  der 
Kraftlinien  in  dt  verhindern,  ohne  dass  trotzdem  die  Gleichungen (11) 
innerhalb  d^  ÖDltigkeit  besassen.  —  Wir  wollen  aber  der  Bequem- 
lichkeit des  Ausdrucks  halber  die  Baumtheile,  in  welchen  die  Glei- 
chungen (11)  nicht  gelten,  als  Wirbelräume  bezeichnen  und  sie 
iladurch  von  den  Gebieten  unterscheiden,  in  welchen  die  Formeln  (11) 
Gültigkeit  besitzen,  und  die  wir  wirbelfrei  nennen  wollen. 

Betrachten  wir  die  Ai-beit  A  längs  einer  gesclilossenen  Kraft- 
linie C,  so  muss,  wie  sich  aus  dem  Vorigen  ergiebt,  jede  beliebige 
Fläche  S,  welche  man  durch  C  hindurchlegt,  Wirbelräume  durch- 
«cbneiden.  Da  also  keine  Fläche  S  durch  C  konstruirbar  ist,  welche 
kernen  Wirbeb-uum  trifil,  so  mlissen  die  Wirbelräume  die 
Kraftlinien  ringförmig  umschlingen.  —  Es  giebt  also  kein 
ni^netischea  Feld,  in  welchem  der  Wirbelraum  z.  B.  die  Gestalt 
einer  Kugel  oder  eines  Ellipsoids  hätte. 

Wir  wollen  nun  die  Arbeiten  A  und  A'  miteinander  ver- 
^eichen,  die  man  erhält,  wenn  man  einen  Einhettspol  auf  zwei 
Whehigen  geschlossenen  Kurven  C  und  C  in  gleichem  Rotations- 
«one  bis  zum  Ausgangspunkt  zurückführt.  —  Wir  führen  zu  dem 
Zweck  zunächst  den  Pol  auf  der  Kurve  C  bis  zum  Ausgangspunkt  P 
utrQck,  sodann  längs  der  Linie  PP'  nach  C,  dann  auf  C  in  einem 
Sinne,  der  dem  Integrationssiune  der  Kurve  C  entgegengesetzt  ist, 
awb  P"  zurück  und  schliesslich  auf  P'P 
nun  Ausgungspunkt  P  (vgl,  Fig.  18).  Man 
bat  so  eine  geschlossene  Kurve  beschrieben, 
velcho  man  als  Begrenzung  einer  durch  C 
Dlid  C  gelegten  krummen  Fläche  S'  auf- 
fassen kann,  —  Die  dabei  erhaltene  Arbeit  p.j  jg 
ist  A  —  A',    da   die   längs   der  Linie  PP' 

mu    Arbeit    sich    aufhebt,    weil    PP'    zweimal    in    entgegen- 
l«m  Sinn«  durchlaufen  wird. 
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Nach  Formel  (28)  ist  nun  A  -  A'  =  0,  falls  S'  keine  Wirbel- 
räume schneidet.  Wir  schliessen  daher:  Die  Arbeit  A,  welche 
man  erhält,  falls  ein  Pol  längs  einer  beliebigen  Kurve  C 
bis  zum  Ausgangspunkt  zurückgleitet,  ist  für  alle  die- 
jenigen Kurven  die  gleiche,  welche  sich  kontinuirlich 
ineinander  überführen  lassen,  ohne  dass  man  dabei 
Wirbelräume  durchschreitet. 

Die  Arbeit  A  kann  also  nur  abhängen  von  den  Eigenschaften 
des  von  den  betrachteten  Kurven  C  umschlungenen  Wirbelraumes. 
Man  nennt  daher  die  Arbeit  A  die  magnetomotorische 
Kraft  des  Wirbelraumes,  welchen  dieKurven  umschlingen. 
Die  Arbeit  A  verschwindet,  falls  die  Kurven  C  keinen 
Wirbelraum  umschlingen,  oder  falls  die  Summe  der 
magnetomotorischen  Kräfte  der  umschlungenen  Wirbel- 
räume verschwindet. 

Innerhalb  des  Raumes,  welchen  ein  System  von  Linien  er- 
füllen, die  alle  den  gleichen  Wirbelraum  umschlingen,  gelten  die 
Gleichungen  (11).  Die  magnetische  Kraft  besitzt  daher  ein  Po- 
tential V.     Dann  ist  aber 

A=/(aclx  +  ßdy+Ydz)=-/(^dx+^dy+^)dz=-/dV, 

folglich  kann  V  keine  eindeutige  Funktion  mehr  sein,  da  sich 
ihr  Werth  bei  einmaligem  Herumgehen  längs  einer  geschlossenen 
Kraftlinie  C  um  die  konstante  Grösse  A  ändern  muss.  Die  magrneto- 
motorische  Arbeit  A  des  Wirbelraumes  ist  also  der  sogenannte 
Periodicitätsmodul  des  Potentials,  welches  die  magnetische  Ej-aft 
innerhalb  des  betrachteten  Raumes  besitzt. 

In  Verallgemeinerung  ist  daher  zu  schliessen:  Werden 
mehrere  Wirbelräume  vom  wirbelfreien  Raum  um- 
schlungen, so  besitzt  die  magnetische  Kraft  in  letz- 
terem ein  vieldeutiges  Potential,  welches  die  magneto- 
motorischen Kräfte  der  Wirbelräume  zu  Periodicitäts- 
moduln  hat. 

Bezogen  sich  die  bisherigen  Erörterungen  dieses  Paragraphen 
auf  die  Untersuchung  der  Existenz  der  Formeln  (11),  so  lässt  sich 
die  Frage  nach  der  Allgemeingültigkeit  der  Formeln  (8)  und  (19) 
kürzer  beantworten. 

Da  es  nirgends  freie  Enden  von  Kraftlinien  giebt,  so  treten 
in   eine   beliebige  geschlossene  Fläche  S  des  Feldes  genau  so  viel 
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liDieit  ein,    wie  aus.     Der  mathematisclie  Ausdruck   fUr   diese 
Tbftt«ache  ist 


f\>.Q„dS  =  0, 


(14"0 

da  durch  (i.^„  die  ÄuzakI  der  in  dS  eintretenden  Kraftlinien  ge- 
wird. Hieraus  schüesst  man  in  genau  derselben  Weise  auf  die 
der  Formel  (19)  an  der  Grenze  zweier  anatossender  Medien, 
wie  ea  oben  in  §  21  angegeben  ist.  Die  Formel  (10)  gilt  also 
tnuner.  auch  in  den  Rünmeyi,  in  welchen  §  kein  Potential  besitzt.  — 
Auch  wenn  der  Uebergang  von  einem  Medium  1  in  das  angreu- 
xende  2  nicht  plötzHch,  sondern  stetig  durch  eine  Ucbergangeschicht 
Ton  gewisser,  aber  noch  sehr  kleiner  Dicke  erfolgt,  muas  die 
FOTmel  (19)  gül%  bleiben,  falls  man  uutei-  (^ij,  und  {.^pj,  die 
Warthe  an  den  Grenzen  der  Uebergangsschicbt  versteht,  d.  h.  aji 
den  Stellen,  wo  die  Magnetisirungskonatante  wirklich  die  Werthe  |ji^ 
und  tS  besitzt. 

Was  in  der  Uebergangsschicbt  selbst  für  eine  Gleichung  be- 
lldit,  erfahren  wir  aus  der  Formel  (14'"),  wenn  wir  sie  auf  ein 
•Ugenieines  inhomogenes  Medium  anwenden,  in  welchem  [t  beliebig 
mit  dem  Orte  variirt. 

Wählt  man  als  geschlossene  Fläche  S  die  Oberfläche  eines 
kleinen  Parallelepipeds,  dessen  Kanten  denKoordinatenaxen  parallel 
siad  und  die  bezw.  Längen  ds,  dy,  dz  besitzen,  so  erhält  man  in 
JRnelbe»  Weise,  wie  ea  oben  pag.  23  zur  Ableitung  der  Poisson- 
«tea  Differentialgleichung  ausgeführt  ist,  aus  der  Formel  (14'") 
^  Differenüftlgleichung : 

IS&iL  +  "'-^ßi  ,  ■> (t^7)  _ .,  ,.,, 

fix      +       Oy      "'""^Fr'-"'  (^> 

Welche    also    ein   Nahewirkungsgesetz    der  magnetischen 

ift  in  einem  inhomogenen  Medium  ist,  d.  h.  einem  solchen, 

lem  [J.  eine  Funkt.iou  der  Koordinaten  ist  ^). 

.Die  Formel   (S')  gebt  in   die   früher   aufgestellte   Formel   (8) 

|j.  konstant  ist.     Die  Gleichung  (8)   gilt  also  stets 


g  genommen  tritt  die  Formel  (8')  an  Steile  der  einfacheren  von  (8) 

Rill  Anwendung,    wenn  2.  B.  Eisen   in  einem  Magnetfeld   sich   befindet, 

1  HISrke   nicht  überall  dieselbe  ist ,   da    in    tleti  stark  maguetiEirbaren 

,   HeUJlra  fi  von  $  abhängt.     Ein    solches  Eisen^tück   wirkt   daher   bo  ,    als  ob 

mmt  Oberfläche  Pole  enthielte,    eondem  als  oh    auch    in  seinem 

t  tfliiDiIidi  vertbeilte  magnetiaube  Belegung  vorhanden  sei. 

I».  AFilk  <!•>  Aethen.  g 


fji)  Darsteilinur  durch  FlSdienbelegiiiigen. 

in  einem  homogenen  Medium,  auch  dort,  wo  ^  kein  Potential 
besitzt. 

Das  Elesulcat  unserer  Untersuchung  ist  also,  dass  die  Glei- 
chungen (S»,  resp.  (SO  und  (19)  innerhalb  des  ganzen 
magnetischen  Feldes  gelten,  die  Gleichungen  (11)  jedoch 
in  gewissen  Raumtheilen  des  Feldes  —  den  Wirbel- 
räumen—  nicht.  Diese  Wirbelräume  können  nur  als  ge- 
schlossene Ringe  vorhanden  sein. 

U.  Dur^teDuiS  der  ms;Betisck«  Knft  dnrr h  die  Fern- 
wirlnBg  TOÄ  fluaetiseker  FBeheabelesui«.  Wenn  wir  in 
einem  beliebigen  m^netischen  Felde,  in  welchem  der  Krafüinien- 
verlauf  bekannt  ist,  alle  Wirbelräume  durch  eine  geschlossene 
Fläche  S  derart  einschliessen ,  dass  es  nicht  möglich  ist,  einen 
Wirbelraum  zu  umschlingen^  falk  man  immer  im  Aussenraum  der 
Flache  3  bleibt,  d.  h.  die  Fläche  S  nicht  durchschreitet,  so  muss 
die  magnetische  Kraft  ein  eindeutiges  Potential  V  besitzen,  falb 
nur  der  Aussenraum  von  S  in  Betracht  gezogen  wird.  Ist  derselbe 
mit  verschiedenen  homogenen  Medien  erfüllt,  so  gilt  wegen  der 
Beziehung  (8)  überall  die  Formel  A  V  =  0,  nur  nicht  in  den  Ueber- 
gangsschichten  F  der  verschiedenen  Medien.  Die  in  ihnen  gültige 
Formel  (80  kann  man  durch  die  Unstetigkeitsbedingung  (19)  er- 
setzen, falls  die  Uebergangsschichten  sehr  dünn  sind. 

Durch  diese  Bedingungen,  sowie  durch  die  Werthe  von  ^n  an  der 
Aussenfläche  von  S  ist  die  Potentialfunktion  V  vollständig  bestimmt, 
wie  im  §  17  gezeigt  ist.  Den  genannten  Bedingungen  kann  man 
nun  vollständig  genügen  durch  die  Fem  Wirkungsgesetze  von  magne- 
tischen Flächenbelegungen  in  den  Grenzflächen  F  und  der  Fläche  S, 
und  der  Annahme,  es  sei  die  Magnetisirungskonstante  überall  gleich  1. 
Die  Dichte  dieser  fingirten  Belegung  ist  nach  §  22,  Formel  (23) 
auf  einer  Fläche  F  gegeben  durch 

,^^  =  ±j_m^^ll^Z^^^(±_±\  (29) 

falls  Nf  rlie  Anzahl  der  Kraftlinien  bedeutet,  welche  durch  die 
Flächeneinheit  der  Grenze  F  zwischen  zwei  Medien  der  Konstanten 
»1,  und  |x^  in  letzteres  Medium  einströmen. 

Auch  die  fingirte  Dichte  Yjg  auf  der  Fläche  S  ist  zu  berechnen, 
falls  die  Anzahl  Nh  der  Kraftlinien,  welche  in  S  einströmen,  überall 
auf  ä  bekannt   ist.     Zu  dem  Zwecke   denke   man   sich    die  Ober- 
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flache  von  S  in  eine  Anzahl,  etwa  100  kleine  Elemente  dSj,  dSg . . . 
dSioo  zerlegt,  und  nenne  t)i,  i^g  •  •  •  ^loo  ^^^  Dichte  der  Belegung, 
welche  man  auf  diesen  Elementen  anzubringen  h&t. 

OV 
Die  von   dieser  Belegung  herrührende  Kraft  -— —  an  einem 

on 

Element,  z.  B.  dS^,   ist  eine  lineare  Funktion  der  Grössen  y)   und 

hangt  von  den  Fernkräften   der  Belegung  auf  F  ab,   hat   also  die 

Form: 


\~Ö^)     =  "^iPl  +  ^2P2  +  .   .   .  +  ^lOoPlOO  +     I   - 


^5^^.    (30) 


Die  Grössen  p  sind  zu  berechnen,  falls  man  die  geometrische  An- 
ordnung der  Elemente  dS,  sowie  ihre  Grösse,  kennt,  und  ebenso 
das  Integral  über  F,  falls  die  Gestalt  von  F  bekannt  ist.     Da  nun 

l";^ — )  sich   auf  jedem   Element  aus  dNg  nach   der  Formel  (25) 

der  pag.  46  ergiebt,  so  hat  man  zur  Berechnung  der  100  Unbe- 
kannten 100  lineare  Gleichungen.  Es  muss  dabei  die  Beziehung 
SdNg  =  0,  und  daher  auch  Sy)  =  0  bestehen.  Je  weiter  man  die 
Zertheilung  von  S  treibt,  um  so  genauer  kann  man  den  wirklichen 
Kraftlinienverlauf  an  der  Aussenfläche  von  S  durch  die  fingirten 
Belegungen  nachahmen. 

Es  ist  also  daraus  zu  schliessen,  dass  ausserhalb 
der  Fläche  S  die  magnetische  Kraft  stets  durch  Fern- 
wirkung von  magnetischen  Flächenbelegungen  dar- 
stellbar ist. 

36.  Wann  sind  die  fingirten  Belegungen  permanent  i  Be- 
trachten wir  den  Fall,  dass  ausserhalb  der  Fläche  S  die  Magne- 
tisiningskonstante  überall  dieselbe  sei,  dann  liegt  die  fingirte  Be- 
legung nur  auf  S  selber.  Der  Innenraum  von  S  kann  daher  als 
der  Körper  eines  oder,  falls  er  aus  mehreren  Stücken  besteht, 
mehrerer  Magnete  angesehen  werden,  welche  wahre  Pole  an  ihrer 
Oberfläche  enthalten.  Liegt  der  letztere  Fall  vor,  d.  h.  besteht  S 
aus  mehreren,  vieDeicht  zwei  getrennten  Stücken  S^  und  S.,,  so  ist 
die  Frage  zu  erledigen,  unter  welchen  Bedingungen  die  fingirten 
Belegungen  Tjgi  und  Tjsa  auf  Sj  und  S^  das  Charakteristikum  der 
permanenten  Magnete  aufweisen,  d.  h.  unter  welchen  Bedingungen 
diese  fingirten  Belegungen  unabhängig  von  der  gegenseitigen  Ent- 
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femung  und  Lage  der  Stücke  S^  und  Sg  sind  —  wir  wollen  kurz 
sagen,  wann  die  Belegungen  permanent  sind. 

Stellt  man  sich  ein  Magnetfeld  her  durch  zwei  Stahldrähte  Mj 
und  Mg,  welche  in  der  im  §  1  beschriebenen  Weise  magnetisirt 
sind,  so  können  als  Flächen  Sj  und  Sg  zwei  beliebige,  die 
Drähte  M^  und  Mg  einschliessende  Flächen  genommen  werden.  Ist 
diese  Einschliessung  nicht  eng,  so  können  diese  Flächen  sicher  nicht 
als  permanente  Magnete  aufgefasst  werden ,  denn  der  Kraftlinien- 
verlauf an  ihnen,  d.  h.  die  fingirten  Belegungen  tjs,  und  7)8«,  müssen 
mit  der  relativen  Lage  von  M^  und  Mg  varüren,  wie  man  durch 
Zeichnung  der  Kraftlinien  unter  Benutzung  des  experimentell  ge- 
wonnenen Wirkungsgesetzes  (1)  leicht  erkennen  kann.  —  Will  man 
mit  diesem  Gesetz  nach  der  hier  besprochenen  Auffassung  zur 
üebereinstinmiung  gelangen,  so  ist  es  offenbar  nöthig,  anzunehmen, 
dass  für  die  Flächen  S^  und  Sg  die  fingirten  Belegungen  konstant 
werden,  wenn  man  sie  sich  bis  auf  die  Oberfläche  der  Drähte  M^ 
und  Mg  zusammengezogen  denkt.  Der  Kraftlinienverlauf  im  Inneren 
der  Drähte  muss  also  konstant  sein,  d.  h.  unabhängig  von  der 
gegenseitigen  Annäherung  und  Lage.  —  Wir  werden  im  folgenden 
Kapitel  auf  Grund  einer  molekulartheoretischen  Vorstellung  der 
Vorgänge  in  den  stark  magnetisirbaren  Körpern  erkennen,  dass 
obige  Bedingung  über  die  Konstanz  der  Kraftlinien,  wenn  auch 
nicht  mit  absoluter  Strenge,  so  doch  sehr  annähernd  erfüUt  sein 
wird,  falls  die  Drähte  genügend  lang  im  Vergleich  zu  ihrem  Quer- 
schnitt sind. 

Ist  diese  Bedingung  nicht  mehr  erfüllt,  d.  h.  hat  man  es  mit 
dickeren  Magnetstäben  zu  thun,  welche  gleichfalls  durch  Einstecken 
in  ein  stromdurchflossenes  Solenoid  magnetisirt  sind,  so  ergiebt  jene 
Vorstellung,  dass  der  Kraftlinienverlauf  nicht  mehr  konstant  in 
ihrem  Innern  ist.  Und  in  der  That  ergiebt  auch  das  Experiment, 
dass  man  mit  dem  einfachen  Femwirkungsgesetz  (1)  punktförmiger 
oder  flächenförmiger  Pole  an  den  Enden  der  Magnete  mit  per- 
manenten Dichtigkeiten  rjg  nicht  mehr  die  beobachtbaren  pondero- 
motorischen  Kräfte  zwischen  zwei  Magnetstäben  beschreiben  kann, 
deren  Dickendimension  nicht  mehr  sehr  klein  gegen  ihre  Längen 
und  gegenseitige  Entfernung  ist. 

Oft  genügt  die  Annahme  permanenter  Pole  im  Inneren  der 
Magnete,  doch  auch  dies  ist  nur  eine  Annäherung,  die  versagt, 
wenn  man  die  beiden  Magnete  mehr  und  mehr  einander  nähert. 

Bezogen  sich  die  bisherigen  Erörterungen  auf  die  Abhängigkeit 


Pei-manente  Magnete.  69 

der   ponderomotorischen   Wirkungen    zweier  permanenter   Magnete 
von   ihrer  gegenseitigen  Entfernung,    so    soll  jetzt   noch   die   Ab- 
hängigkeit von  der  Magnetisirungskonstante  \l  des  Zwischenmediums 
besprochen    werden ,    wie    sie    in    der  Formel   (1')    zum   Ausdruck 
kommt.     Damit  dieses  Gesetz   gültig  ist,   ist   offenbar   nothwendig, 
dass  der  Kraftlinienverlauf  (an  Gestalt  und  Dichte)  im  Innern  eines 
permanenten  Magneten  unabhängig  von  der  Magnetisirungskonstante 
seiner  Umgebung  ist.     Denn   wenn   die  Zahl  dNg  der  Kraftlinien, 
welche   ein   Element  dS  der  Oberfläche  S   eines   Magneten  treffen, 
ungeandert  bleibt,  falls  man  ihn   in  verschiedene  Medien  einlagert, 
so  werden,  da  nach  Formel  (25)  der  pag.  46 

dN8  =  -|i.(|^)dS,  (31) 

die  fingirten   Ladungen  tjs,    welche   nach  Formel  (30),  pag.  67  zu 

berechnen   sind,   an  jeder  Stelle   der  Fläche  S  in   demselben   Ver- 

haltniss  kleiner,   als   die  Magnetisirungskonstante  \i  der  Umgebung 

wächst.     Daher  erhält  man    das   Gesetz  (1').      Es    macht    für   die 

öflltigkeit   desselben    gar  keinen  Unterschied,    ob  die  Substanz  des 

Magneten    eipe    Magnetisirungskonstante   besitzt,    welche    von   der 

der  Umgebung  verschieden   oder   ihr   gleich    ist,    wofern    nur   der 

Kraftlinienverlauf  im  Magneten  ungeandert  bleibt.    Daher  erscheint 

es  jetzt   nachträglich   gerechtfertigt,    dass    wir   oben   in    §  19  den 

Unterschied    der  Magnetisirungskonstante  des  Magneten  gegen    die 

der  Umgebung  nicht  berücksichtigt  haben. 

Wir  werden  allerdings  im  II.  Kapitel  sehen,  dass  genau  ge- 
nommen die  Dichte  der  Kraftlinien  eines  Stahl magneten  zunehmen 
muss,  wenn  man  ihn  in  ein  Medium  von  grösserer  Magnetisirungs- 
konstante bringt.  Wie  aber  dort  gezeigt  wird,  ist  diese  Zunahme 
unendlich  klein,  wenn  der  Querschnitt  des  Magneten  unendlich  klein 
ist.  Also  auch  hier  stossen  wir  wiederum  auf  die  Thatsache,  dass 
der  Magnet  sehr  dünn  sein  muss,  um  die  einfachen  Gesetze  per- 
manenter Magnete  zu  zeigen.  Wir  können  daher  schliessen,  dass 
jedes  Metallstück,  wenn  es  eine  remanente  Magnetisirung  nach  seiner 
Längsrichtung  besitzt,  den  einfachen  Gesetzen  permanenter  Magnete 
gehorcht,  so  lange  sein  Querschnitt  sehr  klein  ist  im  Vergleich  zu 
seiner  Länge  und  den  Entfernungen  von  anderen  Magneten,  d.  h. 
in  sehr  schwachen  Magnetfeldern.  —  Bei  hartem  Stahl  kann  die 
Sürke  der  letzteren  schon  ziemlich  beträchtlich  sein,  ohne  dass  die 
besetze  der  permanenten   Belegungen   aufhörten   —   einen  idealen 
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permanenten  Magneten  indess  giebt  es  nicht;  auch  der  härteste 
Stahl  zeigt  wechsehide  Polstärke  in  sehr  stark  variirenden  Feldern, 
auch  wenn  er  ein  noch  so  dünner  Draht  ist. 

36.  Die  betrachtete  Lösung  des  Potentials  für  den  Anssen- 
raum  eines  Magneten  gilt  nicht  für  den  Innenranm  desselben. 

Es  ist  im  §  34  und  §  35  gezeigt,  dass  aus  dem  Verhalten  der 
Kraftlinien,  die  geschlossene  Kurven  sind,  d.  h.  wahre  Pole 
nicht  auftreten  lassen,  die  magnetische  Kraft  ausserhalb  der  Magnete 
sich  in  derselben  Weise  ergiebt,  als  ob  die  Oberflächen  der  Magnete 
wahre  Pole  enthielten,  und  dass  diese  unter  Umständen  permanente 
Pole  sein  können.  —  Diese  für  den  Aussenraum  gültige  und  mit 
der  Erfahrung  übereinstimmende  Berechnung  der  magnetischen 
Kraft  oder  ihres  Potentials  darf  man  nicht  auf  den  Innenraum  der 
Magnete  ausdehnen,  wenn  man  nicht  zu  falschen  Resultaten  ge- 
langen will.  Es  ergiebt  sich  dies  schon  daraus,  dass  die  Normal- 
komponente ^n  beim  Durchgang  durch  eine  geladene  Fläche  meist 
ihr  Vorzeichen  wechselt  (nämlich  inmier  dann,  wenn  die  Wirkung 
des  Flächenelementes,  durch  welches  der  Durchgang  stattfindet,  die 
Wirkung  der  anderen  Flächenelemönte  überwiegt),  während  dies 
dem  wirklichen  Verhalten  der  Normalkomponente  ^n  an  der  Ober- 
fläche S  eines  Magneten  nicht  entsprechen  kann.  —  So  würde  z.  B. 
im  Falle  eines  langen,  dünnen,  gleichförmig  magnetisirten  Drahtes  M 
die  Annahme  von  Polen  an  seinen  Enden,  welche  das  Potential 
ausserhalb  M  in  richtiger  Weise  zu  berechnen  erlaubt,  für  das  Innere 
von  M  zu  dem  Resultat  führen,  dass  die  magnetische  Kraft  vom 
positiven  zum  negativen  Pol  geht,  während  sie  in  Wirklichkeit  um- 
gekehrt im  Innern  von  M  vom  negativen  zum  positiven  Pol  geht, 
wie  aus  der  Fig.  14  der  pag.  54   zu  erkennen  ist. 

In  vielen  Fällen  jedoch  kann  man  für  den  Innenraum  der 
Magnete  eine  ähnliche  Lösung  der  Berechnung  der  magnetischen 
Kraft  finden,  wie  sie  bisher  für  ihren  Aussenraum  benutzt  ist. 
Wenn  nämlich  das  Innere  des  Magneten  keine  Wirbelräume  enthält, 
so  dass  diese  sich  auf  die  Oberfläche  des  Magneten  flächenförmig 
zusammenziehen  —  wie  es  z.  B.  beim  gleichförmig  magnetisirten 
Drahte  eintreten  muss,  da  die  magnetische  Kraft  in  seinem  Innern 
konstant  ist,  d.  h.  ein  Potential  besitzt  —  so  hat  die  magnetische 
Kraft  auch  in  dem  Innenraume  der  Magnete  ein  eindeutiges,  stetiges 
Potential.  Wir  können  dasselbe  daher  berechnen  durch  Annahme 
Fernkraft-übender  Oberflächenbelegungen  der  Magnete,  die  Dichte  Yjg' 
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^4Elttäbeti  fSUt.  aber  nuders  aus,  ala  die  ÜDgirte  Dichte  f^n,  welche 
du  Potential  für  den  AusaeBrimm  berechnen  Uess.  —  Man  darf 
daher  jetzt  ebeuialls  nicht  die  Lösung  fUr  das  Potential  V,  welches 
im  iDoenraum  gültig  ist,  in  den  Aussenraum  fortsetzen.  Die  Funktion  V 
«Orde  wenigstens  dort  nicht  mehr  die  physikalische  Bedeutung  des 
Pot«ntiuIs  der  wirklich  vorhandenen  magnetischen  Kraft  besitzen. 

37.  Das  Gesetz  des  magnetittchen  Kreislaufs.    Betrachteo 

wir  eine  in  sich  gesclilossene,  dUnne  Kraftrühre,  deren  Querschnitt 
an  einer  beliebigen  Stelle  dq  sei.  Dieselbe  kann  in  Medten  mit 
verBchiedener  Magnetisirungskonstante  verlaufen.  Setzen  wir  also 
allgemein  voraus,  es  sei  [i.  in  ihr  variabel.  Bezeichnet  dl  das 
Längenelement  einer  in  der  Röhre  verlaufenden  Kraftlinie,  so  ist  die 
Arbeit,  welche  die  magnetischen  Kräfte  leisten,  falls  man  einen  Pol 
»OB  der  Stärke  1  auf  der  Kraftlinie  ganz  herumführt,  d.  h.  zum 
Ausgangspunkt  zurllck.  aho  die  raagneto motorische  Kraft  A  des  von 
ig  Kraftrübre  umschlungenen  Wü-belraumes,  gegeben  durch 


Wnh 


A^/^dl, 


die  Feldstärke  an  der  Stelle  des  Linienelementes  dl  bezeichnet. 
n  N  die  Anzahl  der  Kraftlinien,  welche  in  der  Kraftröhre  ver- 
.   d.  li.  der  Induktionsflugs  durch  den  Querschnitt  der  Röhre, 


N  =  [i^dq.     d.  li.   ^  : 


N 


Setzt  man  diesen  Werth  fUr  ^  in  das  obige  Integral  für  A,  so  kann 
man  N  vor  das  Integralzeichen  setzen,  da  es  innerhalb  der  ganzen 
Röbre  konstant  ist.     Folglich  Ui 


4^ 
j  p-'i<i 


(32) 


Diese  Formel  hat  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem  Ohm'schen  Qesetz, 
«tiches  für  den  galvanischen  Strom,  d.  h.  den  elektrischen  Kreis- 
lauf, gilt,  und  welches  lautet;  Die  elektromotorische  Kraft  eines 
galvanifichen  Stromes  ist  gleich  dem  Produkt  aus  der  Stromstärke 
tili«!  dem  galvanischen  Widerstände.  Wie  wir  später  sehen  werden, 
wird  die  elektromotorische  Kraft  ganz  ähnlich  definlrt,  wie  die 
DBtomotorische  Kraft,  und  die  Stromstärke  ist  eine  analoge  i 
nun   Indukttonsfluss,    da    beide   innerhalb   des   ganzen  b»4 


lar&cix^etfex  K^el£lcm^  kansaai:  smd.  An  SseDe  des  galTanischen 
WidtiTKaadef  irin  nuTfer  ikbc^.  Farmd  IlSt  bsim  magnettschen  Kreis- 
lauf dk  Grr»«»*- 

W  =/-?!-.  (33) 


eine  F«:«!!!*-]-  vfütbe  der  fzr  den  iralTuiidcheii  Widerstand  eines 
KreifclEirf«  pÜßen  ram  jArlid:  isi.  nur  dass  an  Stelle  der 
galTaiiitclit^r  L*^:::1i:zieii  die  Grosse  ai  tritt  Aus  diesem 
Grunde  kann  nikn  passend  &  die  magnetische  Leitfähig- 
keit rPermeabiliiin  *;nc  die  Gr^-sse  W  den  magnetischen 
Widerstand  der  Krafiruhre  nennen. 

Es  lissi  sich  daher  die  Formel  (32)  schreiben: 

A  =  X  .  W,  (34) 

d.  h.  die  magnetoznotorische  Kraft  in  einem  magnetischen 
Kreislauf  i&t  gleich  dem  Produkt  aus  dem  Induktionsfluss 
in  üfeinen  magnetischen  Widerstand. 

In  rieten  Fallen  kennt  man  die  magnetomotorische  Kraft  einer 
Kraftröbre,  wie  im  folgenden  Kapitel  gezeigt  wird.  Man  kann  dann 
durch  Berechnung  des  magnetischen  Widerstandes  den  Induktions- 
flu«K  nach  T-M)  einfach  erhalten. 

Diese  Formel  hat  namentlich  bei  Berechnung  der  Dynamo- 
ma^hinen  auHserordentliche  Bedeutung  gewonnen;  es  wird  davon 
weiter  unten  noch  mehr  die  Rede  sein.  —  Mit  Hülfe  der  Formel  (34) 
überffieht  man  f<ehr  einfach,  dass  die  Feldstärke  im  Luftraum  zwischen 
den  Polen  eine»  Hufeisenmagneten  wachsen  muss,  wenn  man  ihn 
tlieil weine  mit  p]isen  ausfüllt.  Es  geschieht  dies  deshalb,  weil' da- 
durch der  magnetische  Widerstand  des  Luftraums  abnimmt,  daher 
niUMH  N  wuchsen,  und  folglich  auch  die  Feldstarke.  —  Ebenfalls 
kiinn  man  di<;  oben  (pag.  49)  besprochene  Koncentration  der  Kraft- 
liniitn  einew  Feldes  im  Eisen  durch  das  Gesetz  (34)  leicht  verstehen. 
Diewe  ErHcheinung  iHt  nämlich  durchaus  vergleichbar  der  Koncen- 
tratirin (1(3N  üloktriNchen  Stromes  in  einem  Metallkörper,  welchen  man 
in  eino,  vom  Htrom  durcbflossene ,  galvanisch  schlechter  leitende 
Umj^ebun^  brinj^t,  z.  B.  in  eine  von  Elektricität  durchströmte 
FlOHHi^koit. 

WeiltTo  AnaloKion  zwischen  dem  elektrischen  und  dem  mag- 
m^tiHchen  KreJHlauf  worden  im  III.  Kapitel  hervortreten,  wenn  die 
Kuorj^ie  dt'H  magnetischen  Feldes  berechnet  wird. 


Kapitel  IL 

Elektromagnetismus. 


1.  Das  magnetisehe  Feld  des  elektrischen  Stromes.  Taucht 
man  zwei  verschiedene  Metalle,  z.  B.  Kupfer  und  Zink,  in  an- 
gesäuertes Wasser  und  verbindet  ihre  herausragenden  Enden  durch 
einen  metallischen  Draht,  so  nimmt  man  verschiedene  Wirkungen 
wahr,  welche  nicht  vorhanden  waren,  bevor  der  Draht  mit  den 
tfetallstücken  in  Berührung  gebracht  wurde.  So  z.  B.  erwärmt  sich 
der  Draht  nach  einiger  Zeit.  Man  schliesst  daher,  dass  durch  die 
Verknüpfung  des  Drahtes  mit  den  Metallen  irgend  welche  Zustands- 
änderungen  mit  ihm  vorgegangen  sein  werden;  man  bringt  dies 
dadurch  zum  Ausdruck,  dass  man  sagt:  es  fliesst  in  dem  Drahte 
ein  elektrischer  Strom. 

Mit  diesem  Satze  ist  vorläufig  über  die  Natur  oder  irgend 
welche  andere  Eigenschaften  des  elektrischen  Stromes  gar  nichts 
gesagt,  es  bedeutet  nur,  dass  man  an  Stelle  des  unbequemen  Aus- 
drucks: „Zustandsänderungen,  welche  durch  die  angegebene  experi- 
mentelle Anordnung  hervorgerufen  werden"  das  bequeme  Wort:  „elek- 
trischer Strom*  setzt.  Man  kann  diesem  elektrischen  Strom  eine 
gewisse  Starke  i  beilegen,  welche  man  aus  den  Wirkungen  des 
Stromes  numerisch  bestimmen  kann,  gerade  wie  man  die  Polstärke 
eines  Magneten  aus  seinen  ponderomotorischen  Wirkungen  auf  einen 
anderen  Magneten  bestimmen  kann. 

So  würde  die  Erwärmung  des  Drahtes  ein  solches  Mittel  bieten, 
die  Stromstarke  zu  messen,  indess  giebt  es  andere  Wirkungen  des 
Stromes,  welche  sich  besser  dazu  eignen,  das  sind  die  sogenannten 
elektromagnetischen  Wirkungen.  Man  nimmt  nämlich  wahr, 
dass  ein  in  der  Nähe  des   stromdurchflossenen  Drahtes  gebrachter 
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Magnetpol,  d.  b.  das  Eode  eines  langen  und  dornten  Ms^eten, 
ponderomotorische  Wirkungen  erfährt.  Der  elektrische  Strom 
im  Drahte  erzeugt  also  ein  magnetisches  Feld, 

Da  wir  im  vorigen  Kapitel  die  allgemeinen  Eigenschaften  des 
magnetischen  Feldes  kennen  gelernt  haben,  so  müssen  wir  dieselben 
auch  jetzt  in  unserem  Falle  wieder  antreffen.  Für  die  magnetische 
Kraft  des  Feldes  müssen  also  dieselben  Gesetze  gelten,  wie  im  all- 
gemeinen Falle,  und  ebenso  ist  der  Begriff  der  Kraftlinienzahl  auch 
hier  anwendbar.  Aus  der  Feldstärke  an  einer  bestimmten  Stelle 
könnte  man  dann  ein  Maass  für  die  Stromstärke  gewinnen,  wenn 
man  vorher  noch  festgestellt  bat,  wie  dieselbe  von  der  Gestalt  und 
Lage  des  Drahtes  abhängt.  Diesem  Zwecke  wollen  wir  uns  jetzt 
zuwenden. 

Die  Ricbtnng  der  Kraftlinien  des  Feldes  kann  man  erkennen, 
wenn  man  die  Bahn  verfolgt,  welche  ein  Magnerot  bei  langsamer 
Bewegung  unter  Einwirkung  der  elektromagnetischen  Klüfte  ein- 
schlägt; ein  bequemeres  Mittel  aber  ist  die  Benutzung  von  Eisenfeile. 
Man  nehme  ein  Stück  weissen  Karton  und  bohre  Löcher  in  denselben 
in  der  Weise,  dass  der  stromführende  Draht  durch  diese  hindurch- 
treten kann.  Legt  man  den  Karton  horizontal,  so  zeichnet  auf- 
gestreute Eisenfeile  die  Kraftlinien  des  Feldes  gut  ab,  wenn  man 
vorsichtig  etwas  an  den  Karton  klopft.  Damit  diese  Zeichnung 
deutlich  wird,  empfiehlt  es  sich  nicht,  den  Strom  in  der  eingangs 
erwähnten  Weise  zu  erzeugen,  sondern  man  nimmt  besser  eine  Zu- 
sammenstellung von  Zink  und  Kohle,  in  der  Weise,  wie  sie  als 
Bunsen'sches  Element  bekannt  ist. 

Auf  diese  Weise  kann  man  nun  erkennen,  daas  die  Kraftlinien 
als  geschlossene  Kurven  erscheinen ,  welche  sämmtlich  den  strom- 
führenden Draht  umschlingen. '  Ist  z.  B, 
der  Draht  auf  einer  langen  Strecke 
gerade,  so  sind  die  Kraftlinien  koncen- 
trische  Kreise,  deren  Ebene  senkrecht 
zum  Draht  liegt.  Dieses  Resultat  muss 
schon  aus  SymmetriegrOnden  folgen,  da 
ausser  radialen  Strahlen  nur  jene  Kreise 
möglich  sind.  —  Bildet  der  Draht  einen 
fast  geschlossenen  Kreis,  so  haben  die 
Fig.  19.  Kraftlinien     in     einer    Ebene,     welche 

senkrecht  zu  ihm   steht  und  durch  sein 
Centrum  geht,   ungefähr  die  in  der  Fig.  19  gezeichnete  Oestalt. 


Elohtro 


agne  tisch  er  Kotationeap|)arat. 


's.  Kontinulrliclie  Rotationen  von  Ha^eteu  um  elektrische 

Aus  der  Gestalt  der  Krflftlinieu  des  niacrne tischen  Feldes 
ström fQhr^^n den  Drahtes  folgt,  dass  ein  Magnetpol  kontinuir- 
Gelie  Rotationen  um  denselben  ausführen  muss,  wenn  er  stets  den 
Kr&ften  des  magnetischen  Feldes  frei  folgen  kann.  Damit  dies 
letztere  eintritt,  sind  einige  experimentelle  Kunstgriffe  erforderlich, 
«eiche  es  nöthig  machen,  einige  StUcke  des  stromfUbrenden  Systems 
bew^lich  zu  machen. 

Ein  solcher  elektromagnetischer  Rotationsapparat  ist  in  der 
Fig.  20  gezeichnet. 

I_Auf  dem  Bodenbrette  des  Apparates  ist  eine  Kupfersäule  a 
tigt,  welche  oben  ein  QuocksilbernUpfcben  b  trägt.  In  dieses 
tiracht  ein  Metallfortsatz  des  BUgels  cd  ein,  welcher  iin  dem  Faden  og 
aufgehängt  ist  und  in  vertikaler  Stellung  die  beiden  Magnete  ns 
and  n's'  trägt. 

Von  dem  Bügel  cd  geht  ein  Platindraht  p  aus,  dessen  Spitze 
in  die  kreisförmige  Quecksilberrinne  f  taucht,  deren  Mittelpunkt  in 
der  Ale  des  Apparates  liegt.  Die  Säule  a,  ist  mit  der  Klemm- 
scbraabe  K,  die  Quecksilberrinne  mit  der  Klemmachraube  Z  durch 
Drühte  tnetaUiscb  verbunden. 

Werden  nun  die  Klemmen  E  und  Z  mit  der  Kohiß  und  dem 
□es  Bunsea'schen  Elementes  verbunden,  so  bilden  die  Zu- 
idrähte  zu  den  Klemmen,  femer  s 
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draht  zwischen  f  und  Z  das  stromführende  metallische  System. 
Wesentlich  für  die  Bewegung  der  Pole  n,  n'  der  Magnete  ist  nur  a, 
wenn  man  dafür  sorgt,  dass  die  Pole  möglichst  nahe  an  a  sich 
befinden.  Der  Strom  in  der  Quecksilberrinne  f  kann  übrigens  auch 
deshalb  nicht  wirken,  weil  er  nur  Rotationen  der  Magnete  um  hori- 
zontale Axen  veranlassen  würde,  nicht  um  die  vertikale  Axe  eg, 
und  ebenso  wenig  kann  der  Strom  im  Platindraht  p  wirken,  weil 
dieser  mit  den  Magneten  fest  verbunden  ist,  also  seine  relative  Lage 
zu  ihnen  gar  nicht  ändern  kann.  —  Von  den  Kräften,  welche  auf 
die  Pole  s,  s'  der  Magnete  wirken ,  kann  man  absehen ,  wenn  die 
Magnete  hinreichend  lang  sind,  da  dann  ss'  weit  von  den  strom- 
führenden Theilen  entfernt  ist. 

Nach  der  Gestalt  der  Kraftlinien  des  Stromes  in  a  muss  eine 
kontinuirliche  Rotation  des  Magnetsystems  um  a  erfolgen,  falls  die 
unteren  Pole  gleichnamig  sind,  z.  B.  Nordpole.  Die  Rotations- 
richtung muss  sich  umkehren,  falls  die  unteren  Pole  beide  Südpole 
sind.     Diese  Erscheinungen  werden  nun  thatsächlich  beobachtet. 

Man  nimmt  ferner  wahr,  dass  es  einen  Unterschied  im  Ro- 
tationssinne macht,  ob  man  die  Klemme  K  mit  der  Kohle,  Z  mit 
dem  Zink  des  Bunsen'schen  Elementes  verbindet,  oder  umgekehrt. 
—  Im  ersteren  Falle  rotirt,  von  oben  gesehen,  das  Magnetsystem 
entgegen  dem  Uhrzeiger,  falls  die  unteren  Pole  Nordpole  sind. 

3.  Die  Stromstärke  in  elektromagnetischem  Maasse.  Be- 
trachten wir  den  Fall,  dass  der  Strom  in  einem  geschlossenen,  sonst 
beliebig  gestalteten,  dünnen  Drahte  fliesst.  Man  kann  diesen  Fall 
dadurch  realisiren,  dass  man  einen  Draht  in  der  gewünschten  Gestalt 
biegt,  seine  Enden  aber  nicht  genau  zusammenfügt,  sondern  sie 
nur  möglichst  nahe  aneinander  bringt,  ohne  dass  sie  sich  berühren, 
und  mit  zwei  langen  Drahtstücken  verbindet,  welche  zu  den  Metall- 
enden des  Bunsen'schen  Elementes  gehen.  Wenn  diese  den  Strom 
zuführenden  Drahtstücke  einander  sehr  nahe  liegen,  oder  —  was 
noch  besser  ist  —  wenn  sie  gegenseitig  umeinander  gewickelt  sind, 
ohne  dass  sie  sich  metallisch  berühren,  so  können  wir  von  ihnen 
hinsichtlich  der  magnetischen  Wirkung  ganz  absehen,  da  das  Ex- 
periment zeigt,  dass  diese  Drahtstücke  kein  magnetisches  Feld  er- 
zeugen. Entfernen  wir  ausserdem  das  Bunsen'sche  Element  sehr 
weit  von  der  Stelle  der  Drahtschleife,  deren  magnetisches  Feld  wir 
untersuchen  wollen,  so  wird  dasselbe  auch  durch  eine  eventuelle 
Wirkung  des  Bunsen'schen  Elementes  nicht  gestört,   da  die  Er- 
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[  lebrt,  dass  die  elektromagnetischen  Wirkungen  mit  der  Eiit- 
[  von  der  stroiu führenden  Stelle  abnehmen,  —  Wir  können 
I  diesem  Falle  ohne  merklichen  Fehler  annehmen,  dass  wir 
pietische  Feld  eines  in  einem  peschlossenun  Drahte  fliessen- 
i  untersuchen.     Diese  Strombahn  soll  mit  D  bezeichnet 


^ODstniirt  man  eine  beliebige  krumme  Fläche  S,  welche  von 
'enzt  ist,  so  durchsetzen  alle  Kraftlinien  des  Feldes  diese 
Abgesehen  von  den  Figuren,  welche  die  Eisenfeile  ab- 
wcbnet,  kann  man  dies  daran  erkennen,  dass  keine  Stelle  des 
Felde*  gefunden  werden  kann,  von  der  aus  ein  Magnetpol,  der  den 
slektromagnetischen  Kräften  frei  folgen  kann,  eine  in  sich  ge- 
schlossene Bahn  beschreibt,  welche  nicht  die  Fläche  S  durchsetzt. 
Dinas  ist  zu  schliessen,  dass  der  Wirbeiraum  des  Magnet- 
feldes nur  im  Draht  D  liegen  kann.  Denn  wäre  noch  an  einer 
Bodereu  Stelle  des  Raumes  eine  Wirbelstelle  vorhanden,  so  müssten 
UBch  den  Auseinandersetzungen  von  §  3;j  im  vorigen  Kapitel  (pag.  63) 
Kraftlinien  esistiren,  welche  diese  Wirbelstelle  umscliUngen ,  ohne 
durch  die  Fläche  S  zu  gehen.  Es  müsste  daher  auch  der  Magnet- 
pol kontinuirlicfae  Rotationen  ausführen  können,  ohne  S  zu  durch- 
Mbneiden. 

Wie  nun  obeu  in  dem  citirten  Paragraphen  gezeigt  ist,  muss 
daher  die  Arbeit  A,  welche  die  magnetischen  Kräfte  leisten,  wenn 
ein  Magnetpol  der  Stärke  -{-  1  auf  einer  geaehloaseneu  Kurve  C  bis 
tarn  Ausgangspunkt  zurUckgefUhrt  wird,  fUr  alle  diejenigen  Kurven  0 
lenchwinden,  welche  den  Draht  D  nicht  umschlingen,  dagegen 
iüt  A  Itlr  alle  den  Draht  D  einmal  umschlingenden  Kurren  konstant. 
Diese  Eonstante  hatten  wir  die  magnetomotorische  Kraft  des  Wirbel- 
mumns  genannt.  Die  Stromstärke  i  muss  nun  offenbar  in  einer  Be- 
ziebuog  zu  A  stehen:  es  muss  jedenfalls  A  verschwinden,  wenn  i 
verschwindet,  denn  dann  sind  die  magnetischen  Kräfte  Null.  Diese 
Verknüpfung  zwischen  A  und  i  kann  man  zur  Definition  der  Strom- 
tärke  i  benutzen,  indem  man  A  zu  i  proportional  setzt.  Aus  ge- 
wissen Bequemlichkeitsgründen,  welche  weiter  unten  hervortreten 
werden,  wühlt  man  den  Propoi-tionalit&tsfaktor  zu  4:;,  d.  h.  man  setzt 

A  =  4si.  (1) 

Pas  Produkt  aus  4»  in  die  Stromstärke  i  setzt  man 
tfleicb  der  magnetomotorischen  Kraft  des  Wirbel- 
et d.  h.  gleich  der  Arbeit,    welchen  die  magnetischen  Kraft« 
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lagert  auf  jeder  Seite  eines  Elementes  dS  von  S  die  magnetische 
Menge  (Polstärke)  ib^ldS,  so  nennt  man 

irjd  =  V  (4) 

das  Moment  der  Doppelfläche. 

6.  Das  Potential  einer  magnetischen  Doppelfläche.     Das- 
selbe ist  leicht  zu  berechnen,  da  das  Potential  V  der  Doppelfläche 

gleich  ist  der  Summe  der  Potentiale 
'it     seiner  beiden  Belegungen. 
-;^  WoUen  wir  dasselbe   z.   B.   in 

einem    Punkte    P     berechnen    (vgl. 
^^^-  21.  pig^  21),  wie  es  herrührt  von  einem 

kleinen  Element  dS  der  Doppelfläche,  so  ist  dasselbe 

^j       TjdS         TjdS  iq/I        1\  /-x 

falls  r  die  Entfernung  deö  Punktes  P  von  der  positiven  Belegung 
bezeichnet,  r'  die  Entfernung  von  P  und  der  negativen  Belegung. 
Bezeichnet  nun  n  die  Richtung  der  Normale  auf  dS,  positiv  ge- 
rechnet von  der  positiven  zur  negativen  Belegung  hin,  so  ist  offenbar 

1       1   .    ^T    , 


r'         r  9n 

d.  h.  nach  (5)  und  (4)  ist: 

öl 

Y  =  —  Y]d  .  dS  —r —  = i —  cos  (nr). 

*  8n  r* 

Nach  den  Entwickelungen  der  pag  18  ist  nun 

dS  .  cos  (ur)        j 
:^i =  ^?^ 

wo  dy  den  nämlichen  Winkel  bezeichnet,  unter  dem  dS  von  P  aus 
erscheint.     Folglich  ist 

V  =  v.d9,  (6) 

d.  h.   das  Potential   eines  Elementes   dS  einer  Doppel- 
fläche in  einem  Punkte  P  ist  gleich  dem  Produkt  aus 
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dem  Moment  der  Doppelfläche  in  den  räumlichen  Winkel, 
unter  dem  dS  von  P  aus  erscheint.  —  Das  Vorzeichen  in 
der  Formel  (6)  gilt,  falls  die  positive  Belegung  von  d  S  dem  Punkte  P 
zugewandt  ist,  im  anderen  Falle  würde  das  negative  Vorzeichen 
gelten. 

Rückt  P  in  dS  hinein,   so   wird   der  räumliche   Winkel  if 
zu  2  :c.    Es  ist  daher  dann 

V=  ±  27rv, 

wobei  das  positive  Zeichen  für  die  Seite  von  dS  gilt,  auf  welcher 
sich  die  positive '  Belegung  befindet,  dagegen  das  negative  Zeichen 
für  die  Seite  von  dS,  auf  welcher  die  negative  Belegung  lagert. 
Kennzeichnet  man  die  auf  diese  beiden  Seiten  von  dS  be- 
züglichen Werthe  des  Potentials  durch  V^.  und  V_,  so  ist  also 

V+-V_  =  4  7rv,  (7) 

d.  h.  das  Potential  ändert  sich  beim  Durchgang  durch  d  S  unstetig. 

Hat  man  es  mit  einer  endlich  ausgedehnten  magnetischen 
Doppelfläche  S  zu  thun,  deren  Moment  v  an  verschiedenen  Stellen 
yerschieden  sein  kann,  so  wird  sich  V  beim  Durchgang  durch  S 
ebenfalls  unstetig  ändern.  Zu  dieser  ünstetigkeit  kann  offenbar  nur 
dasjenige  Flächenelement  dS  Veranlassung  geben,  durch  welches 
der  Durchgang  vollzogen  wird,  da  alle  anderen  Flächenelemente  in 
endlicher  Entfernung  r  vom  betrachteten  Punkte  P  liegen,  für 
welchen  man  den  Werth  des  Potentials  berechnet. 

Die  Formel  (7)  gilt  daher  auch  für  diesen  Fall,  v  bezeichnet 
dabei  das  Moment  an  der  Durchgangsstelle  auf  S.  Wir  gewinnen 
daher  das  Resultat: 

Das  Potential  einer  magnetischen  Doppelfläche  S 
wächst  beim  Durchgang  durch  S  von  der  Seite  der  ne- 
gativen Belegung  zur  positiven  sprungweise  um  4  ttv, 
wobei  V  das  Moment  der  Doppelfläche  an  der  Durch- 
gangsstelle bedeutet. 

Verschiebt  man  einen  Magnetpol  der  Stärke  +  1  von  der 
positiv  belegten  Seite  der  Doppelfläche  S  auf  irgend  einem  (ausser- 
halb S  verlaufenden)  Wege  bis  zum  gegenüberliegenden  Punkte 
auf  der  negativ  belegten  Seite  von  S,  so  wird  dabei  von  den 
magnetischen  Ejräfken  eine  Arbeit  A  geleistet,  welche  gleich  der 
Abnahme  des  Potentials  ist  (vgl.  oben  pag.  64).  Diese  Arbeit  A 
ist  also  4  ffv. 

Brmde,  Phyalk  des  Aethers.  6 
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Lagert  die  magnetische  Doppelfläche  in  einem  Räume  der 
Magnetisirungskonstanten  |jl,  so  sind  die  rechten  Seiten  der  Formeln  (6) 
und  (7)  durch  |jl  zu  dividiren. 

6.  Das  Potential  eines  geschlossenen  linearen  Stromes. 

Da  nach  §  4  das  Potential  eines  geschlossenen,  linearen  Stromes  D 
gleich  ist  dem  Potential  einer  Doppelfläche  S,  welche  von  D  be- 
grenzt wird,  so  ist  nach  dem  letzten  Paragraphen  die  magneto- 
motorische Kraft  A  von  D  gleich  4  ttv,  wo  v  das  Moment  der 
äquivalenten  Doppelfläche  bezeichnet.  Da  nun  A  für  alle  D  um- 
schlingenden Kurven  konstant  ist,  und  zwar  gleich  4  Tci,  so  muss 
auch  das  Moment  v  auf  der  ganzen  Fläche  S  konstant  sein,  und 
zwar  gleich  i.  Das  Potential  V  einer  beliebigen  Doppelfläche  S 
von  konstantem  Moment  wird  nun  nach  Formel  (6)  durch  das  Pro- 
dukt aus  dem  Moment  in  den  räumlichen  Winkel  f  gemessen, 
unter  dem  S  von  dem  betrachteten  Punkte  P  aus  erscheint,  für 
den  man  das  Potential  berechnen  will.     In  unserem  Falle  ist  also 

V  =  iy,  (8) 

WO  f  der  räumliche  Winkel  ist,  unter  welchem  der  stromführende 
Draht  D  von  P  aus  erscheint. 

Wir  haben  so  das  Resultat  erhalten: 

Die  magnetische  Wirkung  eines  geschlossenen, 
linearen  Stromes  D  ist  der  Wirkung  einer  beliebig  ge- 
krümmten magnetischen  Doppelfläche  äquivalent,  wel- 
che von  der  Stromlinie  D  begrenzt  wird.  Das  Moment 
der  Doppelfläche  muss  überall  konstant  sein,  und  zwar 
gleich  der  Stromstärke.  —  Das  Potential  des  Stromes  D 
in  einem  beliebigen  Punkte  P  ist  gleich  dem  Produkt 
aus  der  Stromstärke  in  den  räumlichen  Winkel,  unter 
dem  D  von  P  aus  erscheint. 

Dies  letztere  Resultat  gilt  auch  noch,  wenn  man  dem  Punkte  P 
den  Durchgang  durch  S  nicht  mehr  verwehrt  und  den  räumlichen 
Winkel  y  stetig  variabel  annimmt.  Das  Potential  ist  dann 
eine  vieldeutige  Funktion,  welche  die  Stromstärke  zum 
Periodicitätsmodul  hat  (in  Uebereinstimmung  mit  den  Ent- 
wickelungen  des  Kap.  I,  §  33,  pag.  64). 


iti^ 


ÜBubliSiiftigheil  ilur  cl ekl.ro ruagn.  Ktait  von  ijcr  Magiii'tiKiruDgskuiiatante,        Sü 

7.  tJiiulihäii|;igheU  <ler  magneÜMcheu  Kr»ft  eines  Stromes 
TAD  der  Natur  des  nmgebeiiden  Medinnis.  Im  Voran ^regangenen 
hftbeD  wir  atillflchweigcud  angeDommen,  dass  die  Umgebung  des 
linearen  Stromes  Luft  oder  freier  Aether  sei.  Erfüllt  ein  Medium 
mit  eiiier  Magnetisirungskoost-onte  [j.,  welche  merklich  von  1  ver- 
«diieden  ist,  z.  B.  Eisen,  einen  Theil  des  Feldes  derartig,  dass  die 
BegreiiKung  dieses  Mediums  den  Kraftlinien  des  Feldes  überall 
parallel  liegt  (d.  h.  filUt  das  Medium  [i.  ein  Systi-m  von  Kraft- 
tOlireD  aus),  so  wird  nach  Kap.  I,  §  -B.  pag.  52  die  Feldstärke 
nirgends  geändert  (nur  die  Dichte  der  Kraftlinien  ändert  sieb).  Bei 
der  angegebenen  Gestalt  der  Krafthnien  kann  man  nun  das  Medium  [i 
■ich  tllmählig  bis  auf  die  Oberfläche  des  linearen  Stromes  D  aus- 
gedehnt denken,  ohne  dass  eine  Kraftlinie  die  Begrenzung  des 
Htdiam»  [i  schneidet.  In  diesem  Falle  erfüllt  dann  aber  das  be- 
treffende Medium  den  ganzen  Raum  (abgesehen  von  dem  unendlich 
ilOnnen  Draht  D),  so  dass  der  lineare  Strom  i  dann  ganz  in  das 
homogene  Medium  der  Magnetisirungskonstante  ;i.  eingebettet  er- 
scliflint.  Die  magnetische  Kraft  eines  linearen  Stromes 
><t  daher  vor  der  Magnetisirungskonstaut»  \i.  seiner 
Umgebung  unabhängig.  —  Der  numerische  Werth  der  Strom- 
stärke fallt  daher  ganz  gleich  aus,  ob  man  die  magnetische  Wir- 
kung des  Stromes  im  freien  Aether,  in  Luft  oder  in  ii^end  einem 
inil«ren  Medium,  welches  den  Strom  ganz  umgiebt,  untersucht. 

Wir  sahen  früher  (Kap.  I,  §  lö),  dass  ein  derartiges  Ver- 
li&lteii  fDr  den  numerischen  Werth  der  Polstärke  eines  Magneten 
lieh  nicht  ergiebt.  Stellt  man  daher  das  Potential  eines  ge- 
Rfaloasenen  Stromes  durch  das  einer  Doppelfläche  dar,  so  ist  das 
Ifuitwitt  der  äquivalenten  Doppelfläche  eines  Stromes  der  Stärke  i, 
fcr  Ton  einem  Medium  der  Magneüsirungakonstante  |j.  umgeben  ist, 
Bjebt  gleich  i,  sondern  gleich  [l\,  weil  ein  Magnetpol  der  Stärke  m 
in  d«ni  Medium  im  Verhältniss  1  :  [t  schwächer  wirkt  auf  einen 
Pol  der  Stärke  1 ,  als  wenn  die  Umgebung  der  freie  Aether  wäre. 
Dieser  Satz  bleibt  auch  bestehen,  wenn  die  Magnetisirunga- 
koDat&nte  in  denjenigen  Raumtheilen  verschieden  von  [t  ist,  welche 
ngnozen  an  den  den  Strom  i  umschliessenden  ßaumtlieil.  Denn 
*e  Oleichnng  (7)  der  pag,  81  für  den  Potentialsprung  an  einer 
eg^etischeu  Doppelfläche  vom  Moment  v  ist  zu  vervollständigen  in 


-  V.  = 
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falls  die  Magnetisirungskonstante  am  Orte  der  Doppelfläche  den 
Werth  (1*  hat,  einerlei,  welche  Werthe  sie  in  benachbarten  Raum- 
theilen  besitzt.  —  Da  nun  jener  Potentialsprung,  ganz  unabhängig 
von  dem  Werth  der  Magnetisirungskonstante,  stets  gleich  4  3C  i  sein 
muss,  falls  die  Doppelfläche  die  magnetische  Wirkung  des  Stromes 
ersetzen  soll,  so  muss  v  gleich  |i.i  sein,  auch  wenn  die  Magnetisirungs- 
konstante in  benachbarten  Raumtheilen  von  ^  verschieden  ist. 

8.  Die  Maxwell'schen  Gleichungen  f&r  die  magnetische 
Kraft  im  Innern  eines  stromf&hrenden  Systems.  Wir  haben 
bisher  mit  dem  Ausdruck:  „Stromstärke  im  Draht**  irgend  welche, 
ihrer  ^tieferen  Natur  nach  unbekannte  Zustandsänderungen  in  der 
Oesammtheit  desselben  verstanden.  Nach  dem  Princip  der  Existenz 
der  Nahe  Wirkungen  müssen  diese  Zustandsänderungen  an  jeder 
Stelle  des  Drahtes  vorhanden  sein  —  wenn  auch  eventuell  an  ver- 
schiedenen Stellen  des  Drahtes  in  verschiedener  Weise.  Wir  wollen 
nun  unter  dem  Ausdruck:  „Stromstärke  i  in  einem  kleinen  Stück  dD 
des  Leiters  D**  die  in  demselben  stattfindenden  Zustandsänderungen 
bezeichnen.  —  Die  Stromstärke  i  ist  offenbar  nicht  ein  Skalar, 
sondern  eine  Vektorgrösse ,  denn  die  Wirkungen  des  stromdurch- 
flossenen  Stückes  dD  hängen  auch  von  der  Richtung  desselben  ab. 
Man  kann  daher  von  den  Komponenten  der  Stromstärke  nach  irgend 
welchen  Axen  gerade  so  reden  und  sie  berechnen,  wie  dies  bei 
den  Komponenten  einer  Kraft  oder  einer  Geschwindigkeit  oder  einer 
Strecke  der  Fall  ist.  —  Aus  Symmetrierücksichten  folgt,  dass  bei 
einem  linearen  Strome  die  Richtung  des  Vektors  „Stromstärke" 
parallel  zur  Axe  des  stromführenden  Drahtes  liegen  muss. 

Wir  haben  bisher  die  Dickendimension  des  Leiters  ganz  ver- 
nachlässigt; derselbe  wird  aber  doch  einen  endlichen,  wenn  auch 
sehr  kleinen  Querschnitt  dq  besitzen.  Um  zum  Ausdruck  zu 
bringen,  dass  der  Strom  i  innerhalb  eines  Stückes  von  endlichem 
Querschnitt  dq  fliesst,  wollen  wir  setzen 

i=j.dq,  (9) 

wobei  j  eine  endliche  Grösse  ist,  die  die  Stromstärke  sein  würde, 
falls  dq  =  1,  d.  h.  gleich  1  cm^  wäre.  Man  nennt  j  die  Strom- 
dichte. Die  Komponenten  derselben  nach  den  drei  Koordinaten- 
axen  seien  mit  u,  v,  w  bezeichnet. 

Es  ist  nun  die  magnetomotorische  Krafb  A,  d.  h.  die  Arbeit, 
welche    die    magnetischen  Kräfte    des  Stromes   leisten,    wenn    ein 
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Magnetpol  der  Stärke  1  auf  einer  geschlossenen  Kraftlinie  C  herum- 
geführt wird  bis  zum  Ausgang  zurück,  nach  Formel  (1)  auf  pag.  77 
und  (9)  gegeben  durch: 

A=/adx  +  ßdy  +  Tdz  =  4  7ci  =  4  7rjdq.  (10) 

c 

Nach  dem  Stokes'schen  Satz  (Kap.  I,  §  32,  pag.  57)  kann 
man  nun  das  Integral  über  die  Kurve  C  umwandeln  in  ein  Flächen- 
integral,  welches  über  eine  beliebige  Fläche  a  genommen  wird, 
welche  von  C  begrenzt  wird,  nämlich  in: 

?J_^)co8(nx)+(^-^)cos(ny)+(^-g)cos(nz)]da, 

wobei  n  die  Normale  auf  da  bedeutet,  positiv  genommen  in  der 
Richtung,  dass  die  positive  Richtung  der  magnetischen  Kraftlinien 
im  positiven  Drehungssinne  um  die  positive  Richtung  von  n  ver- 
läuft (vgl.  pi^.  61). 

In  diesem  Integrale  verschwinden  alle  diejenigen  Elemente, 
welche  sich  auf  Flächenelemente  der  Fläche  o  beziehen,  welche 
ausserhalb  des  stromführenden  Drahtes  D  liegen,    da  ausserhalb  D 

die  magnetische  Kraft  ein  Potential  besitzt,  und  daher  -— ^ --^  etc. 

^  '  By        clz 

verschwindet.    Es  bleibt  also  von  dem  Flächenintegral  nur  der  Be- 
standtheil  übrig,  welcher  sich  bezieht  auf  dasjenige  Element  do  der 
Fläche  cj,  welches  den  Schnitt  von  o  mit  dem  Draht  D  bildet. 
Nun  ist  offenbar 

d  a  .  cos  (s  n)  =  d  q , 

falls  (sn)  den  Winkel  bedeutet,  welchen  die  Normale  n  auf  da  mit 
der  Axe  s  bildet,  welche  senkrecht  auf  dem  an  der  betrachteten 
Stelle  genommenen  Querschnitt  dq  des  Drahtes  steht.  —  Es  ent- 
steht daher  aus  (10)  die  Relation: 

*=[(^^l^.)-<")+(^^H)-<~y)+(^^Si)-(-)]^' 

=  4  :r j  cos  (sn)  da.  (11) 

Es  bezeichnet  nun  j  cos  (s  n)  die  Komponente  der  Stromdichte 
nach  der  Normale  n  von  da,  da  die  resultirende  Richtung  der 
Stromdichte  parallel  s  liegt.     Aus   dem  bekannten  Bildungsgesetze 
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der  Komponente  eines  Vektors  j  nach  einer  beliebigen  Richtung  n 
aus  den  Komponenten  u,  t,  w  nach  den  Koordinatenaxen  folgt  daher 

j  cos  (sn)  =  u  cos  (nx)  -j-  v  cos  (ny)  +  w  cos  (nz). 

Setzt  man  diesen  Werth  in  die  Gleichung  (11)  ein,  so  kann 
man  dieselbe  in  drei  Gleichungen  zerföllen,  da  die  entstandene  Re- 
lation für  jede  beliebige  Orientirung  Ton  do  gültig  sein  muss,  d.  h. 
für  alle  Werthe  von  cos  (nx),  cos  (ny),  cos(nz).  Diese  drei 
Gleichungen  lauten  dann: 

dß         8a 
4  KW  = 


8x         8y 

Diese  Gleichungen  wollen  wir  die  MaxwelTschen  nennen. 
Sie  sind  hier  abgeleitet  aus  der  Betrachtung  eines  sehr  dünnen 
stromführenden  Systems.  Jedoch  müssen  sie  als  Nahewirkungs- 
gesetze,  nach  dem  »Satz  von  der  Unveränderlichkeit  der  Nahe- 
wirkungen'' (oben  pag.  10)  auch  gelten,  falls  die  benachbarten 
Raumtheile  ebenfalls  Ströme  enthalten,  d.  h.  sie  gelten  auch  in 
jedem  körperlichen  Medium,  welches  Ströme  enthält. 

Man  erkennt,  dass  in  stromlosen  Gebieten  die  linken  Seiten 
der  Gleichungen  (12)  verschwinden.  Sie  gehen  daher  dann  in  die 
Formeln  (11)  des  Kap.  I  (pag.  16)  über,  welche  aussprechen,  dass 
in  diesen  Gebieten  die  magnetische  Kraft  ein  Potential  besitzt. 

Die  Gleichungen  (12)  sind  ganz  unabhängig  von 
der  Magnetisirungskonstante  an  derjenigen  Stelle  des 
Raumes,  auf  welche  sie  sich  beziehen,  da  nach  §  7  die  magnetische 
Kraft  des  Stromes  von  der  Natur  des  Mediums  abhängig  ist.  Sie 
gelten  daher  ebenso,  falls  die  Magnetisirungskonstante 
in  benachbarten  Raumtheilen  eine  verschiedene  ist,  d.h. 
in  inhomogenen  Medien. 

Das  Nahewirkungsgesetz  (12)  in  Verbindung  mit  der  in  homo- 
genen Medien  stets  gültigen  Gleichung  (8)  der  pag.  15,  nämlich 

öiL  ,  11  ,  ^  =0 

Öx  "^  Öy  "^  Öz 
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?  tJebergangsbedingung  (19)   d*ir  p«g.  37   an   der   Grenze 
iffder  verschiedener  Medien,  nämlich ; 

beatinunt  die  magnetischen  Kräfte  vollständig,  wie  nach  dem  iu 
1 14  und  §  16  des  Kapitels  1  auf  pag.  23—27  eingeschlagenen  Wege 
leicht  zu  beweisen  ist.  Die  magnetischen  Kräfte  sind  also  völlig 
bestimmt,  falls  man  die  Stromdichte  an  ji:der  Stelle  des  Uaumes 
HKch  Grösse  und  Richtung  kennt.  —  Umgekehrt  ist  natürlich  auch 
letztere  durch  die  Formeln  (12)  überall  bestimmt,  falla  mau  überall 
die  magnetische  Kraft  nach  Grösse  und  Richtung  angeben  kann. 

9.  Die  positive  llichtung  des  Stromes.  —  Die  Ampitre- 
sebe  Regel.  In  dem  vorigen  Paragraphen  ist  stillschweigend  eine 
Verfügung  über  die  positive  Richtung  der  Stromstärke  gemacht. 
Wir  haben  nämüch  j  cos  (s  n)  die  Komponente  der  Stromdichte 
nach  der  Normale  n  auf  da  genannt.  Diese  muss  daher  nach 
äleichung  (11)  positiv  ausfallen,  falls  A  positiv  ist,  d.h.  wenn  die 
Integration  Über  eine  Kraftlinie  C  längs  ihrer  positiven  Richtung 
rorgenommen  wird.  In  diesem  Falle  ist  die  positive  Richtung  von  n 
auf  der  im  vorigen  Paragraphen  angegebenen  Weise  bestimmt.  Es 
folgt  daher,  dass  eine  Stromkomponente,  welche  mit  der  so  definirten 
Richtung  von  n  einen  spitzen  Winkel  macht,  positiv  sein  muss. 
Lassen  wir  speciell  n  mit  der  Äxe  s  der  resultirenden  Strom- 
richtung zusammenfallen,  so  erhalten  wir  daher  das  Resultat,  dasa 
ein  Magnetpol  um  die  positive  Stromrichtung  Rotationen  in  dem 
oben  pag.  ül  definirten  positiven  Sinne  ausführen  muss.  —  Es  folgt 
liieraus  die  Ämpere'sche  Regel,  dass  für  einen  Beobachter, 
welcher  sich  in  einen  stromführenden  Draht  so  versetzt  denkt,  dass 
die  positive  Richtung  des  elektrischen  Stromes  von  seinen  Füssen 
L  Beinern   Kopf  geht,   und   welcher   einen  Magneten   ansieht,   der 

K)l  desselben  nach  links,  der  Südpol  nach  rechts  getrieben 
L  muss. 
[  Ebenso  folgt,  dass  diejenige  magnetische  Doppelfiäche  S,  deren 
irltung  die  des  Stromes  Rlr  ausserhalb  liegende  Punkte  ersetzen 
kann,  positiv  belegt  sein  muss  auf  der  Seite,  von  welcher  aus  ge- 
liehen die  positive  Richtung  des  Stromes  entgegen  dem  Uhrzeiger 
rotirt,  Wir  wollen  diese  Seite  die  positive  Seite  der 
Stromfläche  S  nennen. 

Die  Beobachtung   mit  dem   in   §  2   dieses   Kapitels   besehrie- 
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benen  Rotationsapparaie  (vgl.  pag.  76)  lelirt,  dass  die  positive 
Stromrichtung  beim  Bunsen'schen  Element  Ton  der  Eohle  zum 
21ink  geht. 

10.  Es  giebt  nur  geschlossene  Strome.  Wie  in  Kap.  I, 
§  33,  pag.  63  nachgewiesen  ist,  müssen  die  Wirbebräume  eines 
Magnetfeldes  stets  ringförmig  geschlossen  sein.  Wir  schliessen 
daraus,  dass  auch  die  stromführenden  Räume  stets  ringförmig  ge- 
schlossen sein  müssen,  d.h.  dass  es  nur  geschlossene  Ströme 
giebt.  —  Biegen  wir  daher  den  Draht  D  nicht  zu  einer  fest  ge- 
schlossenen Kurve  zusammen,  sondern  lassen  wir  ihn  in  beliebiger 
Gestalt  die  Enden  eines  galvanischen  Elementes  berühren,  so  müssen 
wir  auch  im  letzteren  die  Existenz  des  elektrischen  Stromes  an- 
nehmen, so  dass  durch  das  Element  der  Strom  in  sich  geschlossen 
erscheint. 

Der  mathematische  Ausdruck  ffir  diese  Thatsache  ergiebt  sich 
leicht  aus  der  Betrachtung  eines  röhrenförmigen  Raumes  —  Strom- 
röhre —  dessen  Seitenwände  ganz  von  Stromlinien  gebildet 
sind,  d.  h.  solchen  Kurven,  deren  Tangente  in  jedem  Punkte 
parallel  der  resultirenden  Stromdichte  ist. 

Nach  Formel  (11)  muss  für  jeden  beliebig  schief  liegenden 
Schnitt  do  einer  Stromröhre  das  Produkt  aus  do  in  die  Normal- 
komponente ja  der  Stromdichte  konstant  sein,  da  A  konstant  ist. 
Dies  Produkt  jn  .  do  wollen  wir  den  Stromfluss  durch  do  nennen. 
Rechnet  man  n  konsequent  als  äussere  Normale  der  Oberfläche  eines 
begrenzten  Raumes,  so  folgt  also  für  eine  Stromröhre: 

/jn.do  =  0.  (13) 

Dieselbe  Gleichung  gilt  auch  für  jedes  Stück  eines  beliebig  dicken, 
vom  Strom  durchflossenen  Mediums,  da  man  dasselbe  aus  einzelnen 
Stromröhren  zusammengesetzt  denken  kann.  —  Aus  der  Formel  (13) 
leitet  man  in  derselben  Weise,  wie  oben  pag.  23  die  Formel  (12') 
aus  dem  Gauss'schen  Satz  abgeleitet  wurde,  hier  ab: 

'"+l^  +  -|?-  =  0,  (14) 


Öx     '     Öy     '     8z 

eine  Relation,    welche    wir   andererseits  aus    den   Maxwell'schen 
Gleichungen  (12)  der  pag.  86  direkt  hätten  gewinnen  können. 

Man  erhält  also  ein  anschauliches  Bild    des  Vorgangs    beim 
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dektrischeu  Strome,  wenn  man  imoimmt,  derselbe  sei  wirklich  die 
Strömung  einer  inkompressibeln  FlUseigkeit.  Denn  dann  mufis  in 
jeden  Ritumtheil  ebensoviel  Flüssigkeit  einatröraen,  wie  ausströmen; 
der  m&ihematische  Ausdruck  dattlr  ist  aber  die  Formel  (1-3),  resp. 
Hie  gleichbedeutende  (14). 

Ks  mag  aber  betont  werden ,  dass  nur  die  Gemeinsamkeit 
dieser  Formeln  die  Vorgänge  der  elektrischen  Strömung  mit  denen 
der  Strömung  einer  ponderablen ,  inkompresaiblen  Flüssigkeit  ver- 
bindet. In  anderen  Punkten,  z.  B.  hinsichtlich  der  Trägheits- 
Terlmltniaae  und  Her  Energie  der  Strömung,  versagt  die  Analogie 
beider  Voi^änge. 

Wie  eine  Vergleichung  mit  den  Formelu  (14'")  und  (S*)  des 
I.  Kapitels  (pag.  37  u.  65)  ergiebt,  welche  den  Formeln  (Kt)und(14) 
diesös  Kapitela  ganz  analog  sind,  ktinnto  man  dasselbe  Bild  der 
SlrSmung  eines  inkompressibleu  Fluidums  auch  fUr  die  Deutung 
der  Eigenschaften  des  M^netfeldes  ausserhalb  eines  elektrisch 
dmchströmten  Systems  verwenden,  falls  man  [la,  |j.p,  [iy  als  Kom- 
ponenten der  Strömung  interpretirte.  Jedoch  muss  bemerkt  werden, 
ius  nicht  nur  die  Strömung,  sondern  schon  die  Verschiebung  eines 
iokompreesiblen  Fluidums  aus  der  Gleichgewichtslage  den  betreffenden 
Formeln  genügt.  Dieses  letztere  Bild  braucht  man  nun  thatsäch- 
lich,    wenn  man  von  den  Komponenten  der  magnetischen  Ver- 


Schiebung  spricht,  welche  durch    -j — 


4?:  ' 


4;:  ' 


gemessen 


irerden.  —  Es  soll  dies  hier  erwähnt  werden,  weil  wir  später  beim 
näheren  Studium  des  elektrischen  Feldes  analoge  Ausdrucke  an- 
treffen,   für    die   Maswell    die  Bezeichnung:    „Komponenten   der 

■  elektiiscben  Verschiebung"   gebraucht. 

Die  aufgestellten  Formeln  gelten  ganz  unabhängig  von  den 
soeben  besprochenen  mechanischen  Bildern,  letztere  leisten  nur  oft 
gut«  Dienste  zur  Veranschaulichung  der  Gesetze.  So  folgt  z.  B. 
ans    dem    Bilde    einer    elektrischen   Strömung    direkt,    dass    die 

'  Stromatärke  in  jedem  Theile  eines  Stromkreises,  der 
als  Stromröhre  aufgefasst  werden  kann,  konstant  ist, 
1  h.  dass  die  Stromdichte  umgekehrt  proportional  dem  Querschnitt 
iat  [wie  sich  dies  auch  rein  formell  aus  (18)  ergiebt].  Ein  in 
Loft  liegender,  vom  Strom  durchflosseuer  Drnht  ist  eine  solche 
Stromröhre,  da  die  Begrenzungen  des  Drahtes  Stromlinien  sind. 
ÄQch  folgt  sofort,  daaa,  falls  mehrere  stromführende  Di^te  i 
i'mvui    Punkte    P    zusammen^tossen,    die   Summe    der    nach   ' 
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hinströmenden  Stromstärken  gleich  ist  der  Summe  der 
TonP  abfliessenden  (sogenantes  erstes  Eirchhoff'sches 
Gesetz). 

Es  ist  wichtig,  zu  bemerken,  dass  der  in  diesem  Paragraphen 
besprochene  Satz,  dass  es  nur  geschlossene  Ströme  giebt,  nicht  eine 
neue  Hypothese  ist,  welche  man  der  Theorie  des  elektromagnetischen 
Feldes  zufügt,  sondern  dass  sich  dieser  Satz  mit  Noth- 
wendigkeit  aus  den  allgemeinen  Eigenschaften  des 
magnetischen  Feldes  ergiebt. 

11.  Darstellung  der  magnetischen  Kraft  dnrch  Fem- 
wlrkung  des  Stromes.  Wir  wollen  die  Gleichungen  (12)  nach 
a,  ß,  7  auflösen.  Diese  drei  Grössen  sind  nicht  unabhängig  von- 
einander, sondern  sind  durch  die  Gleichung 

1^  +  IM.  + 141)  =  0  (lö) 

miteinander  verknüpft  [vgl.  Kap.  I,  §  33,  pag.  65,  Formel  (80], 
in  welcher  Gleichung  |Jl  mit  dem  Ort  varüren  kann. 

Mit  der  Relation  (15)  ist  folgender  Ansatz  verträglich: 

8H         8G 
(la  = 

t^ß  =  -i^-^E-.  (16) 


öy 

dz 

9F 

6H 

dz 

öx 

8G 

8F 

^^'^    8x  8y  • 

Da  a,  ß,  Y  nur  durch  zwei  voneinander  unabhängige  Grössen  dar- 
stellbar sein  müssen,  so  kann  man  zwischen  den  F,  G,  H  noch  eine 
Relation  vorschreiben.     Wir  wollen  annehmen,  es  sei 

9r+4G.  +  ^  =  0.  (17) 


8x     '     8y     '     8z 

Setzt  man  die  Werthe  für  ß,  y  nach  (16)  in  die  erste  der  Glei- 
chungen (12)  ein,  so  wird  für  den  Fall  eines  homogenen 
Mediums,  d.  h.  falls  |Jl  von  x,  y,  z  unabhängig  ist, 

_    8^6  8^H  8^F         8^F 

^•^^"^    9x8y  OxOz  8y2  dz^ 

^    8    /8F         8G        8H\ 
8x  V  8x   "^    8y   "^    8z  / 


r 
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d.  h.  w^en  (17): 


und  analog 


AF  =  —  4  7C[tu, 

« 

AG  =  -47r|iv,  (18) 

AH  =  —  4  7C(jLw. 

Durch  diese  Gleichungen,  sowie  durch  die  Bedingung,  dass  F, 
6,  H  nebst  ihren  ersten  Differentialquotienten  nach  den  Koordinaten 
endlich  und  stetig  sind,  welche  Bedingung  jedenfalls  erfüllt  sein 
muss,  da  sonst  a,  ß,  y  nicht  endlich  und  stetig  wären  (was  sie  in 
einem  homogenen  Medium  sind),  sind  die  Funktionen  F,  G,  H  nach 
Kap.  I,  §  16,  pag.  27  vollständig  bestimmt.  Sie  sind  darstellbar 
(vgL  Kap.  I,  §  13,  pag.  22)  als  Potentiale,  welche  von  fern- 
wirkenden Raumbelegungen  mit  den  räumlichen  Dichten  [jlu,  |jlv, 
jLw  herrühren,  d.  h.  in  der  Form: 


^  I  udt  ^  /  vdt  „  I  wdt 


(19) 


wobei  r  die  Entfernung  desjenigen  Punktes  P  bedeutet,  für  welchen 
man  die  F,  G,  H  berechnen  will,  von  dem  Volumenelement  dt,  in 
welchem  die  Komponenten  der  Stromdichte  die  Werthe  u,  v,  w  be- 
sitzen. Diese  Funktionen  F,  G,  H  werden  die  Komponenten 
des  Yektorpotentials  genannt,  weil  sie  in  der  That  als  Kom- 
ponenten eines  Strompotentials  angesehen  werden  können,  welches 
Vektoreigenschaften  besitzt. 

Wenn  die  Magnetisirungskonstante  nicht  überall  den  Werth  |i 
besitzt,  so  ist  immer  noch  der  Ansatz  (16)  gestattet.  F,  G,  H  sind 
dann  aber  nicht  durch  die  Formeln  (19)  darstellbar.  Bequemer 
ist  für  diese  Fälle  folgender  Ansatz: 


a  =  — 


9V 

9H' 

öy 

9G' 
9z    ' 

9V 

8y  ^ 

9F' 
9z 

9H' 

9x    ' 

9V 

Q  _            1 

9G' 

9F' 

ß  =  -^^  +  -^^-^^,  (20) 


^  8z     '      9x  9y 


Nach  (20)  und  (15)  ist  in  einem  inhomogenen  Medium: 


■nwii 
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dagegen  nach  (12): 

AF'  =  -4  7ru,      AG'  =  -47rv,      AH'  =  -4  7cw,        (22) 
falls  man  wiederum  die  Bedingung  vorschreibt,  dass  sein  soll 

9F'     ,     8G'    ,    dW        . 

H — ^zr  i — Kzr~  =  ^• 


8x      '      9y     '      8z 

Aus  den  Formeln  (21)  und  (22)  erkennt  man,  dass  die  magne- 
tische Kraft  in  diesem  Falle  darstellbar  ist  durch  Femwirkung, 
welche  von  den  stromdurchflossenen  Gebieten  ausgeht,  und  von  den- 
jenigen Raumtheilen,  in  welchen  [Jl  variirt.  Sind  diese  Raumtheile 
unendlich  dünn,  wie  es  bei  zwei  aneinander  grenzenden  verschie- 
denen homogenen  Medien  der  Fall  ist,  deren  Grenzfläche  als  ein 
solcher  dünner  Raumtheil  anzusehen  ist,  so  geht  die  räumliche  Be- 
legung dieser  Raumtheile,  welche  scheinbare  Fernkräfte  äussern,  in 
eine  Flächenbelegung  auf  der  Grenzfläche  der  beiden  Medien  über, 
deren  Dichte  aus  (21)  leicht  zu  berechnen  ist. 

12.  Die  magnetischen  Kraftlinien  eines  Stromes.    Die  im 

vorigen  Paragraphen  gegebene  Darstellung  setzt  uns  in  den  Stand, 
in  anschaulicher  Weise  die  Kraftlinien  eines  Stromes  zu  konstruiren. 
Knüpfen  wir  zur  Vereinfachung  nur  an  den  Fall  an,  es  sei  |Jl  im 
ganzen  Räume  konstant.  —  Wir  wollen  femer  zunächst  annehmen, 
es  sei  u  =  v  =  0  und  nur  w  von  Null  verschieden ;  dies  kann  bei 
einem  sehr  langen  cylindrischen  Metallkörper  realisirt  werden. 
Dann  folgt  aus  (16)  und  (19): 

,.a=i^,        ^ß  =  -l^,        1.^  =  0.  (23) 


H  =  t^   /^^^.  (24) 


Betrachten  wir  den  Schnitt  der  xy -Ebene  mit  einer  Fläche, 
für  welche  H  =  Konst.  ist  —  wir  wollen  eine  solche  Fläche  eine 
Niveaufläche  nennen  —  so  hat  H  auf  dieser  Kurve  überall  den- 
selben Werth.  Wenn  wir  daher  von  einem  Punkte  der  Kurve  zu 
einem  benachbarten  Punkte  derselben  übergehen,  der  um  die 
Länge  ds  vom  ersten  entfernt  ist,  so  ist 
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8H    -      .    8H    ,         ^ 

falls  dx  und  dy   die  Projektionen   von   ds   auf  die    x-   und  y-Axe 
bedeuten.     Eine  Vergleichung  dieser  Formel  mit  (23)   ergiebt  nun 

a         dx 


ß         dy  ' 

d.  h.  die  Richtung  der  Kraftlinie,  welche  durch  das  Verhältniss  a  :  ß 
gegeben  wird,  fällt  mit  der  Richtung  Ton  ds  zusammen,  da  diese 
sich  durch  dx  :  dy  bestimmt.  Mit  anderen  Worten:  Die  magne- 
tischen Kraftlinien  sind  die  Schnittkurven,  welche  eine 
Schaar  Ebenen,  die  der  xy-Ebene  parallel  sind,  mit  der 
Schaar  der  Niveauflächen  bilden.  Der  positive  Sinn  der 
Kraftlinien  bestimmt  sich  nach  der  Amp^re'schen  Regel.  Die  Grösse 
der  resultirenden  magnetischen  Kraft,  d.  h.  die  Feldstärke,  folgt 
aus  (23)  zu: 


*=^^^=^v/(^)'+(^) 


(25) 


Nun  bezeichnet  aber  die  Quadratwurzel  der  rechten  Seite  den 

DiJBTerentialquotienten  -r —  genommen  nach  einer  Richtung  n,  welche 

senkrecht  auf  den  Niveauäächen  steht.  Man  erkennt  dies  am  ein- 
fachsten durch  die  Ueberlegung,  dass,  wenn  H  das  Potential  einer 
Kraft  im  gewöhnlichen  Sinne  ist,  dann  die  Resultante  der  Kraft 
in  der  Richtung  n  liegt,  da  alle  Komponenten  senkrecht  zu  n  ver- 

ATT 
schwinden.      Die   Resultante   der  Kraft   muss   also  durch  -; ge- 

ön 

messen  werden.  Andererseits  ist  die  Resultante  gleich  der  Quadrat- 
wurzel aus  der  Summe  der  Quadrate  der  Komponenten  der  Kraft 
nach  den  Koordinatenaxen,  d.  h.  es  ist 


Konstruiren  wir  die  Schaar  der  Ebenen,  welche  der  xy-Ebene 
parallel  sind,  als  eine  äquidistante  im  Abstand  dz,  und  die  Niveau- 
flachen H  =  C  derart ,  dass  sie  gleichen  Zuwüchsen  d  H  der  Kon- 
stanten C  entsprechen  ,  so  ist  der  Induktionsfluss  durch  ein  senk- 
recht zu  den  Kraftlinien  liegendes  Flächenelement,  welches  von  der 
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Ebenenschaar  und  den  NiYeauflächen  begrenzt  wird  und  daher  die 
Grösse  dzdn  hat,  gegeben  durch 


{t  j/a^  +  ß«  dzdn, 
d.  h.  nach  (25)  und  (26)  durch: 

[idz  — r —  dn  =  adz.dH. 
on 

Der  Induktionsäuss  ist  daher  durch  alle  diese  Flächenelemente  konstant. 
Da  nach  der  angegebenen  Konstruktion  eine  Kraftlinie  auf  je  ein 
Flächenelement  der  Grösse  dzdn  kommt,  so  ist  daher  für  ein  be- 
liebiges grösseres  Fl'ächenstück  d  S  (welches  allerdings  nicht  zu  gross 
sein  darf)  die  durch  die  angegebene  Konstruktion  erhaltene  Kraft- 
linienzahl von  dS  dem  Induktionsäuss  durch  dS  proportional. 
Durch  die  angegebene  Konstruktion  erhalten  wir  also 
auch  die  richtige  Anzahl  der  Kraftlinien,  so  dass  man 
aus  ihrer  Dichte  die  Grösse  der  magnetischen  Kraft  an 
jeder  Stelle  unmittelbar  bestimmen  kann  (vgl.  Kap.  I,  §  18, 
pag.  28;  §  25,  pag.  45). 

13.  Die  Ströme  sollen  in  parallelen,  kreiscylinderformigen, 
langen  Drähten  fliessen.  Es  sei  zunächst  nur  ein  einziger  langer 
Draht  im  Felde  vorhanden,  welcher  die  Gestalt  eines  Bj*eiscylinders 
vom  Radius  R  besitzt.  Die  Magnetisirungskonstante  besitze  im 
ganzen  Felde  denselben  Werth  (i.  Legt  man  die  z-Axe  in  die  Cylinder- 
axe,  so  ist,  wie  im  vorigen  Paragraphen,  u  =  v  =  0.  Ebenso  ver- 
schwinden die  Komponenten  F,  G  des  Vektorpotentials.  Die  Kom- 
ponente H  hat  nach  (18),  pag.  91,  der  Bedingung  zu  genügen: 

AH  =  -4  7r|iw.  (18) 

Wir  wollen  annehmen ,  dass  die  Stromdichte  w  in  koncentrischen 
Schichten  des  Drahtes  denselben  Werth  hat.  Aus  Symmetrie- 
gründen hängt  dann  H  nur  von  der  senkrechten  Entfernung  r  eines 
Punktes  von  der  z-Axe  ab. 

Es  soll  zunächst  die  Differentialgleichung  (18)  so  transformirt 
werden,  dass  als  unabhängige  Variable  nur  r  auftritt.  Es  gelingt 
dies  am  einfachsten,  wenn  wir  auf  die  Funktion  H  den  Gauss- 
schen  Satz  (cf.  pag.  18)  anwenden,  demzufolge  sein  muss 


—  dS  =  -4Ä|iywdt,  (27) 
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wo  das  Integral  der  linken  Seite  über  die  Oberfläche  eines  ge- 
schlossenen Raumes  zu  erstrecken  ist,  während  das  Integral  der 
rechten  Seite  ein  über  den  Raum  zu  erstreckendes  Raumintegral 
bedeutet.  In  der  That  kann  man  ja  den  Gauss'schen  Satz  auf  alle 
Funktionen  anwenden,  welche  durch  eine  Differentialgleichung  Yom 
Typus  der  Gleichung  (18)  definirt  sind,  da  solche  Funktionen  stets 
darstellbar  sind  als  Fern  Wirkungen ,  welche  Ton  gewissen  Massen 
nach  dem  Newton'schen  Gesetz  ausgeübt  werden. 

Wendet  man  nun  den  Satz  (27)  an  auf  einen  um  die  z-Axe 
beschriebenen  Ring,  dessen  innerer  Radius  den  Werth  r  besitzt, 
während  der  äussere  um  dr  grösser  als  r  ist,  so  erhält  man: 

=  —  4  7C|JLW  .  2  Tcrdrdz.  (27') 

Nun  ist  aber  nach  dem  Taylor'schen  Lehrsatze: 


+  ■^^•^1  •**'•' 


folgUch  wird  (27')  zu: 

d    /    dH\ 


dr 


(r-^)  =  -4zpLwr.  (28) 


Dies  ist  die  gesuchte  Umgestaltung  der  Gleichung  (18). 

Für   stromlose    Punkte    (w  =  0)   ist   das    allgemeine   Integral 
von  (28): 

H  =  C,lgr  +  C„  (29) 

wo  Cj  und  Cj  willkürliche  Konstanten  bedeuten.  —  Die  Konstante 
Cj  muss  verschwinden,  wenn  der  Werth  r  =  0  vorkommen  kann, 
da  sonst  H  und  ebenso  die  magnetische  Kraft  unendlich  gross 
werden.  Für  das  Innere  eines  vom  Strom  durchflossenen 
Hohlcylinders  ist  also  H  konstant,  mithin  verschwindet 
die  magnetische  Kraft,  da  die  Stärke  ^  des  magnetischen 
Feldes  nach  (25)  und  (26),  pag.  93,  gegeben  ist  durch: 

^  =  —  .  -^— .  (30) 

(JL       dr 
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Für  das  Aeussere  eines  stromdurchflossenen  Ereiscylinders  bleibt  die 
allgemeine  Form  (29)  bestehen.  Die  Konstante  C^  ergiebt  sich, 
wenn  man  den  Gauss'schen  Satz  (27)  auf  die  Oberfläche  eines  zu 
dem  Draht  koncentrischen  Cylinders  anwendet.  Ist  seine  Lange 
gleich  1,  so  folgt  aus  (27)  und  (29),  falls  i  die  Stromstarke  bedeutet: 

C  r 

— ^  2  Tür  =  — -  4  7C[t  /  wdq  =  —  4  7C(JLi, 

r  ^ 

daher  ist 

Ci  =  -  2  (li 

und 

H  =  -  2  lii  lg  r  +  C,  (31) 

gilt  allgemein  für  jeden  Cylinder,  in  welchem  die 
Stromdichte  eine  beliebige  Funktion  des  Abstandes 
Yon  sein  erAxe  ist.  Der  Cylinder  wirkt  also  auf  äussere 
Punkte  so,  als  ob  sein  ganzer  Strom  in  seiner  Axe 
koncentrirt  wäre. 

Während  die  beiden  ausgesprochenen  Sätze  allgemein  für  den 
Fall  gelten,  dass  w  eine  beliebige  Funktion  Yon  r  ist,  wollen  wir 
nunmehr  den  Fall  betrachten,  dass  w,  falls  es  überhaupt  von  Null 
Terschieden  ist,  nicht  mehr  von  r  abhängt.  Das  allgemeine  Integral 
der  Gleichung  (28)  lautet  dann  für  stromdurchflossene  Punkte: 

H  =  C,lgr  +  C,-7rii.wr«,  (32) 

wie  man  sofort  durch  Integration  aus  (28)  finden  kann. 

Wir  behandeln  nun  den  Fall  eines  gleichförmig  durch- 
strömten Vollcylinders. 

Für  äussere  Punkte  muss  H  die  Gestalt  von  (29)  besitzen. 
Die  Konstante  C^  bestimmt  sich  nach  Formel  (31)  zu: 

Ci  =  - 2  7C[twR2. 

Folglich  ist  für  äussere  Punkte: 

H.  =  -  2  7r|iwR2  lg  r  +  C.  (33) 

Für  innere  Punkte  muss  H  die  Form  von  (32)  besitzen,  jedoch 
muss  dort  C^  verschwinden,  weil  der  Werth  r  =  0  vorkommt.  Es 
ist  also  für  innere  Punkte: 

Hi  =  Cg  —  7r|iwr*. 

An  der  Oberfläche  des  Cylinders  (r  =  R)  muss  nach  pag.  91  H» 


r 
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stetig  in  Hi  übergeben,  ebenso  wie     ,■  *    ia      .   '  .    Ersteres  giebt 
die  Bedingung: 

-  2  jr[j.wR*  lg  R  +  C  =  Cj  -  5t(twRS  (34) 

letzteres  liefert: 

—  2  SfiwR  =  —  2  5r[iwR. 

Dieses  ist  identisch  erfüllt,   dagegen  kann  man  aus  (33')  und  (34) 
C,  eliminiren  und  erhält: 

H  =-2  5t(twRMgR  +  7i;tiw{R*-r«)  +  C.  (35) 


Fig.  22 

Da  H.  und  Eli  jetzt  allen  &□  sie  zu  stellenden  Bedingungen 
genOgen,  so  stellen  (33)  und  (35)  die  Lösung  dar.  Die  noch  Übrig 
bleibende  Konstante  C  bestimmt  sich  aus  den  Bedingungen,  welchen 
H,  in  der  Unendlichkeit  (r  =  co)  zu  genügen  hat.  Sind  dort  keine 
Ströme  vorhanden,  so  muss  H  dort  verschwinden.  Bei  der  bisher 
behandelten  Aufgabe  müssen  aber  Ströme  in  der  Unendlichkeit  vor- 
handen sein,  durch  welche  der  im  Drabt  fliesaende  Strom  als  ein 
geschlossener  auftritt.  Denn  es  giebt  nur  geschlossene  Ströme.  — 
Anf  den  Werth  der  m^^etischen  Kraft  hat  indess  die  Konstante  C 
keinen  Einfiuss,  da  sich  die  magnetische  Kraft  nur  aus  den  Dilfe- 
reutidquotieDten  von  H  berechnet. 

Da  sB'  der  Querschnitt  des  Gylinders  ist,  so  ist  xR'w  =  i, 
Dimde,  nr*ik  dM  A«tben.  7 
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falls  i  die  Stromstärke  bezeichnet.     Man  kann  daher  die  Formeln 
(32)  und  (35)  auch  in  der  Gestalt  schreiben: 

H.  =  -2pLi0gr  +  C), 

r  1  /  r«  \1  ^^^^ 

H>  =  -2R['gR+C-y(l-^)]. 

Aus  Symmetrie  folgt,  dass  die  Kraftlinien  koncentrische  Kreise 
sind.  Konstruirt  man  die  Dichte  der  Kraftlinien  durch  die  im 
vorigen  §  12  gegebene  Regel,  dass  man  für  alle  NiTeauflächen  H  = 
Konst.  die  Konstante  um  denselben  Werth  zunehmen  lässt,  so  er- 
hält man  das  in  der  Fig.  22  gezeichnete  Bild,  aus  welchem  folgt, 
dass  an  der  Oberfläche  des  Cylinders  (dicken  Drahtes)  die  magne- 
tische Kraft  am  grössten  ist,  und  von  dort  aus  sowohl  nach  dem 
Innern,  wie  nach  dem  Aeusseren  zu  allmählig  abnimmt.  Dasselbe 
kann  man  auch  analytisch  aus  den  Formeln  (36)  ableiten.  Denn 
nach  (30)  und  (36)  ist  die  Feldstärke  im  Aussenraume: 

Ä         2i 

©•  =  -—-1 


im  Innenraume: 

Es  möge  nun  ein  gleichmässig  durchströmter  Hohl- 
cylinder  betrachtet  werden.  Sein  äusserer  Radius  sei  R,  sein 
innerer  R'.     Für  den  Aussenraum  gilt  nach  (31): 

H,  =   -  2  |ii  lg  r  +  C  =  --  2  7r(iw  (R^  -  R'^)  lg  r  +  C.     (37) 

Für  den  inneren  Hohlraum   muss   nach   dem  oben  pag.  95    ausge- 
sprochenen Satze  sein 

H.'  =  C,  (38) 

dagegen  muss  für  den  durchströmten  Raum  sein  nach  (32): 

Hi  =  Ci  lg  r  +  C^  -  7C(iwr2.  (39) 

Die  Stetigkeit  von  -^ —  an  der  Innenfläche  des  Cylinders  (r  —  R') 
giebt  die  Bedingung: 

0  =  %-2ä|iwR', 

d.  h. 

C,  =  2  «{iwR'«,  (40) 


l 


Magnetdaches  Feld  eines  Hohlcylinders.  99 

an  der  Anssenfläche  des  Cylinders  (r  =  R)  dagegen : 

-  2  TTJiW  g =  2  TTftW  ^-g-  -  R^  . 

Diese  Gleichung  ist  identisch  erfüllt. 

Femer  ergiebt  die  Stetigkeit  von  H  selber  an  der  Innen-  und 
Anssenflache  des  Cylinders  die  beiden  Bedingungen: 

C  =  2  TTiiwR'«  lg  R'  +  C,  -  Ä|iwR'2, 
-  2  «tLw  (R«  -  R'«)  lg  R  +  C  =  2  TTftwR'^  lg  R  +  C^  -  7t{twR« . 

Die  letzte  Gleichung  ergiebt: 

Cj  =  -  2  :r{iwR«  Ig  R  +  ^|iwR2  +  C ,  (41) 

die  vorletzte: 

H.'  =  C  =  2Ä{tw(R'MgR'-RngR)  +  r|iw(R2-R'2)  +  C.    (42) 

Es  wird  daher  nach  (39),  (40)  und  (41): 

H,  =  2  Ä|iw  (R'2  lg  r  -  R2  lg  R)  +  'ciiw  (R«  -  r^)  +  C,     (43) 

Nach  (30),  pag.  95,  folgt  für  die  magnetische  Feldstärke  im 
Aussenraume: 

2i  _  2  7tw(R^-R'^) 


r  r 

im  durchströmten  Kaume: 

Öi  =  27tw(r —^, 

im  hmenraume: 

Auch  hier  nimmt  ^i  mit  abnehmendem  r  stetig  ab.  Die  Feld- 
stärke ist  am  grössten  an  der  Aussenfläche  des  Cylinders.  An  der 
Innenfläche  hat  sie  den  Werth  Null. 

Wir  wollen  jetzt  noch  betrachten  einen  gleichmässig  durch- 
strömten Hohlcylinder,  in  dessen  Innerem  sich  ein  gleich- 
massig  durchströmter  Vollcylinder  koaxial  befindet.  Dieser 
Fall  hat,  gerade  wie  die  vorigen,  ein  gewisses  praktisches  Interesse 
(das  wir  beim  Kapitel  Induktion  und  Elektrokinematik  kennen 
lernen  werden). 

Der  jetzt  zu  betrachtende  Fall  kann  offenbar  als  eine  Sup"**^ 
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Position  der  beiden  vorhin  betrachteten  Fälle  angesehen  werden. 
Für  den  Aussenraum  ergiebt  sich  nach  der  allgemeinen  Formel  (31) 

H.  =  -2[i(ü  +  i,)lgr  +  C, 

falls  i^  die  Stromstärke  im  Hohlcylinder,  ig  im  eingeschlossenen 
VoUcylinder  bedeutet. 

Ist  ij  =  -7-  ig*,  was  der  Fall  ist,  wenn  der  Vollcylinder  als 
einzige  Rückleitung  für  den  Hohlcylinder  dient,  so  ergiebt  sich 

H.  =  C. 

Die  Konstante  C  ist  in  diesem  Falle  gleich  Null  zu  setzen,  da  in 
der  Unendlichkeit  (für  r  =  00)  keine  Ströme  fliessen,  d.  h.  H^^  dort 
verschwindet.  —  Wir  wollen  jetzt  allein  diesen  Fall  näher  be- 
trachten, dass  ii  +  ig  =  0  ist.     Es  ist  also 

H.=0.  (44) 

Für  den  durchströmten  Innenraum  des  Hohlcylinders  ergiebt 
sich  durch  Addition  von  (43)  und  (33): 

H/^>  =  +  2  ^|iw,  (ß/2  lg  r  -  R,^  lg  R,)  +  tc^lw,  (R,«  -  r*) 

-2  7r|iWgRgMgr,  (45) 

falls  Wj  die  Stromdichte  im  Hohlcylinder,  Wg  im  Vollcylinder,  femer 
Rg  den  Radius  des  letzteren,  R^  und  R^'  den  äusseren  und  inneren 
Radius  des  ersteren  bedeuten.    Wegen  der  Beziehung  i^  +  ig  =  0  ist 

Wi(R,2-R/0  +  W2R»'  =  0-  (46) 

Wegen  dieser  Beziehung  schreibt  sich 

H/»^  =  n^Lw,  (R,2  -  r«)  +  2  r.\Lw,R,^  .  lg  ^.  (450 

Eine  Konstante  ist  in  der  Formel  (45)  nicht  mehr  zu  addiren, 
denn  für  r  =  R^  wird  Hj  zu  Null,  d.  h.  geht  stetig  in  den  Werth  H. 
nach  (44)  über. 

Für  den  stromfreien  Innenraum  zwischen  Hohl-  und  Voll- 
cylinder ergiebt  sich  durch  Addition  von  (42)  und  (33): 

H/  =  +  2  rjtwi  (R/-  lg  R/  -  R,Mg  R,)  +  ittiwi  (R,*  -  R/«) 

-  'ifftAw^RjMgr.  (47) 

Eine  Eonstante  ist  auch  hier  nicht  zu  addiren,  da  für  r  =  Rj' 
die  Formel  (45)  in  die  Formel  (47)  übergeht. 
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Für  den  durchströmten  Innenraum  des  VoUcylinders  ergiebt 
sich  durch  Addition  von  (42)  und  (35): 

Hi^  =  +  2  TTiiw,  (R/^  lg  R/  -  R,«  lg  RJ  +  TTiiw,  (R,^  -  R/^) 

-  2  ^(iw^R.^  lg  R^  +  ;:(i.w,  (R^2  _  ^2).  (48) 

Eine  Konstante  ist  wiederum  nicht  zuzufügen,  da  für  r  =  Rg 
der  Werth  H/'*  stetig  in  H/  übergeht.  Wegen  der  Beziehung  (46) 
wird  die  letzte  Gleichung  zu: 

fii«>  =  -  TTitw.r^  +  2  7C|iw,  (R/2  lg  R/  -  R,^  lg  RJ 

-2^|iw,R,MgR,.  (480 

Die  Feldstärken  werden  in  den  betrachteten  vier  Räumen: 


S.  =  o, 

6/"_2zwi(A_- 

-'). 

R  ä 
§.'  =  -  2  zw,  -^ 

^ 

§r--2zw,r. 

(49) 


Da  die  Feldstärken  an  den  Grenzen  der  Räume,  für  welche 
sie  gleiten,  stetig  ineinander  übergehen,  so  sind  alle  Bedingungen 
des  Problems  erfüllt,  und  die  Formeln  (49)  enthalten  also  seine 
Losung. 

Aus  (49)  ist  abzuleiten: 


-^  =  -2.w,(-^+l), 


d.  h.  ^i^^^  nimmt  mit  wachsendem  r  beständig  ab,  falls  man  w^ 
positiv,  daher  w^  negativ  rechnet;  ebenso  ißa'*  Dagegen  wächst 
^j^*  mit  r.  Man  erhält  daher  das  in  der  umstehenden  Fig.  23  an- 
gedeutete Bild  für  den  Verlauf  der  magnetischen  Feldstärke.  Sie 
ist  am  grössten  an  der  Oberfläche  des  VoUcylinders. 

In  den  bisher  betrachteten  Fällen  sind  die  Oberflächen  der 
stromführenden  Körper  Niveauflächen  des  Vektorpotentials  H.  Daher 
liegen  die  Oberflächen  parallel  den  magnetischen  Kraftlinien.  Nach 
den  Auseinandersetzungen  in  Kap.  I,  §  28,  pag.  51  macht  es  daher 
auch  in  diesen  Fällen,  wo  es  sich  nicht  mehr  um  unendlich  dünn«» 
(lineare)  Ströme  handelt,   keinen   Unterschied   für  die  Grös^ 
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magnetischen   Kraft,   ob   die  Magnetisiningskonstante  überall 
selben  Werth   besitzt,   oder  ob  sie  in  den   durchströmten  E€ 
abweicht  von   der  Magnetisinmgskonstante    der    Umgebung, 
entwickelten   Formeln  für  Q    bleiben   daher  ganz   dieselben. 
Formeln   für   das  Vektorpotential  H  erleiden   dagegen  eine    ] 
Veränderung,  und  wir  wollen  dieselbe   etwas  näher  betrachte 
für  spätere  Zwecke  nicht  nur  die  Kenntniss  der  magnetischen  '. 
sondern  auch  die  des  Vektorpotentials  von  Nutzen  sein  wird, 
selbe  ist  am  einfachsten  zu  ermitteln,  wenn  man  nach  der  in 
homogenen  Medium  gültigen  Formel  (30) ,  pag.  95 ,   H  durch 
gration   nach  r  aus  Q  gewinnt,   und  die  Integrationskonstant 
bestimmt,  dass  die  Werthe  von  H  in  den  verschiedenen  anein 
grenzenden  Medien  an  den  Grenzflächen  derselben  stetig  ineic 
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übergehen.  Dies  ist  offenbar  nothwendig,  da  sonst  die  magne 
Kraft  in  einer  Grenzfläche  unendlich  gross  würde,  da  sie  nac 
Definitionsgleichungen  (16)  des  Vektorpotentials,  pag.  90,  ab 
von  den  ersten  Diff'erentialquotienten  des  letzteren.  —  Da  die  ra 
tische  Kraft  $  stetig  sich  beim  Durchgang  durch  die  Grenz 
verhält,  weil  sie  tangential  zu  derselben  liegt,  so  muss  also  nac' 


auch  — 
1^ 


stetig  sein,  d.  h.   —^-^   selber  unstetig. 


()n  ^  '  On 

So  ergiebt  sich  auf  dem  auseinandergesetzten  Wege  für 
gleichmässig  durchströmten  Hohlcylinder,  dessen  Magnetisii 
konstante  ji/*^  ist,  und  in  dessen  Innerem  sich  ein  gleichmässig  ( 
strömter  Vollcylinder  befindet,  dessen  Magnetisirungskonstante  [j 
für  den  vorhin  betrachteten  Fall ,  dass  i^  -f  ig  =  0  ist,  durch 
gration  aus  den  Formeln  (49): 


r' 
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H.  =  0, 

Hi"'  =  -  Jr{i/"wir*  +  2  zh4"'WiRi«  lg  r  +  C^, 
H.'  =  -2  5tH^'w,R,»lgr  +  C„ 

It«'  bedeutet  die  Magnetisirungskonstante  des  zwischen  Hohl- 
cylinder und  Vollcylinder  befindlichen  stromfreien  Raumes. 

Aus  den  Stetigkeitsbedingungen  des  H  erhält  man  folgende 
Werthe  f&r  die  Konstanten  C: 

C,  =  jr(ji,'"w,RiMl-2  1gR,), 

C,  =  7:|it/"wi  (Ri^  -  ß/*)  +  2  zti|"wiR,*  lg  ^ 

+  2jtti.'w,R,MgR/, 

C,  =  r|ii<')wi  (Ri*  -  R/*)  +  z^^w.E,'  +  2  ;rit,">w,Rj*  lg  -^ 

-2:t|t/w,R,»lg-|v. 

Setzt  man  diese  Werthe  in  (50)  ein,  so  entsteht: 

H.  =  0, 

R, 


H/"  =  zjii<'>w,  (R.,ä  -  r-)  -  2  ff(jii'»>WiRi«  lg 

X 

H.'  =  rm"'wi  (R,ä  -  R/^)  +  2  7:|t/»w,Ri«  lg  ^ 

+  2  7r(t/w,R,Mg-L,  ^^^) 

r 

Er  =  Jt^">wi  (R,^  -  R/«)  +  5r{ti®w,  (R,«  -  r«) 

+  2  «(./"wj  R,^  lg  ^  +  2  'Tii.'w.R,«  Ig^  . 

J  2 

Etwas  anders  liegen  die  Verhältnisse,  wenn  zwei  parallele  Strom- 
cjKnder  sich  gegenseitig  nahe  kommen.  Die  betreffenden  Formeln 
kann  man  leicht  aus  Formel  (36),  pag.  98,  ableiten,  wenn  man 
wenigstens  annimmt,  dass  p.  überall  denselben  Werth  besitze.  Es 
ist  nach  (36)  für  den  Äussenraum  beider  Cy linder: 

H.  =  -  2  |i.  Ol  lg  r,  +  i,  lg  r,)  +  C,  (52) 

fiüls  tj  die  Entfernung  desjenigen  Punktes  P,  fttr  den  H.  Ii 
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werden  soll,  von  der  Axe  des  vom  Strom  i^  durchflossenen  Cylinders 
bedeutet  und  analog  r^  die  Entfernung  des  P  von  der  Axe  des  vom 
Strom  ig  durchflossenen  Cylinders. 

Für  den  Innenraum  des  ersten  Cylinders  gilt: 


H/^>  =  -  2  [t 


i,(lgR,  +  C)-i(l--^)  +  i,lgr,|, 


(53) 


für  den  Innenraum  des  zweiten  Cylinders: 


Hi">  =  -  2  |i 


i,(lgR,  +  C)-i(l-^)  +  iJgr,}.     (54) 


Sind  die  Stromstärken  i^  und  i^  numerisch  gleich  und  einander 
entgegengesetzt,  ein  Fall,  den  man  sich  dadurch  realisiren  kann, 
dass  man  einen  langen,  dicken  stromdurchflossenen  Draht  so  umbiegt, 
dass  seine  Hälften  parallel  und  in  relativer  Nähe  verlaufen,  so 
muss  Ha  für  r^  =  rg  =  oo  verschwinden,  da  dort  kein  Strom  fliesst. 
In  diesem  Falle  muss  also  die  Konstante  C  aus  den  Formeln  (52), 
(53),  (54)  verschwinden. 

Für  Ri  =  Rg  und  i^  +  i^  =  0  würde  sich  der  in  Fig.  24  dar- 
gestellte Kraftlinienverlauf  ergeben.  Man  erkennt,  dass  die  Kraft- 
linien nicht  mehr  der  Drahtoberfläche  parallel  sind.  Daher  muss 
sich  der  Kraftlinienverlauf  und  die  Feldstärke  ändern,  falls  die 
Magnetisirungskonstanten  der  Drähte  und  der  Umgebung  merklich 
verschieden  sind,  z.  B.  wenn  Eisendrähte  in  Luft  lagern,  oder  wenn 
Kupferdrähte  isolirt  in  Eisen  eingebettet  sind.  Es  gelten  dann  die 
Formeln  (52)  bis  (54)  nicht  mehr.  Die  anzubringenden  Aenderungen 
werden  unmerklich,  wenn  die  Drähte  sehr  dünn  im  V^ergleich  zu 
ihrer  relativen  Entfernung  sind,  denn  dann  ist  der  Kraftlinien- 
verlauf in  der  Nähe  eines  Drahtes  so,  als  ob  der  andere  nicht  vor- 
handen wäre.  Es  gelten  also  dann  wieder  die  aus  den  Formeln  (52) 
bis  (54)  ableitbaren  Werthe  für  die  Feldstärke  §,  selbst  wenn  die 
Magnetisirungskonstante  der  Drähte  merklich  abweicht  von  der 
ihrer  Umgebung.  Wie  in  diesem  Falle  die  Werthe  des  Vektor- 
potentials gefunden  werden  können,  d.  h.  welche  Modifikation  die 
Formeln  (52)  bis  (54)  selber  erfahren,  ist  nach  dem  oben  an  einem 
Beispiele  erläuterten  Verfahren  leicht  ersichtlich. 

14.  Der  allgemeinere  Fall.  Fortsetzung  von  §  12.  Sind 
im  Felde  die  elektrischen  Strömungen  nicht  alle  einer  Richtung 
parallel,   sondern  muss  man  mit  drei  Stromkomponenten  u,  v,  w 


Magnetische  Kraftlinien  im  allgemeinen  Falle. 


105 


rechneQ,  so  kann  man  sieb  vorstellen,  dass  über  die  magnetische 
Kraft,  welche  allein  von  w  herrührt,  sich  noch  die  magnetische 
Kraft,  die  von  n  allein,  und  diejenige,  die  von  v  allein  herrührt, 
saperponirt.  Han  erhält  also  in  irgend  einem  Funkte  P  Richtung 
nnd  Grösse  der  magnetischen  Kraft  durch  geometrische  Addition 
deijeoigen  drei  Strecken,  welche  die  Richtung  und  Grösse  der 
magnetischen  Kraft  in  den  betrachteten  Specialfällen  darstellen,  in 
denen  nur  je  eine  der  drei  Stromkomponenten  vorhanden  ist. 

Im  Allgemeinen  ist  also  die  magnetische  Kraft  in  der  Ober- 
Säche  des  stromfQhrenden  Körpers  nicht  derselben  parallel.  Trennt 
msD   dagegen    die  magnetische  Kraft   nach  dem  Schema  der  Qlei- 


Fig.  24. 


chungen  (20)  auf  pag.  91  in  zwei  Theüe,  von  denen  der  eine  ein 
Potential  besitzt,  dagegen  der  andere  nicht,  so  muss  der  von  letz- 
terem herrührende  Theil  der  magnetischen  Kraft  in  der  Oberfläche 
des  ström  fahrenden  Systems  derselben  parallel  sein.  Denn  diese 
Oberteche  gehört  dann  der  dreifachen  Schaar  der  Niveauflächen 
'^  =  Konst.,  G'  =  Konst.,  H'  =  Konst.  gemeinsam  an,  da  ausserhalb 
it»  stromführenden  Systems  die  magnetische  Kraft  ein  Potential 
besitat,  d.  h.  F'  =  G'  =  H'  =  0  zu  setzen  ist.  In  der  Oberfläche 
des  durchströmten  Körpers  D  haben  also  die  drei  Funktionen  F',  G',  H' 
den  konstanten  Werth  Null;  es  liegt  daher  an  der  Oberfläche  von  D 
jede  der  drei  Komponenten,  aus  denen  sich  der  Theil  der  magneti- 
sehen  Kraft  zusammensetzt,  welche  kein  Potential  besitzt,  in  der 
Ober^che  von  D  und  folglich  auch  ihre  Resultante.    Sind  z.  B.  die 
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stromführenden  Körper  mehrere  Kreise jlinder,  so  wird  der  poten- 
tiallose Antheil  der  magnetischen  Kraftlinien  in  jedem  derselben 
durch  Kreise  dargestellt,  welche  koncentrisch  zu  dem  betreffenden 
Cylinder  liegen,  einerlei,  welche  Lage  die  anderen  Cjlinder  zu  ihm 
einnehmen. 

15.  Das  Biot-Savart'sche  Gesetz.  Grenzen  wir  in  den  For- 
meln (19)  der  pag.  91,  welche  die  Komponenten  des  Vektorpoten- 
tiales  ausdrücken,  ein  Volumenelement  dt  dadurch  ab,  dass  wir 
den  stromführenden  Körper  in  Stücke  von  dünnen  Stromröhren  zer- 
legt denken,  deren  Länge  ds  und  deren  Querschnitt  dq  sei,  so  wird 

dt  =  ds . dq. 

Ferner  ist  u  =  j  .  cos  (sx)  etc.  und  da  jdq  =  i  ist,  so  werden 
die  Formeln  (19) 


F  =  (1  / cos  (s x),       G  =  (1  1 cos  (sy) , 


(55) 
H  =  |JL  I    '  ^'    cos  (s z) . 


-/^ 


Man  kann  nun  denken,  dass  jedes  einzelne  Stückchen  der  Strom- 
röhren der  Länge  ds  scheinbar  eine  Fern  Wirkung  ausübt,  deren 
Grösse  sich  dadurch  ergiebt,  dass  man  in  (55)  die  Integralzeichen 
fortlässt  und  die  so  erhaltenen  Werthe  von  F,  G,  H  in  die  For- 
meln (16)  der  pag.  90  einsetzt.  Man  erhält  dadurch,  unter  Rück- 
sicht auf  die  Beziehungen: 

dr 

=  cos  (rx)    etc.   (vgl.  oben  pag.  17), 


9x 
wobei  r  positiv  gerechnet  ist  von  ds  nach  dem  Magnetpol  hin,  aus  (16) : 

a  =  — g-  [cos  (sy)  cos  (rz)  —  cos  (sz)  cos  (ry)] , 
Mi^[co.M»sM-co.(s„e.=  M],  ,56) 

T  =  — 2"  [cos  (sx)  cos  (ry)  —  cos  (sy)  cos  (rx). 
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Aus  diesen  Gleichungen  folgt: 

a  cos  (sx)  +  ß  cos  (sy)  +  7  cos  (sz)  =  0, 
a  cos  (rx)  +  ß  cos  (ry)  +  7  cos  (rz)  =  0, 

d.  h.  die  magnetische  Kraft,  welche  das  Stück  d  s  auf  einen  Magnet- 
pol P  der  Stärke  1  ausübt,  liegt  senkrecht  zu  ds  und  r,  d.  h.  steht 
senkrecht  auf  der  durch  r  und  ds  gelegten  Ebene. 

Ersetzen  wir  zur  Abkürzung  die  Richtungskosinus  von  ds 
durch  die  Buchstaben  pj,  p,,  P3,  die  von  r  durch  q^,  qg,  q^,  so 
folgt  für  die  Feldstärke 

l/a'+ß'+T'=^  l^(P2q3-Paq2)'+(P3qi— Piq3)'+(Piq2-P2qi)'. 

Nun  besteht  aber  die  Identität: 
(P^qa  -  Psqs)^  +  ..  +  ..  =  (pi^  +  P2«  +  Pa^)  (qj2  ^  q^2  ^  ^^2) 

-(Piqi  +  P2q2  +  P3qa)'- 

Bei  der  Bedeutung  der  p  und  q  sind  die  beiden  Faktoren  des 
ersten  Gliedes  der  rechten  Seite  1,  das  zweite  Glied  ist  das  Quadrat 
des  Kosinus  des  Winkels  (rds),  den  r  mit  ds  einschliesst.  Folglich 
ist  die  ganze  rechte  Seite  gleich  sin^  (rds);  es  wird  daher  die 
Feldstärke 

§  =  t/a^^  +  ß'^  +  T^  =  -^  sin  (rds).  (57) 

Man  kann  also  die  scheinbare  Fernwirkung  des  Stromes  zurück- 
führen auf  die  Femwirkung  der  Stromelemente  ds,  welche  eine 
Kraft  ausüben,  deren  Werth  sich  aus  der  Formel  (57)  berechnet, 
und  die  senkrecht  zu  der  Ebene  steht,  welche  man  durch  r  und  d  s 
legen  kann.  Dieses  ist  das  Biot-Savart*sche  Elementar- 
gesetz der  elektromagnetischen  Wirkung.  Nach  dem  in 
diesem  Buche  eingenommenen  Standpunkte  ist  das  Gesetz  weiter 
nichts,  als  ein  Integral  der  Nahewirkungsgesetze  (12)  der  pag.  80. 
Diese  charakterisiren  die  Eigenschaften  des  elektromagnetischen 
Feldes  vollständiger,  als  die  Formel  (57),  weil  aus  letzterer  nicht 
hervorgeht,  dass  es  nur  geschlossene  Ströme  giebt.  Zur  numeri- 
schen Berechnung  in  speciellen  Fällen  kann  aber  die  Formel  (57) 
gute  Dienste  leisten,  z.  B.  für  die  Theorie  der  Tangentenbussole. 
Man  vergleiche  für  diese  Theorie  die  Lehrbücher,  z.  B.  Maxwell, 
Elektricität  und  Magnetismus,   2.  Bd.;  F.  Neumann,  Vor) 
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elektrische  Ströme,  herausg.  von  K.  von  der  Mühll,   Leipzig  1884, 
pag.  195. 

Das  Biot-Savart'sche  Gesetz  ist  nur  gültig,  wenn  die 
Magnetisirungskonstante  der  Umgebung  des  Stromes  nicht  wesent- 
lich abweicht  von  der  des  durchströmten  Körpers,  oder  wenn  der- 
selbe sehr  dünn  im  Vergleich  zu  seiner  Länge  ist,  d.  h.  falls  er 
als  ein  linearer  Strom  aufzufassen  ist. 

16.  Wirkung  eines  beliebigen  Magnetfeldes  auf  ein  Strom- 
element.  Im  vorigen  Paragraphen  ist  die  Wirkung  berechnet, 
welche  ein  Stromelement  auf  einen  Magnetpol  der  Starke  1  ausübt. 
Nach  dem  Princip  von  der  Gleichheit  der  Aktion  imd  Reaktion 
muss  der  Magnetpol  der  Stärke  1  gleiche,  jedoch  dem  Vorzeichen 
nach  entgegengesetzte  Kräfte  auf  das  Stromelement  ausüben. 

Sind  mehrere  Pole  der  Stärken  m^,  m^  etc.  vorhanden,  so 
würde  daher  die  x-Komponente  der  Kraft,  welche  das  Stromelement 
erfährt,  nach  (56)  gegeben  sein  durch: 


a 


•j     r       /    \v  m  cos  (ry)               .     .  ^    m  cos  (rz)  "1      .j,q. 
=  ids    cos  (sz)  2 Y~^ cos  (sy)  ^ r —    I '    (^^) 


und  analog  würde  sich  die  y-  und  z-Komponente  93  und  6  be- 
stimmen. Nun  ist  aber,  falls  die  Magnetisirungskonstante  des 
Raumes  gleich  [i  ist,  bei  der  im  vorigen  Paragraphen  getroflFenen 
Verfügung    über    die    positive    Richtung    von   r    (nämlich    von    ds 

nach  m) : 

y   m  cos  (rx) 


J.2  =-!i.a 


V    "^^o«(^y)    ^-p,ß, 


r^ 


r,    m  cos  (r  z) 

^ ,2  =-^T, 


falls   a,   ß,   Y    die   Komponenten    der   Feldstärke   ^    des    von    den 
Polen  mj,  m^^  etc.  erzeugten  Magnetfeldes  bezeichnen. 
Es  ist  daher  nach  (58): 

21  =  [lids  [y  cos  (sy)  —  ß  cos  (sz)], 

SB  =  [lids  [a  cos  (sz)  —  y  cos  (sx)],  (59) 

6  =  [lids  [ß  cos  (sx)  —  a  cos  (sy)]. 
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■Heee   Formeln  gelten   allgeoieiu   in  jedem  Magnetfelcl,    denn 
.  I,  ^  -^4,  pag.  ti6  kann  man  jedes  Magnetfeld  innerhalb 
'bietes  von  gewissen  Grenzen  entstanden  ansehen  durch  Pole, 
f'Srelclie  Süchenförmig  oder  raumförmig  ausgebreitet  sind. 
Es  finden  nach  (59)  die  Beziehungen  statt: 

aa  +  fflß  +  e-f  =  0, 
31  C03  (sx)  +  93  cos  (bj)  -j-  6  cos  (sz)  =  0. 

Die  Wirkung  des  Magnetfeldes  auf  ds  liegt  also  sänhreclit 
le  und  zu  den  magnetischen  Kraftlinien.  Wenn  ds  senkrecht 
[en  magnetischen  Kraftlinien 
bilden  die  Bewegungs- 
tendenz.  die  magnetischen  Kraft- 
liaieQ  und  die  elektrischen  Strom- 
linien ein  rechtwinkliges  Axen- 
kreiiz.  deren  positive  Richtungen, 
wi«  AUS  (59)  hervorgeht,  durch 
Daunen,  Zeigefinger  und  Mittel- 
finger der  linken  Hand  gewiesen 
«erden,  full^  man  aus  diesen 
FiDgern  ein  rechtwinkliges  Axen- 
kreiu   bildet  (Fleming's  Regel).  Fig.  2^. 

Legt  man  nämlich  die  x-Äxe 
in  die  Stromriclitung,  die  y-Äse  in  die  der  magnetischen  Kraft,  f 
wffd  nach  (ü9)  a  =  8  =  0, 

e  =  |j.pids  =  [i^ids. 


(60) 

getroffenen 
ergiebt  dies 


C  ist  also  positiv.  Bei  der  von  uns  pag. 
Wahl  der  positiven  Eichtungen  der  Koordinateni 
die  Fleming'ache  Regel. 

Wird  ds  nach  der  z-Richtung  um  dz  verschoben,   so   leisten 
dis  magnetischen  Kräfte  die  Arbeit 

edz  =  (]i§dsdzi^i.lN,  (öl) 

*D  dN  die  Anzahl  der  magnetischen  Kraftlinien  ist,  welche  von  ds 
»ibfend  seiner  Bewegung  geschnitten  werden.  Dieser  Satz  ist  so- 
lürt  auszudehnen  auf  eine  beliebige  Bewegungarichtung  von  d  s  und 
^B  beliebige  Länge  von  ds,  so  das»  allgemein  folgt: 

BaiVerschiebung  eines  linearen  Stromes  der  Stärke  i 
magnetischen  Felde  wird  eine  Arbeit  geleistet  (oder 
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gewonnen),  welche  gleich  i,  multiplicirt  in  die  bei  der 
Bewegung  des  Stromes  geschnittene  Anzahl  magneti- 
scher Kraftlinien,  ist.  Diesen  Satz  werden  wir  im  folgenden 
Kapitel  noch  direkter  auf  eine  andere  Weise  ableiten. 

17.  Die  magnetische  Feldstärke  im  Inneren  eines  Solenoids. 

Wir  wollen  uns  vorstellen,  dass  ein  elektrischer  Stxom  der  Stärke  i' 
innerhalb  einer  dünnwandigen  Röhre  von  konstantem  Querschnitt  q 
fliesst.  Die  Dimensionen  von  q  seien  sehr  klein  im  Vergleich  zu 
der  Länge  1  der  Röhre.  Die  Stromlinien  sollen  senkrecht  zu  der 
Röhrenaxe  verlaufen.  Man  kann  diesen  Fall  mit  grosser  Annäherung 
dadurch  realisiren,  dass  man  isolirten  Draht  zu  einem  Solenoide 
aufwickelt  und  durch  ihn  den  Strom  leitet.  Hat  das  Solenoid 
n  Windungen,  welche  gleichmässig  auf  der  Länge  1  (in  einer  oder  in 
mehreren  Lagen)  vertheilt  sind,  und  ist  die  Stromstärke  in  ihm 
gleich  i,  so  muss  diese  dasselbe  magnetische  Feld  erzeugen,  als  ob 
die  Solenoidwindungen  nicht  voneinander  isolirt  wären,  und  es  flösse 
in  der  so   gebildeten  Metallröhre  ein  cirkulärer  Strom  der  Stärke 

i'  =  ni.  (62) 

Wenn  das  Solenoid  die  Wandung  eines  geraden,  unendlich 
langen  Cylinders  bildete,  so  muss  aus  Symmetriegründen  die  magne- 
tische Kraft  in  seinem  Inneren  parallel  zu  seiner  Axe  liegen.  Das- 
selbe wird  der  Fall  sein,  falls  sich  seine  Axe  krümmt,  so  lange  nur 
die  Krümmungen  so  gering  im  Verhältniss  zu  den  Querschnitts- 
dimensionen bleiben,  dass  ein  endliches  Stück  der  Länge  1'  der 
Röhre  annähernd  immer  noch  als  ein  gerader  Cylinder  angesehen 
werden  kann,  welcher  sehr  lang  im  Verhältniss  zu  seinen  Quer- 
schnittsdimensionen ist. 

Im  Inneren  eines  nicht  zu  stark  gekrümmten  Solenoids  von 
konstantem  Querschnitt,  dessen  Länge  1  sehr  gross  im  Vergleich 
zu  seinen  Querdimensionen  ist,  liegen  daher  die  magnetischen  Kraft- 
linien alle  annähernd  parallel  zur  Solenoidaxe.  Die  Kraftlinien 
schliessen  sich,  indem  sie  aus  den  Solenoidenden  austreten  und 
durch  den  Aussenraum  laufen.  Dort  müssen  sie  viel  weniger  dicht 
verlaufen,  als  im  Innenraum  des  Solenoids,  da  dessen  Querschnitt  q 
sehr  klein  ist.  Der  magnetische  Widerstand  (vgl.  oben  pag.  72)  der 
Kraftröhren  des  Aussenraumes  ist  daher  sehr  viel  kleiner,  als  der 
des  Innenraumes,  da  der  Querschnitt  der  Kraftröhren  im  ersteren 
viel  grösser  ist,  als  im  letzteren.    Vernachlässigt  man  den  magne- 
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tiscfae  Widerstand  nach  Formel  (33)  auf  pag.  72 
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^.  (65) 

Dieselbe  ist  innerhalb  des  Querschnittes  q  konstant, 
da  dieselbe  Formel  für  §  sich  aus  der  BetrachttiDg  jeder,  im  Sole- 
noid  liegenden  Kraftröhre  vom  Querschnitt  dq  ergiebt.  Ebenfalls 
ist  auch  .^  längs  der  Axe  des  Solenoids  konstant,  wie 
schon  daraus  folgt,  dass  die  Kraftröhren  im  Solenoid  konatanten 
Querschnitt  besitzen. 

Die  abgeleitete  Formel  (fi5)  iilr  §  gilt  noch  strenger,  wenn 
die  Enden  des  Solenoids  zusammenfallen,  dasselbe  sich  also  ring- 
iormig  Bchliesst.  Dann  treten  die  Kraftlinien  gar  nicht  aus  dem 
Innenraum  heraus,  die  Formel  (63)  gilt  streng,  und  daher  auch  ('35). 
Im  Aossenraum  ist  die  magnetische  Kraft  gleich  Null,  weil  fiir 
jede,  im  Äussenraum  verlaufende,  geschlossene  Kurve  die  magneto- 
motorische  Kraft  verschwindet. 

Zwei  ringförmig  geschlossene  Solenoide  wirken  daher  nicht 
pooderomotoriach  aufeinander,  da  jedes  sich  ausserhalb  des  Magiiet- 
felden  des  anderen  befindet.  Dieser  Satz  gut  jedoch  nur,  wenn  die 
Stromstärke  in  den  Solenoiden  konstant,  d.  h.  von  der  Zeit  unab- 
hiogig  ist.  Bei  schnell  wechselnden  Stromstärken  müssen  poudero- 
motorische  Wirkungen  eintreten,  wie  weiter  unten  im  §  6  des 
\1II.  Kapitels  des  Näheren  ausgefuhrt  wird.  Es  ist  dieses  eine 
i'o^ernug  der  Maxwell'schen  Theorie,  während  die  älteren  Theo- 
tiw,  welche  die  Amp ere'schen  L-lektrodjnamiscben  Gesetze  (vgl. 
*«ier  unten  im  Kapitel:  Elektrodynamik)  unverändert  auch  auf 
Wechselströme  übertrugen,  folgerten,  dass  zwei  ringförmig  geschlos- 
«Bb  Sftlenoide  nie  aufeinander  einwirken  könnten. 

Zwei  geöffnete  Solenoide  müssen  aufeinander  wie  zwei  Magnet- 
wirken,    welche   Pole   an   ihren   Enden   besitzen.     Daatij 
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magnetischen  Kraftlinien  treten  wesentlich  nur  aus  den  Enden  der 
Solenoide  aus,  wenn  sie  hinreichend  lang  und  dünn  sind.  Da  in 
diesem  Falle  der  magnetische  Widerstand  für  die  durch  den  elek- 
trischen Strom  des  einen  Solenoids  hervorgerufenen  Eraftröhren 
wesentlich  nur  im  Inneren  dieses  Solenoids  liegt  und  nahezu  unab- 
hängig von  der  Lage  des  anderen  Solenoids  ist,  wenn  auch  der 
elektrische  Strom  des  letzteren  den  Eraftlinienverlauf  des  ersteren 
etwas  modificirt,  so  ist  auch  die  in  jedem  Solenoid  erzeugte  Kraft- 
linienzahl unabhängig  von  der  gegenseitigen  Lage  der  Solenoide. 
Dieselben  wirken  daher  aufeinander  wie  zwei  permanente  Magnet- 
stäbe, deren  Polstärken  nach  (64)  gegeben  sind  durch 

N  niq 

So  ergiebt  sich  für  ein  Solenoid  von  q  =  1  cm*  Querschnitt,  welches 
10  Windungen  pro  Centimeter  Länge  enthält,  und  in  welchem  ein 
Strom  i  von  der  Stärke  1  Amp.  fliesst  (i=  V^o),  die  Polstärke  m  =  1 
in  absolutem  cgs-System. 

Die  bisherigen  Betrachtungen  bezogen  sich  auf  den  Fall,  dass 
die  Solenoide  in  einem  Medium  der  Magnetisirungskonstante  [Ji  =  1 
lagern,  d.  h.  im  freien  Aether  (oder  auch  in  Luft). 

In  jedem  Falle  muss  die  Eraftlinienzahl  N  eines  Magnetfeldes, 
welches  durch  konstante  Ströme  hervorgebracht  wird,  wachsen,  falls 
an  irgend  einer  Stelle  Eisen  in  das  Feld  gebracht  wird.  Denn  da- 
durch wird  der  magnetische  Widerstand  des  ganzen  Feldes  in  jedem 
Falle  verringert,  während  die  magnetomotorische  Kraft  A  des  Feldes 
ungeändert  bleibt,  da  sie  sich  allein  aus  den  Stromstärken  bestimmt. 
Es  muss  daher  N  nach  dem  Gesetze  des  magnetischen  Kreislaufes 
wachsen.  Die  äquivalente  Polstärke  eines  nicht  sehr  dünnen  und 
langen  Solenoids  muss  also  auch  zunehmen,  wenn  Eisen  in  den 
Aussenraum  desselben  gebracht  wird.  Die  Verringerung  des 
magnetischen  Widerstandes  und  daher  die  Vermehrung  des  N  ist 
aber  um  so  bedeutender,  je  grösser  ursprünglich  der  Widerstand 
des  Feldes  an  derjenigen  Stelle  war,  an  welche  man  das  Eisenstück 
bringt,  d.  h.  je  kleiner  dort  der  Querschnitt  der  Kraftröhren  war, 
mit  anderen  Worten,  je  dichter  dort  die  Kraftlinien  lagen.  Daher 
ist  die  Vermehrung  von  N,  d.  h.  z.  B.  der  äquivalenten  Polstärke 
eines  Solenoids,  nur  bedeutend,  falls  Eisen  in  sein  Inneres  ge- 
bracht wird. 

Ist  das  Innere  eines  Solenoids  mit  Eisen  der  Magnetisirungs- 
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konstante  (t  angefüllt,  so  ist  der  magnetische  Widerstand  W  der 
Formel  (63)  durch  (i  zu  dividiren,  falls  das  Solenoid  so  lang  und 
dOnn  ist,  dass  immer  noch  der  magnetische  Widerstand  des  Innen- 
ramns,  selbst  wenn  er  einen  Eisenkern  enthält,  sehr  gross  ist  gegen 
den  des  Aussenraumes. 

Die  Polstarke  m  nach  Formel  (66)  des  Solenoids  wird  daher 
durch  den  Eisenkern  (t-mal  grösser.  Hierauf  beruht  die  starke 
Wirkung  der  sogenannten  Elektromagnete,  indem  durch  den  Eisen- 
kern die  Feldstärke  im  Aussenraum  [i-mal  grösser  wird.  Im  Innen- 
raum dagegen  bleibt  sie  dieselbe. 

Die  Eraftlinienzahl  im  Inneren  des  Solenoids  ist  jetzt  nach  (64): 

N  =  ^lMil..  (67) 

Diese  Formel  gilt  wiederum  streng,  wenn  das  Solenoid  ring- 
förmig geschlossen  ist. 

Wenn  der  Eisenkern  nicht  den  ganzen  Querschnitt  q  des 
Solenoidinneren  ausfüllt,  sondern  wenn  er  den  kleineren  Querschnitt  q^ 
besitzt,  so  ist  der  magnetische  Widerstand  desselben 

W'  =  -' 


[xq'  ' 
daher  die  Eraftlinienzahl  im  Eisenkern: 

W'  ""  1 

Der  magnetische  Widerstand  des  Luftraumes  im  Solenoid  ist 

1 


^\'  = 


q  -  q" 


daher  seine  Eraftlinienzahl: 


_  _^  _   4  7:ni  (q  -  gQ 

"•  W«  ^  1 

Die   gesammte   Anzahl   der   Kraftlinien,    welche   im   Solenoid 
vorhanden  sind,  ist  also 

N  =  N'  +  N"  =  ^^  [q  +  (tt  -  1)  q'].  (68) 
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18.  Die  magnetometrische  Methode  zur  experimentellen 
Bestimmmig  der  Magnetisirnngskonstanten.  Die  Eigenschaft 
eines  stromdurchflossenen  Solenoids ,  ein  nahezu  gleichförmiges 
Magnetfeld  in  seinem  Innenraum  zu  besitzen,  kann  man  dazu  be- 
nutzen, um  auf  einem  einfachen  Wege  die  Magnetisirungskonstante  *j. 
zu  ermitteln.  Wenn  man  nämlich  in  ein  Solenoid,  welches  hin- 
reichend lang  ist,  um  auf  eine  grosse  Länge  eine  konstante  Feld- 
stärke ^  im  Inneren  zu  besitzen,  einen  Eisenstab  steckt,  welcher 
sehr  lang  im  Vergleich  zu  seinen  Querdimensionen,  jedoch  kürzer 
als  das  Solenoid  ist,  so  dass  der  Eisenstab  nur  in  Orte  konstanter 
Feldstärke  gebracht  wird,  so  hat  die  Feldstärke  auch  im  Eisenstab 
den  Werth  (65),  da  die  entmagnetisirenden  Wirkungen  (vgl.  oben 
pag.  44)  der  Enden  des  Eisenstabes  zu  vernachlässigen  sind,  wenn  er 
genügend  dünn  und  lang  ist.  Ist  daher  sein  Querschnitt  q',  so  ist 
die  Kraftlinienzahl  im  Eisenstab: 

Ohne  Eisenstab  ist  die  Kraftlinienzahl  des  vom  Eisenstab  ein- 
genommenen Volumens  t: 

Daher  tritt  durch  den  Eisenstab  eine  Vermehrung  der  Kraft- 
linienzahl jenes  Raumes  t  ein,  welche  ist: 

N'-N^  =  ^((i- l)q'. 

Die  Einsteckung   des  Eisenstabes   muss  also  denselben  Effekt 
haben,  als  ob  seine  Enden  die  Polstärken 

N'-N^        .       ,      [1.-1  ,.,., 

i  m  = =  ^  .  q'  .  -i—j (69) 

besässen^).  Diesen  Effekt  kann  man  durch  die  Einstellung  einer 
seitlich  aufgestellten,  drehbar  aufgehängten  kleinen  Magnetnadel  mit 
Fernrohr,  Spiegel  undSkala  genau  beobachten.  Man  nennt  dieses  Hülfs- 
instrument  ein  Magnetometer.  Da  man  nach  Formel  (65)  ^ 
kennt,  falls  die  Stromstärke  bekannt  ist,  und  da  m  aus  der  Magneto- 
meter-Ablenkung   leicht    zu    berechnen    ist,    so    ergiebt  sich  nach 

Formel  (69)  der  Koefficient  ^-^-  ,    (1.   h.    auch    (i    selber.    — -    Es 

4  7C 


*)   Diese  Formel   ergiebt  sich   auch  sofort    nach   den  üeberlegungen, 
welche  in  Kap.  I,  §  23,  pag.  42  angestellt  sind. 
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empfiehlt  sich,  um  die  Wirkungeii  des  Eisenstabes  allein  zu  erhalten, 
die  Wirkimgpn  des  Solenoids  «uf  das  Magnetometer  durch  ein 
tweites,  p-ossend  aufgestelltes  Solenoid,  welches  von  gleichem  Strome  j, 
wie  das  erste,  durchtloasen  wird,  zu  kompensiren.  Wegen  weiterer 
Details  vgl.  muri  Ewing,  Magnetic  induction  in  iron  aiid  other 
metalft,  1892,  London,  ,The  Electrician  Publishing  Company". 
Dftatsch  Übersetat  von  H o  1  b  o  r n  und  L 1  n  d  e c  k ;  Berlin  und 
SlOnchen.  1892. 

19.  Aiiipfere's  Theorie  des  perniaueiiten  und  iuducirten 
XagiiVtiKUiDS.  In  ^  17  ergab  sich,  dasa  binreicbeud  lange  und 
dQnB«,  stromdurchflossene  Solenoide  aufeinander  wirken  wie  per- 
manente, gleichförmig  magnetisirte  MaguetstÜbe.  Eine  consequente 
Anwendung  der  allgemeinen  Eigenschaften  eine^  Magnetfeldes  ergiebt 
Dun,  (Inss  die  Gleichheit  der  Wirkungen  in  beiden  Fällen  eine  inner- 
lich begründete  ist,  indem  ein  gleichförmig  magnetisirter  Magnet- 
Stab,  welcher  ohne  das  Vorhandenseiu  eines  direkt  messbaren  elek- 
trischen Stromes  ein  magnetisches  Feld  erzeugt,  nothwendig  als  ein 
etrom  durch  flösse  Des  Solenoid  aufzufassen  ist. 

Wir  hatten  nämlich  im  Kapitel  1,  §  3:J,  pag.  <n  gesehen,  dass 
in  jedem  Mugnetfelde,  d.  h.  auch  in  dem  eines  permanenten  Mag- 
neten, ein  Wirbeh-aum  vorhanden  sein  muss,  —  Im  Falle  eines 
gleichförmig  maguetiairten  Magneten  ist  der  Wirheiraum  eine  sehr 
dünne  Schicht  auf  seiner  seitlichen  Oberfläche,  die  nur  die  End- 
flächen des  Magneten  nicht  bedeckt  {vgl.  oben  pag.  7u). 

Nun  sagen  die  im  §  8  dieses  Kapitels  auf  pag.  SG  aufgestellten 
t'onneln  ( 12)  aus,  dass  im  Wirbelraum  eines  magnetischen  Feldes 
«lettrische  Strömung  stattfindet.  Da  wir  zur  Verwendung  dieser 
Formeln  keine  Ausnahme  zu  machen  haben,  so  railssen  sie,  auf 
inan  permanenten,  gleichförmig  magnetisirten  Stab  angewandt,  das 
Bwultat  ergeben,  dass  in  dessen  seitlichen  Oberflächen  elektrische 
Strtmung  stattfinden  muss,  deren  Grösse  wir  aus  den  vorhandenen 
.Bagnetischen  Wirkungen  berechnen  können.  Ein  solcher  Magnet- 
ist bIscj  thatsächlich  ein  stromdurchflossenes  Solenoid. 
Ampere  machte  nun  die  Hypothese,  dass  diese  Strömung  in 
ier£äche  eines  Magneten  dadurch  hervorgerufen  werde ,  dass 
[ennnnten  stark  magnetisirbaren  Körper,  wie  Eisen  und  Stahl, 
leine,  drehbare,  in  sich  geschlossene  Ströme  enthielten,  welche 
Molekülen  verlaufen,  ohne  an  Stärke  je  einzubUssen.  Wenn 
durch   irgend   eine  äussere  magnetische  Kraft  gleich  i 
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richtet  werden  —  eine  solche  ist  z.  B.  vorhanden,  wenn  wir  einen 
Stahldraht  nach  §  1  des  I.  Kapitels  in  ein  stromdurchflossenes  Solen- 
oid  schieben  —  und  sie  verbleiben  theilweise  in  dieser  Lage,  auch 
wenn  die  äussere  magnetische  Kraft  wieder  entfernt  wird,  so  hebt 
sich  die  Wirkung  aUer  Molekularströme  im  Inneren  des  Magneten 
auf,  da  in  jedem  inneren  Punkte  zwei  Stromelemente  mit  entgegen- 
gesetzt gerichtetem  Strome  zusammenstossen ;  dagegen  die  Wirkung 
der  an  der  Oberfläche  des  Magneten  liegenden  Theile  der  Molekular- 
ströme bleibt  vorhanden. 

Der  Magnet  besitzt  daher  eine  elektrische  Strömung  an  seiner 
seitlichen  Oberfläche  und  erzeugt  dadurch  ein  magnetisches  Feld. 
Das  Wesen  des  permanenten  Magnetismus  ist  so  durch  die  Rema- 
nenz der  Lage  der  Molekularströme  erklärt. 

Ebenso  erklärt  sich  die  grosse  Magnetisirungskonstante  einiger 
Körper  in  ungezwungener  Weise  durch  die  Amp^re'sche  Hypo- 
these, denn  wenn  z.  B.  Eisen  in  ein  von  einer  äusseren  Quelle  her- 
rührendes Magnetfeld  gebracht  wird,  so  superponiren  sich  über  den 
Kraftlinien  desselben  noch  die  Kraftlinien  der  gleichgerichteten 
Molekularströme.  Die  Kraftlinien  erscheinen  daher  im  Eisen  verdichtet, 
und  wie  wir  im  L  Kapitel,  §  27,  pag.  49  sahen,  ist  diese  Verdich- 
tung ja  gerade  das  Merkmal  einer  grossen  Magnetisirungskonstanten. 

Hier  bedarf  aber  noch  ein  Punkt  einer  näheren  Erörterung. 
Schieben  wir  in  ein  stromdurchflossenes  Solenoid  einen  Eisenkern, 
so  bleibt  nur  die  Wirkung  der  Molekularströme  desselben  an  seiner 
seitlichen  Oberfläche  übrig.  Man  sollte  daher  denken,  dass  man 
die  Wirkung  des  Eisenkernes  dadurch  nachahmen  könnte,  dass  man 
in  das  Solenoid  keinen  Eisenkern  steckt,  aber  seine  Stromstärke  in 
einem  gewissen  Verhältniss  verstärkt. 

Dadurch  würde  nun  in  der  That  im  Aussenraum  des  Solenoids 
die  Feldstärke  ^  gerade  so  wachsen,  wie  sie  es  durch  das  Einstecken 
des  Eisenkernes  thut,  aber  auch  im  Innenraume  des  Solenoids  würde 
^  zunehmen  —  und  doch  wissen  wir,  dass  dieses  durch  das  Ein- 
stecken des  Eisenkernes  nicht  eintritt.  Für  die  Wirkungen  im 
Innenrauni  des  Solenoids  kann  also  der  Eisenkern  nicht  ersetzbar 
sein  durch  eine  Vergrösserung  der  Stromstärke  des  Solenoids. 

Der  Grund  hierfür  ist  nach  der  Ampäre'schen  Vorstellung 
leicht  zu  finden.  Die  Feldstärke  ^  im  Solenoid  wird  gemessen 
durch  die  Einwirkung  desselben  auf  einen  Magnetpol  der  Stärke  1. 
Wir  wollen  uns  denselben  hergestellt  denken  durch  ein  langes,  sehr 
dünnes  Solenoid  S'  der  Stromstärke  i',  während  die  Stromstärke  im 
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ersten  Solenoid  S  gleich  i  sei.     Wird  nun,  während  S'  sich  inner- 
halb S  befindet,   ein  Eisenkern  in  S  getaucht,   so   muss  man  sich 
TOTstellen,  dass  nur  der  Zwischenraum  zwischen  S  und  S^  mit  Eisen 
angeftkUt  wird,    während   das  Innere  von  S'  frei  bleibt  von  Eisen. 
Auf  der  Oberfläche  von  S  entsteht   daher   eine   Molekularströmung 
des  Eisens,  welche  i  im  Verhältniss  (Ji  :  1  scheinbar  verstärkt,  aber 
auch  auf  der  Oberfläche  von  S'   entsteht  eine  Molekularströmung 
des  Eisens.     Diese  muss  entgegengesetzte  Richtung  haben,  wie  i^, 
denn  das  Eisen  befindet  sich  im  Aussen  räum  von  i',   und  nach 
der  Lage   der  magnetischen  Kraftlinien  von  S'  ergiebt  sich  sofort, 
dass  die  Molekularströmung  des  Aussenraumes  auf  der  Fläche  S' 
entgegengesetzt  zu  i'  liegen  muss.    Durch  das  Eisen  erscheint  daher 
i' im  Verhältniss   1  :  [x   geschwächt.     Da  nun,   wie   im  Kapitel 
«Elektrodynamik**    ausführlicher   gezeigt  werden   wird,   die  gegen- 
seitige Einwirkung  zweier  Stromsysterae  proportional  dem  Produkte 
ihrer  Stromstärken  ist,    so  ist  die  Einwirkung  des  Solenoids  S  auf 
das  Solenoid  S'  ohne  Eisenkern  proportional  zu  i  .  i',  mit  Eisenkern 

i' 
proportional  zu  (li .  —  =  i .  i'.   Die  Einwirkungen  sind  also  in  beiden 

Fällen  einander  gleich,  folglich  wird  auch  die  Feldstärke 
fl  im  Inneren  des  Solenoids  S  durch  den  Eisenkern 
nicht  geändert. 

Durch  analoge  Betrachtungen  kann  man  zeigen,  dass  die  Feld- 
starke eines  Poles  gewisser  Stärke  m,  d.  h.  eines  Punktes,  welcher 
eine  gewisse  Anzahl  (4-m)  Kraftlinien  entsendet,  im  Verhältniss 
1 :  a  abnimmt,  wenn  der  Raum  mit  Eisen  von  der  Magnetisirungs- 
konstante  [jl  angefüllt  wird. 

Die  Ampere'sche  Vorstellung  erklärt  also  gemeinsam  die 
Erscheinung  des  inducirten  und  remanenten  Magnetismus;  es 
ist  aber  wichtig  zu  bemerken,  dass  ersterer  auftreten  könnte,  ohne 
letzteren  im  Gefolge  zu  haben,  und  dass  zur  Erklärung  des  letz- 
t«reii  noch  die  weitere  Hypothese  erforderlich  ist,  dass  die  Mole- 
bilarströme  mit  einer  gewissen  Zähigkeit  ihre  Lage  festhalten,  falls 
sie  nicht  durch  eine  grössere,  äussere  magnetische  Kraft  daran  ver- 
wundert werden.  Im  Stahl  ist  diese  Zähigkeit  eine  grössere,  als 
un  Schmiedeeisen,  dagegen  zeichnet  sich  letzteres  durch  eine  grosso 
Magnetisirungskonstante ,  d.  h.  durch  eine  grössere  Dichtigkeit  der 
drehbaren  Molekularströme  vor  erstereni  aus. 

Zur  Herstellung  kräftiger  Elektromagnete  empfiehlt  sich  daher 
Schmiedeeisen,  dagegen  zur  Herstellung  kräftiger  permanenter  Mag- 


1 

j 

11  g  Permanente  Magnete. 

nete  harter  Stahl,  da  in  ihm  zwar  nicht  so  viel  Magnetismus  indu- 
cirt  wird,  aber  viel  mehr  Magnetismus,  d.  h.  Kraftlinien,  remanent 
bleiben,  als  im  weichen  Eisen. 

Wenn  nun  der  Stahl  die  Eigenschaft  hat,  seine  Molekular- 
ströme in  ihrer  gegenseitigen  Anordnung  möglichst  festzuhalten, 
falls  nicht  kräftige,  äussere  Ursachen  dies  verhindern,  so  ist  ein 
Stahlstab  als  ein  Solenoid  konstanter  Stromstärke  aufzufassen.  Wenn 
er  daher  so  lang  und  dünn  ist,  dass  der  magnetische  Widerstand 
der  von  seinem  Strom  erzeugten  Eraftröhren  wesentlich  nur  im 
Stabe  selber  liegt,  so  muss  er  nach  den  Auseinandersetzungen  des 
§  17,  pag.  112  permanente  Polstärken  besitzen,  d.  h.  solche, 
deren  Stärke  weder  von  der  Annäherung  anderer  Magnete,  noch 
anderer  inducirbarer  Eisenmassen  abhängig  ist.  In  Kap.  I,  §  35, 
pag.  68  wurde  ja  nun  auch  betont,  dass  die  einfachen  Wirkungs- 
gesetze  permanenter  Magnete  nur  gelten,  wenn  dieselben  hinreichend 
lang  und  dünn  sind. 

Dass  wir  zur  Herstellung  einer  gleichförmigen  Magneti- 
sirung  den  Stahldraht  nach  pag.  2  in  ein  stromdurchflossenes 
Solenoid  steckten,  erklärt  sich  dadurch  sehr  einfach,  dass  nach  dem 
vorigen  §  18  die  inducirte  Magnetisirung  dann  gleichförmig  ist. 
Folglich  muss  es  auch  die  remanente  annähernd  sein,  um  so 
mehr,  je  länger  und  dünner  der  Stab  ist,  da  dann  die  entmagneti- 
sirenden  Einwirkungen  seiner  Enden  um  so  weniger  auftreten. 

In  welcher  Weise  man  das  Verhalten  der  diamagnetischen 
Körper  durch  eine  Molekularhypothese  erklären  kann,  soll  an 
späterer   Stelle   erörtert  werden   (vgl.  unten  das  Kap.:   Induktion). 


Kapitel    in. 

Die  magnetische  Energie. 


1.  Bedpntiing  der  potentiellen  Energie  für  Bewegung 
Gleichgewicht  eines  beliebigen  Systems.  Dua  Potential 
Kratteystems  ist  als  diejenige  Funktion  definirt,  deren  nega- 
I Differentialquotienten  nach  irgend  welchen  Richtungen  angeben 
•h  diesen  Richtungen  fallenden  Kraftkomponenteu,  Es  folgte 
Ijeser  Definition  (vgl.  oben  pag.  64),  dass  die  Arbeit,  welche 
"Kräfte  des  Systems  leisten,  wenn  ihr  Angriflspunkt  auf  einer 
faeliebigeti  Kurve  C  verschoben  wird,  gleich  ist  der  dabei  erfolgenden 
Abnahme  des  Potentials,  d.  h.  gleich  der  Differenz  der  Potential- 
wertbe  am  Anfang  und  am  Ende  der  Kurve.  Ist  daher  das  Poten- 
tial eine  eindeutige  Funktion  des  Ortes,  so  ist  die  Arbeit  von  der 
CFestalt  der  Kurve  C  ganz  unabhängig,  sie  hängt  vielmehr  nur  ab 
Ton  der  Lage  ihres  Anfangs-  und  Endpunktes. 

Die  bisherigen  Betrachtungen  bezieben  sich  auf  den  Fall,  dass 
sich  nur  ein  Punkt,  auf  den  gewisse  Kräfte  des  Systems  wirken, 
Terschiebt,  während  die  sonstigen  Theile  des  Systems,  zwischen 
deoen  ebenfalls  Kräfte  thätig  sind,  in  ihrer  Konäguration  ungeän- 
dert  bleiben.  Aendert  sich  diese,  d.  h.  erleidet  das  System  irgend 
welche  Veränderungen  in  der  Konfiguration  mehrerer  oder  aller 
seiner  Tlii^ik',  so  kann  man  die  dabei  erhaltene  Arbeit  berechnen, 
wenn  man  die  Summe  U  der  Potentiale  der  auf  die  einzelnen 
Systempnokte  wirkenden  Kräfte  bildet.  Diese  Summe  U  ist  eine 
gewisse  Funktion  der  Konfiguration  des  Systems,  sie  wird  die 
potentielle  Energie  des  Systems  genannt.  Die  Arbeit, 
welche  sich  durch  irgend  welche  Aenderung  der  Konfiguration  ergibt, 
.jfleich   der   dadurch   herbeigeführten  Abnahme   der   potentiellen 


120  Princip  der  Erhaltung  der  Energie. 

Energie  U.  Ist  diese  eine  eindeutige  Funktion  der  Konfiguration 
des  Systems,  so  ist  die  Arbeit  wiederum  ganz  unabhängig  von  dem 
Wege,  auf  welchem  die  Aenderung  der  Konfiguration  von  Statten 
geht,  es  ist  daher  durch  Kreisprocesse,  d.  h.  durch  Zurückführung 
des  Systems  in  den  Anfangszustand,  keine  Arbeit  zu  gewinnen 
möglich. 

Nach  der  Definition  einer  auf  eine  ponderable  Masse  wir 
kenden  Kraft  als  dem  Produkt  ihrer  Masse  in  ihre  Beschleunigung 
setzt  sich  nun  eine  vom  System  geleistete  Arbeit,  d.  h.  eine  Ab- 
nahme seiner  potentiellen  Energie,  stets  um  in  einen  numerisch 
gleichen  Zuwachs  der  lebendigen  Kraft  der  Systemtheile,  welche 
man  auch  als  kinetische  Energie  des  Systems  bezeichnet. 
Es  folgt  also,  dass,  falls  man  dem  System  von  aussen  keine  Energie 
zufuhrt,  die  Summe  seiner  potentiellen  und  kinetischen 
Energie,  d.  h.  die  gesammte  Energie,  konstant  bleibt. 
Diesen  Satz  bezeichnet  man  als  Princip  der  Erhaltung  der  Energie; 
er  ist  stets  gültig,  sowie  die  Kräfte  des  Systems  ein  Potential 
besitzen. 

Mit  Hülfe  der  Kenntniss  der  potentiellen  Energie  U  kann 
man  die  auf  irgend  einen  Punkt  P  des  Systems  nach  irgend  einer 
Richtung  s  wirkende  Kraft  K«  berechnen.  Denn  wenn  P  um  ds 
auf  s  verschoben  wird,  und  wenn  —  dU  die  dabei  herbeigeführte 
Abnahme  von  ü  bezeichnet,  so  muss  diese  gleich  sein  der  von  K^^ 
aus  geübten  Arbeit,  d.  h.  es  ist 

—  dU^K^.ds,       K^  = 7: —  . 

Ausserdem  kann  man  aus  der  potentiellen  Energie  auch  ab- 
leiten, in  welcher  Weise  das  System,  wann  es  sich  selbst  über- 
lassen bleibt,  sich  bewegen  wird,  und  wann  es  im  Gleichgewicht 
ist.  Nehmen  wir  nämlich  zunächst  an,  wir  gingen  von  einem  Ruhe- 
zustande des  Systems  aus,  so  verschwindet  in  ihm  die  kinetische 
Energie.  Wenn  es  nun  von  selbst  sich  in  Bewegung  setzt,  so  muss 
dadurch  die  kinetische  Energie  wachsen,  denn  diese  ist  eine  be- 
ständig positive  Grösse,  da  die  lebendige  Kraft  aus  einer  Summe 
von  quadratischen,  d.  h.  beständig  positiven  Gliedern  besteht.  Es 
ist  daher  derüebergang  des  Systems  aus  dem  Zustande 
derRuhe  in  den  der  Bewegung  stets  von  einer  Abnahme 
seiner  potentiellen  Energie  begleitet.  Denn  da  die  kineti- 
sche Energie  wächst,  so  muss  nach  dem  Princip  der  Erhaltung  der 
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Energie  die  potentielle  Energie  um  einen  gleichen  Betrag  abnehmen. 

—  Die  Richtung  der  Bewegungstendenz  des  Systems,  d.  h.  der 
Aenderung  seiner  Konfiguration^  ist  die,  in  welcher  die  Abnahme 
seiner  potentiellen  Energie  am  schnellsten  erfolgt;  man  kann  sagen, 
das  System  hat  die  Tendenz,  sich  auf  einer  Kurve  des  steilsten 
Gefölles  seiner  potentiellen  Energie  zu  bewegen. 

Aus  diesen  Erörterungen  geht  hervor,  dass  das  System  sich 
nicht  von  selbst  zu  bewegen  anfangen  wird,  wenn  die  potentielle 
Energie  in  dem  betrachteten  Zustande  des  Systems  einen  Minimal- 
werth  besitzt,  d.  h.  wenn  bei  keiner  kleinen  Aenderuug  der  Konfiguration 
des  Systems  eine  Abnahme  seiner  potentiellen  Energie  eintreten 
kann.  Ein  System  befindet  sich  daher  im  stabilen  Gleich- 
gewicht bei  derjenigen  Konfiguration,  bei  welcher 
seine  potentielle  Energie  einen  Minimalwerth  erreicht. 

—  Es  kann  ein  System  mehrere  solcher  Konfigurationen  besitzen, 
d.  h.  mehrere  Gleichgewichtslagen.  So  hat  z.  B.  ein  parallelepi- 
pedischer  Holzklotz ;  der  eine  horizontale  Unterlage  besitzt,  drei 
Gleichgewichtslagen,  nämlich  diejenigen  drei  Lagen,  in  denen  er  auf 
der  Unterlage  mit  einer  seiner  drei  verschiedenen  Seiten  ganz  aufliegt. 

Es  kommt  zur  Beurtheilung  der  Möglichkeit  des  Gleichgewichts 
des  Systems  in  einer  Konfiguration  G  also  nicht  darauf  an,  dass  die 
potentielle  Energie  ein  absolutes  Minimum  ist,  d.  h.  kleiner  als  bei 
irgend  einer  anderen  Konfiguration  des  Systems,  sondern  nur 
darauf,  dass  U  bei  G  ein  relatives  Minimum  erreicht,  d.  h.  dass 
U  bei  der  Konfiguration  G  kleiner  ist,  als  bei  irgend  einer  zu  G 
nahe  benachbarten  Konfiguration. 

2.    Die   potentielle   Energie    punktförmiger  Magnetpole. 

Besitzen  wir  ein  magnetisches  Feld,  welches  angesehen  werden  kann 
als  herrührend  von  punktförmigen  Polen  der  Stärken  raj,  m^,  nu, 
m^  etc.,  wie  wir  es  uns  z.  B.  durch  lange,  dünne  Stahldrähte  reali- 
siren  können,  so  ist  die  potentielle  Energie  des  Magnetfeldes 
leicht  anzugeben.  Ist  nämlich  die  Magnetisirungskonstante  des 
Mediums,  in  welchem  die  Magnete  lagern,  |i,  so  wirken  zwischen 
je  zwei  Polen  m^  und  m^  Kräfte,  welche  das  Potential 

,^     _   1     nihMk 


besitzen.     Es  ist  daher 

u  =  5:Uhk,  (1) 
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wobei  die  Summe  über  alle  möglichen  Kombinationen  h,  k  zu  er- 
strecken ist.  —  Man  kann  nun  diese  Summe  in  folgender  Gestalt 
schreiben: 

r     ^  ^2  1  ^2  3  *  2  4  ^ 

+  "..|(^+^+^+. ..)  +  ...). 

r      ^  ^3  1  ^3  2  *3  4  ^  ' 

Die  Klammer  des  Faktors  m^  bedeutet  nun  aber  das  Potential  Vj 
der  magnetischen  Kraft  am  Orte  des  Poles  m^,  d.  h.  den  Werth 
des  Potentiales  derjenigen  Kraft,  welche  dort  ausgeübt  würde,  falls 
die  Stärke  des  Poles  nicht  m^,  sondern  1  wäre.  In  analoger  Be- 
zeichnungsweise gilt  daher 

U  =  y  ^"^1^1  +  ^2^2  +  m3V3  +  ...)  =  —  Smh  Yh.       (2) 

Die  Formel  (2)  ist  anzuwenden,  wenn  beliebig  viele  Pole  ihre 
Lage  gegenseitig  ändern.  —  Aendert  nur  ein  Pol  (raj)  seine  Lage, 
so  ändert  in  der  Formel  (2)  jeder  Summand  seinen  Werth.  Denn 
z.  B.  Vj  ändert  sich  ebenfalls  dadurch,  dass  mj  seinen  Ort  wechselt. 
In  diesem  Falle  ist  aber  die  durch  Verschiebung  von  m^  geleistete 
Arbeit  einfacher  zu  berechnen,  wenn  man  direkt  an  die  Formel  (1) 
anknüpft  und  berücksichtigt,  dass  von  den  rh^  nur  diejenigen  variabel 
sind,  welche  den  unteren  Index  1  enthalten.  Die  geleistete  Arbeit 
berechnet  sich  daher  durch  Abnahme  der  Funktion: 


Ui  =  —  m^ 


m«,         m<^         m4     , 

^12  ^13  ^14 


=  miV,,  (3) 


WO  Vj  den  Werth  des  Potentiales  am  Orte  des  Poles  m^  bezeichnet.  — 
Bei  Lagenänderung  nur  eines  einzigen  Poles  ist  daher  zweckmässiger 
die  Formel  (3)  anstatt  der  Formel  (2)  für  die  potentielle  Energie 
zu  wählen.  —  Beide  Formeln  führen  natürlich  zu  demselben  Werthe 
für  die  durch  Verschiebung  von  m^  erhaltene  Arbeit. 

3.    Die  magnetische  Energie  eines  linearen  Stromes.    Der 

im  vorigen  Paragraphen  betrachtete  Fall  des  Magnetfeldes  punkt- 
förmiger Pole   ist   nur  eine  Annäherung  an   die  WirkKchkeit,    die 


Ke  tnagnetiaclie  L'nei-gie  e 


1  oleklrUclii^n  SUöi 


V'-i 


i 

I    aber  i 


um  so  i<trei]ger  ist,  je  dünner  die  Mngnete  sind,  d.  L,  ju  uiehr 
naii  den  von  den  Magneten  selbst  eingenommenen  Kaum  vernach- 
lässigen kann. 

Wenn  wir  aber  die  magnetische  Energie  eines  Feldes  be- 
rechnen wollen,  welche  Magnete  oder  Solenoide  Yon  endlichem 
Querschnitt  hervorbringen,  so  haben  wir  die  Untersuchungen  des 
vorigen  Paragraphen  zu  vervollständigen. 

Wir  haben  zunächst  zu  berücksichtigen,  duss,  falls  man  den 
den  Magneten    seibat   eingenommenen  Raum   oder   den  Innen- 

der  Solenoide  mit  in  den  Kreis  der  Betrachtungen  zieht,  die 
letiache  Kraft  nicht  ein  eindeutiges  Potential  besitzt,  ausserdem 
Er  auch,  dass  sie  in  gewissen  Gebieten  —  den  Wirbelräumen  — 
flherhaupt  kein  Potential  besitzt. 

Wir  wollen  jedoch  zunächst  annehmen,  dass  diese  Wirbal- 
gebiete  einen  uoendlich  kleinen  Rauminhalt  besitzen  sollen,  wie  es 
z.  B.  bei  einem  gleichförmig  maguetisirten  Stabe  der  Fall  ist,  bei 
welchem  der  Wirbelraum  sich  auf  einen  Theil  seiner  OberÖäche 
beschränkt,  oder  bei  einem  linearen  elektrischen  Strome,  bei  welchem 
däs  Wirbelgebiet   ein  Ring  von  unendlich  kleinem  Querschnitt  ist. 

Betrachten  wir  specielt  letzteren  Fall.  Wir  wollen  zunächst 
annehmen,  es  sei  die  Grösse  einer  von  dem  gdschlossenen  Strom 
umgrenzten  Fläche  a  sehr  klein;  sie  habe  den  Werth  do.  Die 
magnetische  Wirkung  des  Stromes,  dessen  Stärke  i  sei,  ist  nach 
Kap.  II,  §6,  pag,  82  ersetzbar  durch  eine  magnetische  Doppel- 
belegnng  auf  di  vom  Moment  i]!.  wo  ji  die  Magnetisirungskonstante 
des  den  Strom  umgebenden  Mediums  ist,  d.  h.  man  hat  auf  beiden 
Seiten  von  d  i  in  der  gegenseitigen  Entfernung  d  n  die  magnetischen 

Belegungen   i  i  |j.  -r—  anzubringen,  um  die  magnetische  Kraft  von  i 

zu  berechnen.  Bezeichnet  daher  V^.  das  Potential  der  magnetischen 
Kraft  auf  der  positiven  Seite  von  da,  d.  h.  derjenigen  Seite,  auf 
welcher  die  positive  Belegung  anzubringen  ist,  V_  das  Potential  der 
magnetischen  Kraft  auf  der  negativen  Seite,  wobei  es  ganz  gleich- 
gtiliig  ist,  ob  die  magnetische  Kraft  noch  durch  andere  Ströme  und 
Magnete  oder  nur  durch  den  betrachteten  Strom  i  hervorgebracht 
wird,  so  ist  die  potentielle  Energie  dU  der  magnetischen  Doppel- 
1  dl  nach  Formel  {3); 


dU  =  i 


do 


(\V-v.). 
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Nun  ist  V  eine  stetige  Funktion  des  Ortes.  Dies  würde  zwar 
nicht  der  Fall  sein,  wenn  do  wirklich  eine  magnetische  Doppel- 
fläche wäre  und  i  nicht  flösse;  in  unserem  Falle  aber,  wo  i  fliesst 
und  da  thatsächlich  keine  besonderen  Eigenthümlichkeiten  vor 
irgend  einer  anderen  Fläche  do'  besitzt,  welche  vom  Strom  um- 
grenzt ist,  muss  V  auch  beim  Durchgang  durch  da  stetig  sein. 
Es  ist  daher 

falls  du  positiv  gerechnet  ist  beim  Durchgang  von  der  negativen 
zur  positiven  Seite  von  do,  d.  h.  falls  n  die  auf  der  positiven  Seite 
des  Stromes  errichtete  Normale  bedeutet,  um  deren  positive  Richtung 
der  Strom  in  dem  nach  pag.  61  definirten  positiven  Drehungssinn 
kursirt  (vgl.  Fig.  20). 

Durch  Einsetzen  der  letzten  Beziehung  in  obige  Gleichung 
für  dU  folgt: 

8V 
dU  =  i(xdo  -^ —  =  —  ido(x$„.  (4) 

Wir  wollen  nun  die  negative  potentielle  Energie  —  dU 
des  Stromes  seine  magnetische  Energie  dT  nennen.  Die 
von  den  magnetischen  Kräften  geleistete  Arbeit  bei  irgend  einer 
Konflgurationsänderung  des  Systemes  ist  also  gleich  dem 
/  \  Zuwachs  der  magnetischen  Energie.  Nach  obiger 
n-*— {-rfö'l  Formel  (4)  ergiebt  sich  dann  der  Satz:  Die  magne- 
/  tische  Energie  dT  des  Stromes  ist  gleich  dem 
,v     „.,      Produkt  aus  seiner  Stromstärke  in  den  Induktion s- 

l*  lg.    c\\> 

fluss  durch  do,  d.  h.  in  die  Anzahl  der  in  die 
negative  Seite  der  Stromfläche  do  eintretenden  Kraft- 
linien. 

Dieser  Satz  gilt  offenbar  nicht  nur,  falls  die  Stromfläche  do 
unendlich  klein  ist,  sondern  auch,  falls  sie  eine  endliche  Grösse  o 
besitzt,  denn  man  kann  in  diesem  Falle  den  Strom  bestehend  denken 
aus  einer  Anzahl  aneinander  liegender  Elementarströme,  deren  jeder 
nur  ein  kleines  Stück  do  aus  o  ausschneidet.  Die  Wirkung  der 
Stromtheilo,  welche  im  Inneren  von  o  liegen,  hebt  sich  auf,  da  an 
jeder  Stelle  im  Inneren  von  o  zwei  Stromstücke  mit  entgegen- 
gesetzten Stromrichtungen  aneinander  grenzen,  so  dass  nur  die 
Wirkung  derjenigen  Stromtheile  übrig  bleibt,  welche  auf  dem  Rande 


l 
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!ii.      Die   Formel  (4)   ergibt  daher   für   die   magnetisclje 
Energie  eines  beliebig  ausgedehnten    linearen  Stromes   die  Formel: 

T  =  iny'd3.S„  =  i[i.y~[acos(nx)  +  ßco8(ny)  +  Tcoa(iiz)]da.     (5) 

Wir  können  die  Betrachtungen  leicht  auf  den  Fall  verall- 
gemeinern, dass  die  Magnetisiiarngskonstante  [i.  nicht  Überall  den- 
selben Werth  besitzt.  Die  Formel  (4)  giebt  nämlich  den  Werth  der 
Enei^e  eines  geschlossenen  Elementarstromes  auch  in  dem  Falle 
an,  in  welchem  in  benachbarten  Raumtheüen  |j^  einen  anderen  Wertb 
irntals  in  demjenigen  Raumtheil,  welcher  den  Strom  umgieht.  Denn 
äei-aelbemuss  nach  Kap.  II,  §  7,  pag.  83  hinsichtlich  seiner  magneti- 
schen Wirkung  stets  durch  die  einer  tnagnetisclien  Doppelfläche  vom 


^HP&t  {LI  ersetzbar  sein,  wobei  \i.  den  Werth  der  Magneiisirungs- 
koostaote  bezeichnet  in  demjenigen  Raumtheil,  welcher  den  Klementar- 
strom  umgiebt.  —  FUr  inhomogene  Medien  ist  daher  die  Formel  (5) 
za  fcrallgemcinern  in: 


i  JV-  [*  *^os  (i^l  +  ß  '^o.s  (n_v)  +  T  cos  (n; 


(5') 


wobei  [1  den  WertL  der  Magnetisirung^koustante  an  derjenigen  Stelle 
der  Flüche  o  bedeutet,  an  welcher  ihr  Element  do  liegt. 

Der  Satz,  dass  die  magnetische  Energie  eines  linearen 
Stromes    gleich    dem  Produkt    seiner   Stromstärke 


«hl    de 


Tom   Strom    umschlu: 


Kraftli 


fet  also  auch  fdr  inhomogene  Medien  gUltig. 


120  Experiment  Ton  de  la  Rive. 

Da  uach  §  1  dieses  Kapitels  eine  stabile  Gleichgewichtslage 
des  Stromes  dadurch  charakterisirt  ist,  dass  die  potentielle  Energie 
des  Systemes  ein  Minimum  ist,  und  da  die  magnetische  Energie 
gleich  der  negativen  potentiellen  Energie  ist,  so  muss  nach  obigem 
Satze  ein  linearer  Strom  sich  dann  im  stabilen  Gleichgewicht  be- 
finden, falls  die  Anzahl  der  in  seine  negative  Seite  eintretenden 
Kraftlinien  ein  Maximum  ist. 

Diese  Folgerung  kann  man  durch  eine  Versuchsanordnung, 
welche  de  la  Rive  angegeben  hat,  verificiren:  Auf  einem  Bassin 
(vgl.  Fig.  27),  welches  angesäuertes  Wasser  enthält,  schwimmt,  durch 
ein  Korkstück  gehalten,  eine  Kupfer-  und  eine  Zinkplatte  (K  und  Z), 
deren  obere  Enden  durch  mehrere  Windungen  eines  solenoidartig 
aufgewundenen  Kupferdrahtes  D  metallisch  verbunden  sind.  In  dem 
Drahte  D  fliesst  daher  ein  elektrischer  Strom  der  Stärke  i.  In  geeig- 
neter Höhe  über  dem  Flüssigkeitsniveau  des  Bassins  ist  ein  kräftiger 
Magnetstab  NS  befestigt,  so  dass  das  Solenoid  sich  über  denselben 
frei  schieben  kann,  Welche  Lage  man  nun  auch  demselben  ursprüng- 
lich geben  mag,  stets  schiebt  sich  dasselbe  von  selbst  bis  auf  die 
Mitte  über  den  Magnetstab  NS  derartig,  dass  die  positive  Seite 
der  durch  i  umgrenzten  Stromfläche  nach  dem  Nordpol  N  des 
Magnetstabes  weist.  Steckt  man  also  z.  B.  das  Solenoid  ursprüng- 
lich über  den  Magnetstab  so,  dass  die  positive  Seite  der  Strom- 
rtilche  nach  dem  Südpol  S  weist,  so  schiebt  sich  das  Solenoid  von 
selbst  ab  vom  Magnetstabe,  dreht  sich  sodann  um  180**  und  schiebt 
sich  dann  wieder  über  den  Magnetstab  bis  in  die  Mitte. 

In  der  That  ist  bei  dem  bekannten  Kraftlinienverlaufe  des 
durch  den  Magnetstab  hervorgebrachten  Feldes  dieses  die  einzige 
Lage,  in  welcher  die  in  die  negative  Seite  der  Stromfläche  i  ein- 
tretende Kraftlinieuzahl  ein  Maximum  ist.  Daher  kann  sich  auch 
nur  in  dieser  Lage  i  im  stabilen  Gleichgewicht  befinden. 

4.  Wirkungen  des  Magnetfeldes  auf  ein  begrenztes  Strom- 
stttck.  Aus  dem  im  vorigen  Paragraphen  angegebenen  Satze  über 
die  magnetische  Energie  eines  linearen  Stromes  kann  man  leicht 
die  Wirkung  ableiten,  welche  ein  beliebig  begrenztes  Stromstück, 
z.  B.  ein  Stromelement  der  Länge  ds,  im  Magnetfelde  erfährt. 
Experimentell  kann  man  diese  Wirkung  dadurch  erhalten,  dass  ds 
auf  zwei  Metallschienen  gleitet,  welche  ihm  immer  den  metaUischen 
Kontakt  mit  dem  übrigen  Stromlauf  sichern. 

Theoretisch   ergiebt  sich  nach   dem  Satze   des  vorigen  Para- 


Die 
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Tl)>IieD.  dass  die  bei  der  Verschiebung  von  ds  geleistete  Arbeit 
)e)«cIi  ist  der  Stromstärke  i,  welciie  in  ds  Siesat,  multiplicirt  in 
iU  Aiizitld  der  Krat'tlinieii ,  welche  d  s  während  seiner  Bewegung 
»fheidet  Es  ist  dieses  derselbe  Satz,  welcher  in  Kap.  11,  §  l(i, 
jiug  lli!'  auf  anderem  Wege  gewannen  wurde.  Es  ergiebt  sich 
dfJi«r  auch  sutort,  dass  die  maximale,  d.  h.  resultirende,  Kraft  nuf 
i)  senkrecht  -m  ds  und  den  magnetischen  Kraftlinien  liegt.  Pur 
i'iv  Kraftkomponenten  31,  33.  E  der  Wirkung  auf  ds  erhält  man 
AAa  die  im  Kap.  IT,  §  10  auf  pag,  li'H  abgeleiteten  Formeln  (59). 


i.     Die    inagneliNche    Energie    beliebig    yleler    linearer 

Ktrönie.  Sind  beliebig  viele  lineare  Ströme  vorhanden,  so  ist  ihre 
minpietische  Energie  aus  der  Formel  (5)  reap.  (SO  zu  erhalten,  in- 
dem die  Summe  über  die  einzelnen  linearen  Ströme  gebildet  wird. 
Sind  keine  anderen  Quellen  zur  Entstehung  magnetischer  Kraftlinien 
wbanden,  wie  körperliche  Ströme  oder  permanente  Magnete,  so  giebt 
dann  die  Energie  der  linearen  Sti'öme  die  ganze  magnetische  Energie 
du  Feldes  an. 

Indess  ist  zu  berücksichtigen,  dass  man  den  Faktor  '>  zuzn- 
%en  hat,  wenn  man  die  Summe  über  alle  hnearen  Ströme  erstreckt. 
D*nD  haben  wir  z.  B.  zwei  lineare  Strome  i,  und  i^,  so  erhält 
min  die  hei  einer  Verschiebung  von  ij  gegen  i,  geleistete  Arbeit, 
iaitm  man  die  Forme!  {i>)  resp.  (')'}  auf  den  Strom  i^  anwendet 
und  die  bei  der  Verschiebung  eintretende  Zunahme  von  T  berechnet. 
Dieselbe  Zunahme  würde  nun  das  Über  den  Strom  i,  erstreckte 
Inteffral  T  angeben,  da  die  relative  Verschiebung  der  beiden  Ströme 
ebensogut  als  eine  Verschiebung  von  ij  gegen  ij  aufgefasst  werden 
»■Do,  als  umgekehrt,  und  die  dabei  erhaltenen  Arbeiten  ganz  gleich 
«uifallen  müssen.  Bilden  wir  daher  zur  Berechnung  der  magneti- 
*™6U  Energie  die  Summe  der  Integrale  T  über  beide  Ströme,  so 
^  der  Faktor  '/i  zuzufügen.  Diese  Betrachtung  lässt  sich  leicht 
"w  beliebig  viel  Ströme  ausdehnen.  —  Aus  ganz  ähnlichem  Grunde 
'«wn  wir  auch  oben  im  §  2,  dass  nach  Formel  (2)  die  potentielle 
^*rgie  mehrerer  Pole  gleich  ist  der  halben  Summe  der  nach  der 
"wiiiei  (3)  zu  berechnenden  Energie  der  einzelnen  Pole. 

Man  kann  sich  die  linearen  Ströme  ersetzt  denken  durch  ein 

'7»tetn  von    Elemeutarströmen,    welche   die  Stromöächeu   do   um- 

■"isen,    Die  magnetische  Energie  ergiebt  sich  daher  aus  (4J  untitr 

^nJcksicbtigung  des  Faktors  ',»  ™:  '^ 
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T  =  -  i:  -5-  /  ifä»  If ,  (6) 


welche  Formel  auch  für  inhomogene  Medien  gilt,  d.  h.  für  den 
Fall,  dass  [x  mit  dem  Ort  variirt.  Man  kann  diese  Formel  umge- 
stalten. Die  Integrale  in  (6)  können  nämlich  aufgefasst  werden 
als  Oberflächenintegrale  über  die  Oberfläche  kleiner  geschlossener 
Flächen  Sh,  ausserhalb  welcher  die  magnetische  Kraft  ein  ein- 
deutiges, stetiges  Potential  besitzt.  Diese  Flächen  S^  sind  in  unserem 
Falle  die  Oberflächen  unendlich  niedriger  Gylinder,  welche  die 
Flächen  da  einschliessen.  Ausserhalb  derselben  hat  in  der  That 
die  magnetische  Kraft  ein  eindeutiges,  stetiges  Potential,  da,  falls 
man  die  Oberfläche  dieser  Cylinder  nicht  durchbricht,  der  Durch- 
gang durch  die  Stromflächen  do  verwehrt  ist  (vgl.  oben  pag.  79). 
Das  Integral  (6)  ist  nur  über  die  Endflächen  dieser  Cylinder  zu 
nehmen,  da  ihre  Höhe  unendlich  klein  sein  soll  gegen  ihre  End- 
flächen, d.  h.  die  positive  und  negative  Seite  von  do. 

Nun  ist  4  ;r  i  gleich  der  Arbeit,  welche  die  Kräfte  des  Systems 
leisten,  wenn  ein  Pol  der  Stärke  1  von  einem  Punkte  P  der  posi- 
tiven Seite  von  d'3  zu  einem  gegenüberliegenden  P'  auf  der  nega- 
tiven Seite  geführt  wird,  d.  h.  gleich  der  Abnahme  V^.  —  V.  des 
Potentials. 

Setzt  man  daher  den  Werth 

in  die  Formel  (6)  ein,  so  entsteht: 


t  '-f  ^''^ 


T  =  -iVMf^(^^^-^^-)|I-^-  ^''^ 


öV 
Nun   hat  - —  auf   beiden   Seiten    von   do    denselben   Werth. 
()n 

Ferner  geht  die  positive  Richtung  n  von  der  negativen  zur  positiven 

Seite  von  do.    Nennt  man  nun  n  die  äussere  Normale  der  kleinen 

geschlossenen  Fläche  Sh,  ausserhalb  welcher  die  magnetische  Kraft 

ein  eindeutiges,  stetiges  Potential  besitzt,    so  ist  (6')   zu  schreiben 

in  der  Form 


1      V    r    V    ^^' 


T  =  --Er--  ll^V^^do.  (O'O 
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Hierbei  ist  also  die  Integration  über  beide  Seiten  der  Flächen  a 
KD  erstrecken.  Dieses  Integral  können  wir  nun  ähnlich  umgestalten, 
wie  es  pag.  27  in  der  Formel  (18)  des  I.  Kapitels  geschehen  ist, 
welche  (t  nicht  unter  dem  Integralzeichen  enthält.  Da  nämlich  die 
Identität  besieht 

80  erhalten  wir,  falls  [x  stetig  variirt  und  damit  auch  V,  sowie  seine 
asten  Differentialquotienten,  sowie  unter  der  Annahme,  dass  auch  [t 
eine  eindeutige  Funktion  des  Ortes  ist,  nach  dem  in  Kap.  I, 
§15,  pag.  26,  Formel  (17),  abgeleiteten  Hülfssatz: 


-/■ 


dt  =  —    I  aV  -- —  da 

'  on 


wobei  n  in  derselben  Richtung  gewählt  ist,  wie  in  der  Formel  (6"). 

Da  nun  aber  —  -r —  =  a  etc.  ist,  so  verschwindet  das  Raumintegral 

der  rechten   Seite   obiger   Gleichung  gemäss    der  Relation  (8')    in 
Kap.I,  §  33,  pag.  65.     Die  Formel  (6")  geht  also  über  in: 

= -^  fv- i<^' +  r- +  ^')  d^ .  (7) 

Das  Integral  (7)  ist  über  den  ganzen  Raum  zu  erstrecken,  da 
^e  beiden  Seiten  von  d  o,  über  welche  das  Integral  (6")  zu  erstrecken 
ist,  unendlich  nahe,  oder  eigentlich  ganz  zusammenfallen  sollen. 

Wir  können  stets  annehmen,  dass  die  Magnetisirungskonstante  (jl 
®*^6  stetige  Funktion  des  Ortes  ist,  selbst  wenn  zwei  Medien  mit 
▼efschiedenen  it  aneinender  grenzen,  da  in  ihrer  Uebergangsschicht 
®^  stetiger  Uebergang  von  [i  erfolgt.  Aber  auch  wenn  man  diese 
Annahme  nicht  machen  wollte,  sondern  eine  Diskontinuität  von  (x 
^  einer  solchen  Grenzfläche  F  zulassen  will,  so  ergiebt  die  An- 
wendung obiger  Umformung  der  Formel  (6'')  auf  diejenigen  Räum^ 

^ride,  Phyiik  des  Aethen.  9 
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innerhalb  welcher  [i.  stetig  (oder  konstant)  ist,  dass  (6^^  gleich  ist 
dem  Ausdruck: 

wobei  das  Flächenintegral  über  die  Grenzflächen  F  zu  nehmen  ist. 
Da  nun  jedes  Element  dF  mit  den  zwei  Summanden  multiplicirt  ist: 

^[.,v.(41),  +  ^v.(lf)J. 

wobei  sich  die  Indices  1,  2  auf  die  beiden  Seiten  von  dF  beziehen, 
und  da  V  stetig  durch  F  hindurchgeht,  d.  h.  V^  =  Vj  ist,  da 
femer  n^  entgegengesetzt  gerichtet  wie  n,  ist,  also  nach  (19),  pag.  37 

JJ.J  (' — I  -f-  |i2  ( 7^ — )  =  0  ist,  so  verschwindet  der  Faktor  von  dF, 

d.  h.  alle  über  die  Flächen  F  zu  erstreckenden  Integrale.  Es  bleibt 
daher  auch  in  diesem  Falle  die  Formel  (7)  für  die  magnetische 
Energie  des  Feldes  bestehen. 

Nach  der  Formel  (6)  schreibt  sich 

T  =  4-^iN,  (8) 

WO  N  die  vom  Strom  i  umschlungenen  Kraftlinien  sind.  Pondero- 
motorische  Wirkungen  treten  daher  bei  konstantem  i  nur  auf,  wenn 
sich  N  ändert.  Dies  mag  zunächst  als  ein  Widerspruch  mit  früheren 
Auseinandersetzungen  über  das  Verhalten  permanenter  Magnete 
erscheinen,  welche  nach  pag.  115  als  stromdurchflossene  Solenoide 
konstanter  Stromstärke  aufzufassen  sind,  d.  h.  auch  als  ein  System 
linearer  Ströme.  Denn  wir  sahen  oben  auf  pag.  69,  dass  die 
Magnete  nur  sogenannte  permanente  sind,  wenn  der  Kraftlinien- 
Verlauf  in  ihrem  Inneren  sich  bei  Konfigurationsänderungen  nicht 
ändert. 

Nun  ist  aber  zu  berücksichtigen,  dass  die  einfachen  Gesetze 
permanenter  Magnete  nur  gelten,  falls  ihre  Querdimensionen  sehr 
klein  gegen  ihre  Länge  sind.  In  diesem  Falle  muss  aber,  wie  die 
Formel  (06)  auf  pag.  112  lehrt,  die  Stärke  i  des  in  der  Magnet- 
wandung fiiessenden  Stromes  sehr  gross  sein,  falls  der  Magnet  eine 
endliche  Polstärke  m  besitzen  soll.  Eine  endliche  Arbeitsleistung 
erfordert  daher  nach  (8)  nur  eine  unendlich  kleine,  bei  der  Kon- 
figurationsänderung eintretende  Ab-  oder  Zunahme  der  Kraftlinien- 
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da  i  unendlich  gross  ist.  —  Daher  besteht  kein  Wider- 
mit  den  früheren  Erörterungen.  Zugleich  geht  aber  auch 
hervor,  dass  man  zur  Berechnung  der  ponderomotoriechen 
Kräfte  permanenter  Magnete  oder  unendlich  dOnner  Solenoide  zweck- 
mässiger die  Formel  (2)  der  pag.  122,  als  die  Formel  (8j  fUr  T  zu 
Grunde  legen  wird,  da  in  letzterer  dT  in  der  Form  oo  .  o  erscheint. 

6.    Die  maguetische  Energie  im  allgemeinsten  Fnlle.   Im 

oUgemeinsten  Falle  besitzt  das  magnetische  Feld  Wirbelräume,  d.  h. 
elektrische  Ströme,  von  gewissem  endlichen  Bauminhalt.  Die  mag- 
netisclieu  Kräfte  sind  durch  die  Formeln  (12)  der  pag.  Hti  mit 
drai  Stromkomponenten  verknüpft.  Man  kann  andererseits  die  mag- 
netischen Kräfte,  wie  es  oben  pag,  Hl,  Formel  (20) 
in  der  Form  darstellen: 


(9) 


Uierin  sollen  nun,  in  derselben  Bedeutung,   wie  sie  oben  pag.  105 


4^+ 

dz 

^- 

BF- 

ilTL 

^^ 

OF- 

fiV 


i)V 


av 


«rtSrtcrt  ist, -■ — ,   —  — — , —  die  Komponenten  desjenigen 

Antheilea  der  magnetischen  Kraft  bedeuten,  welche  ein  Potential 
heiitit.  Also  auch  die  Einwirkung  von  Strömen,  welche  ausserhalb 
der  betrachteten  Stelle  P  verlaufen,  auf  welche  sich  a,  ß,  i  beziehen, 


»II  unter  - 


etc.  einbegriffen  sein.    Es  bestimmen  sich  demnach 


^-  Ö',  H'  nur  durch  die  Stromkomponenten  «,  v,  w  an  der  be- 
*'^liteten  Stelle  P  selber,  und  sie  verschwinden,  falls  keine  Strö- 
"wng  in  P  vorhanden  ist. 

Nun  kann  man  einen  beliebigen,  von  elektrischen  Stömen 
™KhfloBsenen  Kaum  immer  in  unendhch  dünne,  geschlossene  Strom- 
''^wen  zerlegt  denken,  d.  h.  in  ein  System  linearer  Ströme.  Die 
"»pietischt^  Kralt  jedes  einzelnen  derselben  ist  in  Punkten,  welche 
^'"1  ilem  gerade  betrachteten  linearen  Strome  nicht  selbst  durch- 
""»sen  werden,  ersetzbar  durch  die  Wirkung  einer  durch  den 
Strom     iiindurchgelegten    Doppelflüche    von    beatinuntem. 


^<  ■-? -^T^.1-  .^< 


^^fc  -ff  JT  AT  T^xmA  \7)  ftr  en 

Energie 


T^N>^»-i-:fi'-i^)']j..  (1. 


'i-i    las- 


'C.  ^  T| 


ilr- 


pczirfz  ^iirnn  sl  'S^CKcken   ist.  nmi 
'^-    bamr»  B^iiaismu;  des  Po- 
smcBS^EÖiBL  £nfs  bat,    welche 


]tic   £322  um    iit   • 


II 


ct^  loiciüCBsciie  Energie 
TM.  li^*.  Yjnad  |7).   in  der 


L    t  -  —  r  -  —  '  -    L 
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Uihfr-j^Tn:     lite^    i;»r    n.    täI'L  -4711*01 


Ehnk»  P  eines  Körpers 
f  oesB^elben  gegen 
ie$  Körpers  selbst 


:   i^'i    LJi    il'imfSL'ri    ie*   IiT«r»k  :  11  •    mit  den 
r"il^   1 .    iz  WC  >cr:aij:?e«i  »Teoieteti  d  r  identisch. 


■'9      •' «  *  •       ^ 


= .   :  = .  :  = i«.   Wir  haben  also 

::-.•   i>:i    f-r*   W^ni    :f>  I-:e*rrjü*  »II«.   wckhes  üb^rr  die  ström- 
f-r.rrii'-  «jTii-rtr    ir   n   -rr^trecie::   :>:,   mit   dem  über  dieselben 

Or%ir:rr:  zTi  -rr-^T-r^ike::  irz.  IiLie^il  il'/»  x;:  Trrglekhen. 

Ir.   ^ir^rL  Srrc:::-.    i.  h.   W-j^lrI;ir::ec.   is5   nun  nach  (9)  der 

'i':r    W<;r*h    Örr-    InTr-ZTil»    'll*: 

f/|>V')0'     '>VoG\     /<^\.,ti'     .'V^H-y     jdXdF'     ^^^F'\"|. 
'  I  '  '»t  '»/.        «)7,  ox  /     \  «tv  öx       ("x  cv  '     \  dz  i*r       c>v  dz  /J 


) 


l>«rr  Worlh   de«   letzten   dieser  drei  Integrale   bleibt  nun   bei 
trumtl    w<il(:liffri  Konfigurationsänderungen  des  Systems  ungeändert, 
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da  er  nur  von  F',  G',  H'  abhängt  und  diese,   wegen  der  voraus- 
gesetzten UnVeränderlichkeit  der  elektrischen  Strömung,  ungeändert 
bleiben.    Es  ist  daher  ganz  gleichgültig,   ob  wir  dies  Integral  in 
der  Formel  für  die   magnetische  Energie  hinschreiben   oder  nicht, 
da  die  magnetische   Energie  dadurch  definirt  ist,   dass   ihre  Zu- 
nahme bei  Eonfigurationsänderungen  des  Systems  die  dabei   von 
den  ponderomotonschen   Kräften  geleistete  Arbeit  angiebt.      Eine 
Aenderung   von  T  kann    aber   nur   durch    Aenderung    der   beiden 
eisten  der   obigen  drei  Integrale  veranlasst  werden,   daher  können 
wir  sie  allein  zur  Berechnung  von  T  heranziehen.      In  T  bleibt 
eben  eine  additive  Eonstante  willkürlich  und   in   diese   können  wir 
das  dritte  der  Integrale  (12)  mit  einbegriffen  denken. 

Das  zweite   der  obigen   drei  Integrale  kann  man  nun  wegen 
der  drei  Identitäten: 

9V     8G^   -    ^     {v  ^^'\       Y    Q'<^' 
8x       9z     —   Öx   V       dz    /  0x6z  ' 

8V    8G'  8     /„  8G'\       „    8^0' 


8z      8x 
in  der  Form  schreiben: 


_    8     /      8G'\       ,,    8^G^ 

-"dTV'jr}^^  8x8z  ^^^- 


£/4i(0-s(©+i(©-i.('f;)+rXf)-i('i')]'M.3) 

?•  kann  im  stromführenden  Körper  variiren.  Wir  wollen  denselben 
aber  in  sehr  kleine  Raumtheile  R  zerlegt  denken,  so  dass  inner- 
ludb  derselben  (t  als  konstant  anzusehen  ist.  Innerhalb  eines  solchen 
Bamntheiles  R  ist  V  eine  eindeutige  und  stetige  Funktion,  da  es 
^as  Potential  der  magnetischen  Kraft  bedeutet,  welches  die  ausser- 
Wb  R  liegenden  Stromgebiete  in  R  hervorrufen.  Ebenso  sind  die 
Kfferentialquotienten  von  F',  G',  H'  nach  den  Koordinaten  in  R 
eindeutige,  stetige  Funktionen,  da  F',  G',  H'  darstellbar  sind  als 
Potentiale  einer  in  R  liegenden  Raumbelegung  (vgl.  oben  pag.  92). 
'^ir  können  daher  auf  das  Integral  (13)  den  Hülfssatz  anwenden, 
"ßr  in  §  15  des  I.  Kapitels  auf  pag.  24  erörtert  ist,  und  erhalten 
*tf  diese  Weise  aus  (13): 

#[(f -f>-("<'-W>«C')+(|'->(")]«.  (U, 
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worin  dS  ein  Element  der  Oberfläche  S  eines  Raumes  R  bedeutet, 
n  die  äusseren  Elemente  auf  S^  und  die  £  über  alle  Oberflächen  S 
der  Räume  R  zu  erstrecken  ist. 

Nun  haben  wir  oben  pag.  105  gezeigt,  dass  der  potentiallose 
Antheil   der  magnetischen  Kraft,   d.  h.   derjenige,   dessen  Kompo- 
tt W         ft  (t' 

nenten   nach  (9)    durch — —  etc.   ausgedrückt  werden,    auf 

oj  oz 

der  Oberfläche  eines  Wirbelgebietes  derselben  parallel  liegt,  d.  h. 
dass  auf  den  Flächen  S  sein  muss: 

Wegen  dieser  Relation  verschwindet  die  Summe  (14)  und  daher  auch 
das  zweite  der  Integrale  in  (12). 

Folglich  ist  thatsächlich  die  magnetische  Energie  T  durch  (11) 
ausdrückbar,  so  lange  die  Stromkomponenten  in  jedem  Theile  eines 
Körpers  bei  Lagenänderung  desselben  ungeändert  bleiben.  Die 
Bedeutung  von  T  ist  dabei  nur  die,  dass  sein  Zuwachs  die  bei 
irgend  einer  Konfigurationsänderung  des  Systemes  von  den  pondero- 
motorischen  Kräften  geleistete  Arbeit  angiebt. 

Man  kann  die  Formel  (11)  noch  umgestalten  in 

wobei 

B  =  itS,  (16) 

die  pro  Flächeneinheit  im  Volumenelement  dt  vorhandene  Anzahl 
magnetischer  Kraftlinien  oder  die  sogenannte  magnetische  In- 
duktion bedeutet. 

Die  Formel  (15)  ist  deshalb  besonders  bequem,  weil  die 
Magnetisirungskonstante  des  Raumes  gar  nicht  auftritt.  Dass  sich 
in  der  That  für  T  eine  derartige  Form  angeben  lassen  muss,  kann 
man  schon  aus  der  Formel  (8)  pag.  130  schliessen,  welche  aller- 
dings nur  für  lineare  Ströme  gilt.  Es  soll  im  nächsten  Paragraphen 
gezeigt  werden,  dass  man  von  der  Formel  (15)  aus  leicht  zur 
Formel  (8)  zurückgelangt. 

Es  ist  hier  die  Frage  noch  gar  nicht  berührt,  ob  es  einen 
gewissen  äusseren  Zwang  erfordert,  um  die  Stromstärken  bei  irgend 
welchen  Konfigurationsänderungen  konstant  zu  erhalten,  öder  ob  sie 
dieses  von  selbst  thun.     Die  Beantwortung   dieser  Frage    soll   erst 
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'  fm  y.  Kapitel  .Induktion"  vorgeuommen  werden.  Jedenralls  i&t 
die  bei  irgend  einer  Konfigurationsändening  von  den  pondero- 
mototischen  Kräften  geleistete  Arbeit  nicht  gleich  dT,  falls  man 
da»  System  sich  selbst  überlässt  und  falls  sich  dann  die  ätrom- 
stürken  durch  die  Konfigurationsänderung  ebenfalls  yerändem  sollten. 
Wir  werden  unten  sehen,  daas  dieses  letztere  Verhalten  in  der 
That  eintritt. 

7.  Die  raagnetUche  Energie  einer  Kraftröhre.  Wir  wollen 
wiederum  annehmen,  es  sollen  die  Stromstärken  bei  irgend  welchen 
KonfigurationsänderUDgen  konstant  sein,  sei  es  nun,  dass  dieses 
von  selbst  eintritt,  oder  nur  durch  einen  gewissen  Zwang,  d.  h.  eine 
gewisse  Energie  Zu-  oder  Abfuhr.  Wir  haben  zuletzt  die  mag- 
netische, d.  h.  auch  die  potentielle  Energie  eines  beliebigen  Magnet- 
feldes als  ein  Rauinintegral  dargestellt,  was  wir  als  die  Summe  der 
Energieen  der  einzelnen  Tbeile  des  Magnetfeldes  auffassen  können. 
da  nach  dem  Princip  der  Existenz  der  Nuhekr'afte  die  potentielle 
Energie  als  in  den  einzelnen  Ifaumtheilen  lokahsirt  anzusehen  ist. 
Ifan  kann  daher  die  Energie,  welche  in  einer  Kraftröhre  des  Feldes 
enthalten  ist,  berechnen,  wenn  man  das  betreifende  Raumintegral 
für  T  über  die  Kraitröhre  allein  erstreckt. 

Knüpfen  wir  zu  dem  Zweck  an  die  Formel  (15)  an,  indem  wir 
d&s  Integral  Ober  eine  Kraftröhre  erstrecken.  Ist  ihr  Querschnitt 
an  irgend  einer  Stelle  gleich  d  q,  und  zertheilen  wir  die  Kraftröhre 
in  kleine  Stücke  der  Länge  dl,  so  ist  das  Volumen  eines  solchen 
Stackes 

dr  =  dq  .  dl. 

folglich   wird   nach  (15)   die   magnetische  Energie   der  Kraftröhre: 

Inn  iwt  aber  Bdq  gleich  der  Anzahl  N'  der  in  der  Kraftröhre  ent- 
teuen   magnetischen   Kraftlinien.      Diese   Zahl   ist   eine    vor    das  J 
ral  zu  setzende  Konstante,  so  dass  ist 


T'='sV''' /*■>'• 


nun  nach  pag.  71     fSidl   die   magnetomotorische  Kraft  A  des  J 
i  dar  Kraftröhre  umschlungenen  Wirbelraumes  ist  und  diese  nach 
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pag«  77  gleich  4^1  ist,  falls  i  die  im  Wirbelraum  fliessende  Strom- 
stärke bedeutet,  so  ist  die  magnetische  Energie  der  Ej-aftröhre 

AN'         1 
T'  =  -T^  =  yiN'  (17) 

Die    Summe    der    Energieen    aller   Kraftröhren,    welche   denselben 
Stromraum  i  umschlingen,  ist  also 

wobei  N   die   Gesanmitzahl   der   den   Stromraum  i  umschlingenden 
Kraftlinien  bedeutet. 

Sind  nur  lineare  Ströme  vorhanden,  so  ist  daher  die  magne- 
tische Energie  des  ganzen  Feldes 

und  das  ist  die  oben  pag.  130  abgeleitete  Formel  (8). 

Unsere  jetzigen  Betrachtungen  setzen  uns  aber  in  den  Stand, 
die  magnetische  Energie  eines  Feldes  in  anschaulicher  Form  auch 
dann  darstellen  zu  können,  wenn  körperliche  Ströme  im  Felde  vor- 
handen sind.  Denn  auch  dann  gilt  die  Formel  (17)  für  die  Energie 
einer  Kraftröhre.  Es  ist  bei  ihr  zu  berücksichtigen,  dass  flir  eine 
Krafbröhre,  welche  einen  Wirbelraum  schneidet  oder  ganz  in  ihm 
verläuft,  i  kleiner  ist,  als  für  eine  Krafbröhre,  welche  jenen  Wirbel- 
raum umschlingt,  indem  sie  ganz  ausserhalb  desselben  verbleibt. 

Fassen  wir  nun  zunächst  den  Fall  ins  Auge,  dass  nur  ein 
einziger  zusammenhängender  Wirbelraum,  d.  h.  nur  ein  Strom  von 
körperlicher  Ausdehnung  existirt,  wie  ihn  z.  B.  die  Fig.  24  auf 
pag.  105  darstellt.  Eine  gewisse  Anzahl  N'  von  Kraftlinien  um- 
schlingt den  ganzen  Wirbelraum.  Es  sind  diejenigen  Kraftlinien, 
welche  eine  Fläche  a  durchsetzen,  die  man  durch  die  engste  Ein- 
schnürung des  Wirbelraums  hindurchlegen  kann.  Besser  noch  ist  N' 
dadurch  charakterisirt ,  dass  es  die  Qesammtzahl  derjenigen  Kraft- 
linien ist,  von  denen  keine  den  Wirbelraum  durchschneidet.  Die 
magnetische  Energie  des  Theiles  des  magnetischen  Feldes,  welcher 
von  diesen  Kraftlinien  besetzt  ist,  wird  gegeben  durch: 

ST'  =  -^iN',  (18) 

wo  i  die  Gesammtstromstärke  des  Wirbelraumes  bedeutet. 
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Die  übrigen  Kraftlinien  des  Feldes  durcbschneiden  den  Wirbel- 
rauin.  Die  von  ihnen  umschlungene  Stromstärke  ist  also  kleiner  als  i. 
Ist  it,  die  Stromstärke,  welche  Nb  dieser  letzteren  Kraftlinien  umschiin- 
gfü,  so  ist  die  Energie  des  Raumes,  in  welchem  diese  N^  Kraftlinien 

▼erlaufen,  gegeben  durch  -^  ij,  N^.    Es  ist  daher  die  gesammte  mag- 
ische Energie  des  Feldes 


iN'+lsi.N,. 


(IP) 


1  dieser  Formel  variirt  i|,  von  i  bis  Null.  Man  kann  daher  leicht 
zwei  Grenzwert.he  angeben,  zwischen  denen  T  enthalten  sein  musB. 
Setzt  man  !,,  =^  i ,  so  wird  der  Werth  von  T  zu  gross.  In 
diesem  Falle  würde  die  rechte  Seite  von  (If)  sich  vereinfachen  zu 

-3-  i  {N'  -j-  £  N],)  =  -;7-  i  N,  wo  N  die  Gesammtzahl  der  Überhaupt 

Torbandenen  Kraftlinien  des  Feldes  bedeutet.  Andererseits  würde 
der  Werth  von  T  zu  klein  ausfallen,  wollte  man  alle  i,,  ;=  0  setzen, 
Es  ist  daher 


dieser    Ungleichung   kann    man   leicht   die    Fehler   schätzen, 

liehe  man  macht,  wenn  man  ein  körperliches  Wirbelgebiet  durch 

linearen  Strom   ersetzt   denkt,   der  entweder  in  den  Wirbel- 

illen   der   Kraftlinien   liegt,    die    sie  alle  umkreisen,   oder  in  der 

(sten  Einschnürung   des  Wirbelraums.     So   ist  z.  B.   für  den  in 

ig,  24   auf  pag.   lÜÖ   dargestellten   Fall   N'  =^  l.'i,   N  =  23,  jene 

iden  eitremen  Fälle  würden  also  Energiewerthe  ergeben,  die  sich 

I  23  zu  15  verhalten.    Es  ist  daher  keiner  der  beiden  extremen 

fSüe    eine    genügende   Annäherung   an    die   Wahrheit.     Nach   der 

Formel  (lö)  lässt  sich  aber  leicht  die  strenge  Formel  fUrT  finden, 

wenn  man  aus  der  Figur  diejenigen  Flächeninhalte  der  stromführen- 

I  Gebiete  entnimmt,   welche  jede  der  Kraftlinien  N,,  einschliesst. 

Sind   mehrere   zusammenhängende  Wirbelgebiete   im  Magnet- 

;   vorhanden ,   so   lassen   sich  ganz  ähnliclie  Betrachtungen  an- 

"rtellcn.     Mau   muss  dabei  nur  berücksichtigen,   dass   einige  Kraft- 

linteo    eventuell    mehrere    dieser    Wirbelgebiete    gleichzeitig    um- 

Hcblingen  können.  —  Die  daraus  fliessenden  Folgerungen  sollen  im 

[apilel  .Elektrodynamik*   betrachtet  werden. 
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8.  Die  Abhängigkeit  der  magnetischen  Energie  des  Feldes 
Ton  seinem  magnetischen  Widerstände.  Nach  der  Formel  (17) 
ist  die  magnetische  Energie  T'  einer  Krafkröhre 

A  N 

wobei  A  =  4xi  die  magnetomotorische  Kraft  des  von  der  Kraft- 
röhre umschlungenen  Wirbelraumes,  N  die  in  der  Röhre  enthaltene 
Kraftlinienzahl  bedeutet.  Die  magnetische  Energie  des  ganzen 
Feldes  ist  daher 

T  =  ET' =-5^  SAN. 

8  « 

Die  Formel  (17)  hat  eine  bemerkenswerthe  Aehnlichkeit  mit  der- 
jenigen Energie,  welche  in  einem  elektrischen  Kreislauf,  d.  h.  ge- 
schlossenen Strome,  in  der  Sekunde  geliefert  wird,  in  welchem  die 
elektromotorische  Kraft  E  und  die  Stromstärke  i  ist.  Dieser 
elektrische  Effekt  ist  nämlich  E  i,  wie  später  näher  erklärt  werden  soll. 
Nun  kann  man  auf  jede  Kraftröhre  das  Gesetz  des  magneti- 
schen Kreislaufs,  welches  im  §  37  des  I.  Kapitels  auf  pag.  71 
erörtert  ist,  in  Anwendung  bringen.  Nach  der  dortigen  For- 
mel (34)  ist 

A  =  N.  W  =  4xi, 

wo  W  der  magnetische  Widerstand  der  betreffenden  Kraftröhre 
bedeutet.  W  ist  nach  der  Formel  (33)  des  citirten  Paragraphen 
zu  berechnen.     Es  ist  daher  nach  (17): 


oder  auch: 


'^  =  ^'^'=   8ir^4r  =  2'rS-i^,  (21) 

T'  =  -\^ ,  (20') 

T  =  I:T'=-3^  SN^W.  (21') 

Die  beiden  letzten  Formeln  haben  wiederum  Aehnlichkeit  mit 
der  Wärmemenge  (Joule'sche  Wärme),  welche  von  dem  Strome  i 
in    einem  Leiter,    dessen    galvanischer  Widerstand  W  ist,    in   der 
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ikande  entwickelt  wird.  Diese  Wärmemenge  hat  nämlich  den 
th  i*W  (vf^I.  weiter  untenX 
Die  Formeln  (20),  (21)  sind  besonders  betjuem  zur  Berech' 
mmg  der  ponderomotoristihen  Wirkungen  im  Magnetfelde,  wenn  bei 
Eonfigurationsünderungen  und  LagenEnderungen  der  Wirbelgebiete 
ihre  Stromstärke,  d.  h.  auch  ihre  magneto motorische  Kraft  A, 
geändert  bleibt,  wie  wir  es  bisher  stets  aDnahmeu  und  wie  es  in 
Magnetfeldern,  welche  von  permanenten  Magneten  yerursacht  werden, 
auch  anzunehmen  iut.  Da  Bewegungen  der  Sjstemtheile  ifiim 
der  Weise  eintreten  {vgl,  oben  pag.  120),  dass  die  potentielle  Energie 
m(>glichst  klein,  d.  h.  die  magnetische  Energie  möglichst  gross  wird, 
so  muss  sich  bei  konstantem  A  der  magnetische  Widerstand  W 
jeder  Kraftrölire  mögUchsit  zu  verkleinem  suchen. 

Die  ponderomotorischen  Wirkungen  eines  Magne 
feldes  gehen  also  immer  in  der  Weise  vor  sich,  dass  d 
mugnetiache  Widerstand  des  Feldes  möglichst  klein  wird, 
Es  ist  bei  diesem  Satze  allerdings  zu  berücksichtigen,  dass  der 
magnetische  Widerstand  eines  Raumes  von  der  Gestalt  der  Kraf't- 
rOhren  in  ihm  abhängt,  dass  er  also  nicht  genau  zu  berechnen  ist, 
wenn  man  nicht  den  Kraftlinienverlauf  in  ihm  genau  kennt.  Zur 
aDDähemden  Schätzung  der  Bewegungen  genügt  aber  schon  die 
allgemeine  Kenntniss  des  ausgesprochenen  Satzes,  und  er  leistet 
dabei  durch  seine  Anschaulichlccit  gute  Dienste. 

Ist  ein  einziger  zusammenhängender  Wirbelraura  vorhanden, 
und  befindet  sich  ausserhalb  desselben  ein  Körper  von  einer  besseren 
magnetischen  Leiträhigkeit,  als  sie  seine  Umgebung  (Luft)  besitzt, 
z.  B.  ein  Eisenstück,  so  wird  sich  dasselbe  dabin  bewegen,  \ 
der  Luft  die  Kraftlinien  am  dichtesten  verlaufen,  d.  h.  der  Quer- 
schnitt der  Kraftröhren  am  engsten  ist.  Denn  dadurch  wird  der 
magnetische  Widerstand  des  Feldes  am  meisten  verringert.  In  dieser 
Weise  ist  also  die  oben  pag.  4U  besprochene  Anziehung,  welche 
isenstUcke  von  den  Polen  permanenter  Magnete  oder  Elektromagneti 
fn,  nach  den  Nahe  Wirkungsgesetzen  des  Aethers  zu  verstehen. 
pm gekehrt  ergiebt  sich  ebenso  die  Abstossung  diamagnetischer 
rper  von  Magnetpolen,  da  erstere  in  der  Nähe  der  letzteren  den 
^etischen  Widerstand  des  Feldes  grösser  machen  würden,  aU 
i  sie  weit  von  den  Polen  entfernt  sind. 
Nach  diesen  Ueberlegungen  folgt,  dass  para-  oder  diamagne- 
ihe  KOrper  in  einem  gleichförmigen  Mognetfelde,  d,  b.  in  einem 
leide,  dessen  Kraftlinien  äquidistante  gerade  Linien  sind,  keinerlei 


140  Elektrodynamometer  von  Bellati-Giltay. 

BewegUDgstendenzen  besitzen,  da  der  magnetische  Widerstand  des 
Feldes  unabhängig  von  der  Lage  der  Körper  ist.  Es  ist  bei  diesem 
Satze  aber  zu  berücksichtigen,  dass  er  nur  für  Körper  gilt,  welche 
so  schwach  para-  oder  diamagnetisch  sind,  dass  man  annehmen  kann, 
der  Kraftlinienverlauf  des  Feldes  werde  nicht  merklich  durch  ihre 
Anwesenheit  geändert. 

Für  Körper,  deren  Magnetisiruugskonstante  (t  stärker  von  der 
ihrer  Umgebung  abweicht,  gilt  er  nicht  mehr.  So  stellt  sich  z.  B. 
eine  Eiifenscheibe,  welche  drehbar  zwischen  die  Pole  eines  Elektro- 
magneten aufgehängt  ist,  parallel  zu  der  Verbindungslinie  derselben 
ein,  weil  in  dieser  Lage  das  ursprünglich  gleichförmige  Magnetfeld 
merklich  ungleichförmig  wird,  indem  die  Kraftlinien  von  den  Polen 
in  die  Eisenscheibe  hineingezogen  werden.  Dagegen  wenn  dieselbe 
senkrecht  zur  Verbindungslinie  der  Pole  steht,  so  findet,  wegen  der 
entmagnetisirenden  Wirkung  der  Oberflächen  der  Scheibe,  welche 
in  dieser  Lage  ein  Maximum  erreicht  (vgl.  oben  pag.  44),  eine  merk- 
liche Störung  der  Gleichförmigkeit  des  Magnetfeldes,  d.  h.  eine 
Koncentration  der  Kraftlinien  in  Eisen,  nicht  statt.  Daher  ist  in 
dieser  Lage  der  Eisenscheibe  der  magnetische  Widerstand  des  Feldes 
bedeutend  grösser,  als  in  der  ersten  Lage,  und  daher  erfährt  die 
Scheibe  Drehungsmomente  nach  dieser  ersten  Lage  hin,  einerlei, 
in  welcher  Richtung  die  Kraftlinien  des  Feldes  verlaufen.  Ein 
solcher  Eisenkörper,  welcher  nach  einer  oder  zwei  seiner  Dimen- 
sionen länger  ausgedehnt  ist,  als  nach  der  dritten,  eignet  sich  daher 
gut  zur  Messung  der  Feldstärke  in  einem  Magnetfelde,  in  welchem 
die  Richtung  der  Kraftlinien  schnell  sich  umkehrt,  d.  h.  auch  zur 
Messung  der  Stärke  eines  Wechselstroms,  und  er  ist  thatsächlich  bei 
der  Konstruktion  des  Bellati-Giltay'schen  Elektrodynamometers^) 
benutzt.  —  Es  ist  selbstverständlich,  dass  eine  Wismuthscheibe 
das  entgegengesetzte  Verhalten  zeigen  muss,  wie  eine  Eisenscheibe, 
d.  h.  sie  muss  sich  senkrecht  gegen  die  Kraftlinien  des  Feldes, 
d.  h.  gegen  die  Verbindungslinie  der  Pole,  einstellen.  Nur  sind  die 
hier  auftretenden  Drehungsmomente  ausserordentlich  viel  schwächer, 
als  beim  Eisen,  weil  \l  für  Wismuth  weit  weniger  von  1  ver- 
schieden ist,  als  für  Eisen.  —  Translatorische  Wirkungen  werden 
dagegen  in  dem  angeführten  Falle  nicht,  oder  nur  sehr  schwach 
ausgeübt,    da   der   Kraftlinienverlauf   bei    Parallelverschiebung   des 


')  Für  die  nähere  BeschreibuDg  dieses  InstrumeDtes  vgl.  Bellati,  Atti 
R.  Ist.  Yen.  (6)  1,  pag.  563,  1883.  —  Giltay,  Wied.  Ann.  25,  pag.  325, 1885. 
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B  sich  unmerklich  Endert.    Es  folgt  amJi  schon  aus  Syiiimetrie- 
ten,    ii&üs   eine   translaturischo   Kraft   niclit   vürbanden   seiu 
i  einem  Eisenkörper,  der  in  einem  symmetrisch   gestalteten 
I  lagert. 

.  Hcheinbarer  Drai'k  niid  Zug  im  mugnetlscben  Fvid«. 
Da  die  ponderomotariBcbeu  Wirkungen  im  Magnetfelde  immer  so 
Ton  statten  gehen,  dass  der  magnetische  Widerstand  der  Kraft- 
rßbren  möglichst  klein  wird,  so  erwecken  die  ponderomotorischän 
Wirkungen  die  Vorstellung,  als  ob  die  Kraftröhren  sich  zu  ver- 
kürzen und  zu  erweitern  strebten .  d.  h.  als  ob  im  Aether  ein  Zug 
parallel  den  Kraftlinien  und  ein  Druck  senkrecht  zu  ihnen  vor- 
handen sei.  Aus  den  Bewegungstendenzen  gleichnamiger  oder  un- 
gleichnamiger Magnetpole  erkennt  man  dies  besonders  anschaulich, 
uenn  man  den  Kraftlinienv erlauf  der  von  den  Polen  hervorgerufenen 
Magnetfelder  zeichnet. 

Man  kann  nun  thatsächlich  durch  eine  derartige  Annahme 
auch  quantitativ  genau  alle  pond eromotorischen  Wirkungen  im 
Magnetfeld  berechnen,  wie  Maxwell  ausgeführt  bat.  Die  Span- 
nungen werden  in  einem  Medium  der  Magnetisirungskonstanten  [i 
im  Yerhältniss  l:[t.  kleiner,  als  im  freien  Aether.  |j.  spielt  daher  in 
gewisser  Weise  die  Rolle  des  Elaaticitätskoefficienten  des  Mediums. 
Durch  eine  solche  Darstellung  wird  aber  mehr  das  speku- 
lative BedürfnisH  befriedigt,  da  diese  Darstellung  der  pondero- 
motorischen  Wirkungen  bei  Annahme  von  Nahekräften  im  Princip 
nU^iich  sein  muss,  als  dass  sie  einen  Fortschritt  oder  eine  Verein- 
ftchung  in  der  wirklichen  Berechnung  der  ponderomotori.schen  Wir- 
kungen böte.  Diese  gestaltet  sich  allemal  am  einfachsten,  wenn 
man  entweder  direkt  von  den  Femkraftgeaetzen,  oder  von  einer  aus 
letxteren  abgeleiteten  passenden  Form  der  potentiellen  Energie  aus- 
geht. Zu  irgend  welchen  anderen  Resultaten  kann  natürlich  die 
Druck-  und  Zugtheorie  nicht  führen,  denn  sie  beruht  auf  denselben 
Brfahrungstbatsachen ,  wie  das  Fernkraftgesetz  oder  die  Form  der 
potentiellen  Energie.  ~  Es  ist  übrigens  die  mathematische  Be- 
stimmung des  Druckes,  resp.  Zuges  aus  den  Erfahrungsthatsachen 
keine  eindeutig  bestimmte  Aufgabe,  sondern  man  kann  unendlich 
viel  verschiedene  Lösungen  angeben.  Es  liegt  dies  daran,  dass  man 
den  auf  eine  Flache  d^  wirkenden  Druck  nur  angehen  kann,  wenn 
man  diejenige  Aenderung  der  potentiellen  Energie  kennt,  welche 
durch  gewisse  Verschiebung  jeuer  Fläche  da  allein  eintritt.  —  Diese 


■^fT^ 
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kennt  man  nun  aber  hier  nicht.  Denn  wenn  sich  eine  Fläche  do 
im  Aether  verschiebt,  so  ist  damit  eine  bestimmte  Aenderung  des 
Kraftlinien  Verlaufes ,  d.  h.  auch  eine  berechenbare  Aenderung  der 
potentiellen  Energie  nur  dann  gegeben,  falls  d  a  wahre  oder  schein* 
bare  Ladungen  enthält.  Dies  ist  aber  nicht  der  Fall,  wenn  d  a  nicht 
etwa  an  der  Grenzfläche  zweier  verschiedenartiger  Medien  liegt. 
Die  Bestimmung  des  Druckes  oder  Zuges  auf  eine  im  Inneren  eines 
homogenen  Mediums,  z.  B.  des  freien  Aethers,  liegende  Fläche  do 
ist  daher  eine  unbestimmte  Aufgabe. 

10.  Die  Integral-  und  die  Differentialdeflnition  der 
Magnetisimngskonstante.  Die  vorangegangenen  Entwickelungen 
setzen  keineswegs  voraus,  dass  die  Magnetisirungszahl  {t  überall  den- 
selben Werth  besitze ;  auch  kann  ihr  Werth  an  derselben  Stelle  von 
der  Feldstärke  Q  abhängen,  wie  dies  z.  B.  beim  Eisen  wirklich  ein- 
tritt. Nur  ist  eine  genauere  Berechnung  des  magnetischen  Wider- 
standes in  diesem  Falle  recht  komplicirt. 

In  diesen  Fällen,  wo  [t  von  Q  abhängt,  knüpft  die  Berechnung 
der  bei  irgend  welchen  Konfigurationsänderungen  geleisteten  Arbeit  dT 
am  besten  an  die  Formel  (15)  der  pag.  134  für  T  an,  da  in  ihr  die 
Magnetisirungskonstante  gar  nicht  auftritt.  Auf  diesem  Wege  er- 
hält man  auch  am  besten  Rechenschaft  darüber,  was  man  unter  der 
Magnetisirungskonstante  versteht,  wenn  man  sie  nachträglich  in  die 
Endformel  wieder  einführt.  Definirt  man  (t  nach  der  Formel  (16) 
(pag.  134)  als  Verhältniss  der  magnetischen  Induktion  zur  vorhandenen 
Feldstärke,  so  wollen  wir  dies  die  Integraldefinition  von  (i  nennen. 
Die  in  Kap.  II,  pag.  114  beschriebene  magnetometrische  Methode 
bestimmt  z.  ß.  diesen  Integralwerth  von  pi. 

Oft  aber  wird  das  Verhältniss  dB  der  Zunahme  der  magne- 
tischen Induktion  zu  der  Zunahme  d^  der  Feldstärke  als  Magne- 
tisirungszahl [1  bezeichnet,  d.  h.  (jl  wird  durch  die  Gleichung  definirt: 

dB=iid«5.  (22) 

Dieses  soll  die  Differentialdefinition  von  (jl  genannt  wer- 
den, [t  selbst  der  Differentialwerth.  —  Wenn  es  nöthig  ist  (wie 
z.  B.  bei  Eisen),    den  Differentialwerth  von   dem  Integralwerth  zu 

unterscheiden,  so  soll  ersterer  durch  m-i  letzterer  durch  [t  be- 
zeichnet werden. 

Schliesslich  empfiehlt  sich  für  manche  Zwecke  noch  die  Ein- 
führung  einer  Abkürzung  für   das   Verhältniss   der   Zunahme   des 
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Produktes  B^  zu  der  Zunahme  von^^  Da  dieses  Yerhältniss  die 
Bedeutung  der  Magnetisirungszahl  (t  bat,  wenn  dieselbe  konstant, 
d.  h.  von  Q  unabhängig  ist,  so  soll  es  die  Differentialdefi- 
nition zweiter  Art  der  Magnetisirungskonstante  genannt  werden, 

der  ihr  entsprechende  Werth  [t  der  Differentialwerth  zweiter  Art. 
Derselbe  ist  also  definirt  durch 


Man  kann  für  diese  Gleichung  schreiben: 


(23) 


Setzt  man  hierin  f&r  B  den  Werth   (t^   nach  (IG),  für  dB   den 
Wertb  |td^  nach  (22),  so  ergiebt  sich 


[i-J-ji 


(24) 


d.  h.  der  Differentialwerth  zweiter  Art  ist  das  arithmetische 
Mittel  aus  dem  Differentialwerth  erster  Art  und  dem  In- 
tegralwerth  der  Magne- 
tisirungskonstante. 

Kennt  man  dieMagne- 
tisirungskurve  eines  Kör- 
pers, d.  h.  zu  jedem  Werth  $ 
der  Feldstarke  den  Werth 
seiner  magnetischen  In- 
duktion B  (es  muss  dafür 
gesorgt  sein,  dass  Q  inner- 
halb des  Körpers  konstant 
ist),  so  kann  man  für  jeden 
Werth  ^  der  Feldstärke 
die  nach  den  drei  verschie- 
denen Definitionen  sich  er- 
gebenden Magnetisirungs- 
konstanten  des  Körpers 
durch  folgende  geometrische 
Konstruktion  finden: 

Der  Integralwerth  \l  für  die  Feldstärke  OA  ist  gleich  dem 
Verhältniss  der  Strecken  PA  :  AO  (vgl.  Fig.  28).  Der  Differential- 
werth erster  Art  (t  wird  erhalten,  indem  man  durch  den  Aufangs- 


Fig.  28. 
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punkt  0  der  Magnetisinmgskurve  eine  Parallele  0  C  zieht  zur  geo- 
metrischen Tangente,  welche  die  Magnetisirungskurve  in  P  besitzt. 
Die  Linie  O  C  mag  von  dem  in  A  errichteten  Lote  in  P'  geschnitten 

werden.  Dann  ist  der  Differential werth  erster  Art  [t  gleich  dem 
Verhältniss  der  Strecken  P'A  :  AO. 

* 

Bezeichnet  sodann  P''  den  Mittelpunkt  der  Strecke  PP',  so  ist 

der  Differentialwerth  zweiter  Art  (t  gleich  dem  Verhältniss  der 
Strecken  P"A  :  AO.     Es  ist  also 

ti.i(I;^  =  PA:P'A:P"A. 

Alle  drei  Werthe  fQr  {t  fallen  zusammen,  wenn  die  Magnetisirungs- 
kurve  eine  gerade  Linie  ist,  d.  h.  wenn  (t  von  der  Feldstärke  ^ 
unabhängig  ist. 

11.  Hydrostatische  Methode  zur  Bestimmung  der  Magneti- 
sirungskonstanten  tou  Flüssigkeiten  und  Oasen.  Erzeugt  man 
ein  kräftiges  Magnetfeld  zwischen  den  Polen  eines  hufeisenförmig 
gebogenen  Elektromagneten,  indem  man  ihn  mit  Polschuhen  ver- 
sieht, welche  man  bis  auf  einen  schmalen  Luftzwischenraum 
zusammenschiebt,  so  werden,  wie  im  §  8  des  Näheren  ausgefOhrt 
wurde,  Körper,  deren  Magnetisirungskonstante  {t  grösser  als  die  der 
Luft  (tg  ist,  in  die  kräftigsten  Stellen  des  Magnetfeldes,  d.  h.  in 
den  Raum  zwischen  die  Pole,  hineingezogen,  Körper  dagegen, 
deren  (t  kleiner  als  \Iq  ist,  dort  hinausgestossen. 

Auf  diesen  Umstand  ist  eine  bequeme  Methode  zur  Messung 
der  Magnetisirungskonstante  von  Flüssigkeiten  und  Gasen  gegründet. 
Die  Flüssigkeit,  deren  (x  gemessen  werden  soll,  wird  in  ein 
U-Rohr  gefüllt,  dessen  Schenkel  so  weit  voneinander  entfernt  sind, 
dass,  wenn  sich  der  eine  an  den  Stellen  der  grössten  Feldstärke, 
d.  h.  in  dem  Zischenraura  der  Pole,  befindet,  die  Feldstärke  an  dem 
Orte  des  anderen  Schenkels  sehr  gering  ist.  Wir  wollen  sie  zu- 
nächst ganz  vernachlässigen. 

Ist  nun  die  Magnetisirungskonstante  [x  der  Flüssigkeit  grösser 
als  die  Konstante  \Lq  der  Luft,  so  wird  dieselbe  in  Folge  der  An- 
ziehung des  Magnetfeldes  in  dem  im  Magnetfelde  befindlichen 
Schenkel  S^  höher  stehen,  als  in  dem  ausserhalb  desselben  befindlichen 
Schenkel  Sg. 

Man  kann  leicht  die  vertikale  Höhendifferenz  h  zwischen  den 
Flüssigkeitsoberflächen  in  beiden  Schenkeln  berechnen.  Im  Gleich- 
gewichtsfalle muss  nämlich   die  potentielle  Energie   ein  Minimum 
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in.  d.  b.  die  bei  irgend  einer  möglichen  Konägurationsändenmg 
des  Systems  von  den  ponderoniotoriselien  Kräften  geleistete  Arbeit 
muBä  verschwinden,  oder  strenger  genommen,  uneodlicli  klein  von 
der  zweiten  Ordnung  sein,  wenn  die  Konfigurationsändening  selbst 
Ton  der  ersten  Ordnung  unendlich  klein  ist. 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  das  FlUsaigkeitsniveau  im 
Schenkel  S,  um  die  kleine  Strecke  dh  gehoben  werde.  Dann  leistet 
die  Schwerkraft  die  negative  Arbeit 

SB,  =  -h.qpgdh,  (25) 

wobei  fi  die  Dichtigkeit  der  Flüssigkeit,  q  den  Querschnitt  des 
Scbenkds  S,  an  dem  Orte  des  oberu  FlUssigkeitsniveaus,  und  g  die 
Beschleunigung  beim  freien  Fall,  d.  h.  die  Zahl  981  im  cgs-System 
bedeutet.  Denn  die  Konfigurations'änderung  kann  man  sich  dadurch 
herbeigeführt  denken,  dass  das  FlUsaigkeitavolumen  qdh  aus  dem 
FlQssigkeitsniveau  des  Schenkels  S^  fortgenomnien  und  auf  das 
Niveau  des  Schenkels  S,  aufgeschüttet  würde,  d,  h.  dass  die  Masse 
qdh  .  j:i  um  h  gehoben  würde. 

Bei  der  Konfigurutionsiinderung  üben  die  magnetischen  Kräfte 
eine  positive  Arbeit  SB,  aus.  Dieselbe  berechnet  sich  aus  der 
Aenderung  der  magnetischen  Energie  T  in  einfacher  Weise,  Legen 
wir  nämlich  für  T  die  Formel  (15)  der  pag.  134  zu  Grunde  und 
setzen  wir  voraus,  dass  die  Flüssigkeit  so  schwach  magnetisch  sei, 
dass  die  magnetische  Kraft  an  einer  Stelle  P  sich  nur  unmerklich 
ändert,  wenn  sich  in  und  um  P  Flüssigkeit,  anstatt  Luft,  befmdet, 
ao  wird  nach  (15) 


3B,  =  dT  = 


1 


(B-B„)§qdh. 


(26) 


I  die  Feldstärke  an  der  Stelle  des  oberen  Flüssigkeitsniveaus 
chenkel  Sj,  B  die  magnetische  Induktion,  falls  dort  Flüssig- 
Bq,  falls  dort  Luft  sich  befindet,  bezeichnet.  Denn  durch  die 
mfigurationsänderung  ist  für  die  Berechnung  von  T  nur  die 
■idoning  herbeigeführt,  dass  in  dem  Volumen  qdh  die  magne- 
Induction  von  dem  Werthe  B,,  in  den  Werth  B  übergeht. 
Xtie  Verschiebung  des  FlQssigkeitsniveaus  im  Schenkel  S^  macht  für 
T  keinen  Unterschied,  da  dort  ^  ^  0  sein  soll. 
_  Da  nun  SB,  -f  ©j  =  0  sein  muss,  falls  die  Höhe  h  der  Gleich- 

wichtsli^e  der  Flüssigkeit  entspricht,  so  folgt  aus  (25)  und(2ß): 

iir'g=  A-(B-B,)fi, 
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Setzt  man  nun  B  =  ji$,  B.,  =  ji^^,  d.  h.  führt  man  die  Integral- 
werthe  (vgl.  oben  pag.  142)  der  Magnetisirungskonstanten  ein,  so 
folgt  für  diese: 

8  s:hpg  ,^^ 


$ 


Wenn  also  h,  p  und  ^  gemessen  werden,  so  kann  man  |i  —  (i^  berechne! 

Wie  die  Herleitung  dieser  Formel  ergiebt,  bedeutet  ^  d 
Feldstärke  am  Orte  des  oberen  FlUssigkeitsniveaus  im  Schenkel  S 
Es  ist  also  durchaus  nicht  nothwendig,  dafür  zu  sorgen,  dass 
innerhalb  eines  grösseren  Gebietes  konstant  sei.  Zum  Zwecke  ein« 
genauen  experimentellen  Ermittelung  des  Q  (von  der  im  Eapit 
.Induktion'  die  Rede  sein  soll)  empfiehlt  es  sich  allerdings,  e 
Magnetfeld  anzuwenden,  in  welchem  Q  innerhalb  eines  gewiss^ 
Gebietes  nahezu  konstant  ist. 

Ebensowenig  ist  für  die  Gültigkeit  der  Formel  (27)  die  Vo 
ausset/ung  nöthig,  es  sei  die  Magnetisirungskonstante  ;jl  der  Flüssi; 
keit  von  4>  unabhängig.  Wie  sich  aus  der  Ableitung  der  Foru: 
ergiebt,  wird,  bei  variabelem  |i,  der  Integralwerth  der  Ma 
netisirungskonstante  durch  diese  Methode  bestimmt. 

Wenn    die    Feldstärke    am    Ort^    des   Flüssigkeitsniveaus   : 
Schenkel  S.,  nicht  verschwindet,  sondern  den  Werth  Q'  hat,  so 
in  (-7)  4^-  —  iV-  an  Stelle  von  $"  zu  setzen;  genauer  genomm 
würde  die  Formel  lauten: 

l!^  -  '^)  ^'  —  (l^'  —  l^'o)  iÖ'^  =  8::  hpg,  (i 

wo  |i',  '1,/  die  der  Feldstärke  ^'  zukommenden  Integralwerthe  c 
Magnetisirungskonstanten   sind.     Falls  aber  §'  klein   ist,    so  ist 
dieser  Formel  unbedenklich  pi'  resp.  ii^,'  gleich  «i,  resp.  »j^,  zu  setz( 
(Für  Luft  ist  überhaupt  jj^>  als  von  ^  unabhängig  anzusehen.) 

Die  magnetische  Steighöhe  h  wird  mit  einem  Mikroskop  a 
geU»sen.  Da  durch  Erregung  des  Magnetfeldes  die  Flüssigkei) 
obertlächen  in  beiden  Schenkeln  S^  und  So  sich  nach  verschieden 
Hichtungen  bewegen,  so  erhält  man  eine  möglichst  grosse  V( 
Schiebung  nur  der  einen  Oberfläche,  wenn  man  den  Qm 
schnitt  des  einen  Schenkels  so  gross  gegen  den  Querschnitt  c 
andern  wählt,  dass  die  Oberfläche  in  dem  weiten  Schenkel  kai 
sinkt,  wenn  die  im  engen  Schenkel  steigt.  Man  erhält  dann 
durch  Mikroskopeinstellungen  am  engen  Schenkel  allein  bei  g 
schlossenem  und  geöffnetem  Erregerstrom  des  Elektromagnetc 
Wenn  dessen  Feldstärke  bei  geöfthetem  Strom  nicht  gänzlich  v€ 
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schwindet  (was  infolge  der  Remanenz  des  Magnetismus  des 
Eisens  nie  eintritt),  sondern  den  Werth  Q^  h^t,  so  ist  auch  bei 
geö&etem  Erregerstrom  eine  NiveaudiflFerenz  h,  zwischen  den 
Flüssigkeitsoberflächen  in  beiden  Schenkeln  vorhanden.  —  Es  ist 
dann  nach  (27)  : 


h  =  ((X  -  t*.o) 


hr  =  (l^  -  \h) 


woW  m  den  Integralwerth  der  Magnetisirungskonstante  der  Flüssig- 
teit  bezeichnet,  welcher  bei  der  Feldstärke  $,  besteht.  Ist  (t,  nicht 
merkbar  von  (t  verschieden,  so  erhält  man  fQr  die  bei  Schliessen 
wid  Oeflhen    des    Erregerstromes    eintretende    Niveauverschiebung 


MihrtKihop 


JSlehirom . 


Fig.  29. 

^"--h,    im    engen  Schenkel,    welche    direkt   mikroskopisch   ables- 
W  ist: 


h  -  hr  =  ((X  -  (i-o) 


8ffpg 


(29) 


Weil  Q  und  Qr  nicht  innerhalb  grösserer  Gebiete  konstant  sind,  so 
empfiehlt  es  sich,  den  engen  Schenkel  zwischen  die  Magnetpole  zu 
bringen,  den  weiten  dagegen  ausserhalb  derselben. 

Man  kann  die  Methode  empfindlicher  machen,  d.  h.  die  Ver- 
schiebungen des  Flüssigkeitsniveaus  vergrössern,  falls  man  den 
Schenkeln  S^  und  S2  eine,  nur  wenig  gegen  den  Horizont  geneigte 
Lage  giebt.  Ebenfalls  vergrössert  sich  h,  wenn  man  ein  ringförmig 
geschlossenes  Glasrohr  (vgl.  Fig.  29)  anwendet,  und  zwei  nur  wenig 
in  ihrer  Dichtigkeit  verschiedene  Flüssigkeiten  übereinander  schichtet 
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Ist  Po  die  Dichtigkeit  der  oberen  Flüssigkeit,  so  tritt,  wie  leicht 
ersichtlich  ist ,  p  —  Po  an  Stelle  von  p  auf  die  rechte  Seite  von 
9Bi  in  Formel  (25).  Ist  (jlq  die  Magnetisirungskonstante  der  oberen 
Flüssigkeit,  so  ist  daher  an  Stelle  von  (27)  zu  setzen: 

^_^^iJLMLz^^.  (30) 

Pumpt  man  das  Glasrohr  luftleer,  so  ergiebt  sich,  da  (to  =  1, 
p^  =;=  0  ist,  die  Magnetisirungskonstante  [i  der  Flüssigkeit.  Füllt 
man  den  oberen  Theil  des  Glasrohres  mit  verschiedenen  Gasen,  so 
kann  man  jetzt  ihre  Magnetisirungskonstanten  finden,  da  man  die 
der  unteren  Flüssigkeit  kennt. 

Man  kann  aber  auch  die  Magnetisirungskonstante  der  GtBse 
direkt  miteinander  und  mit  der  des  leeren  Raumes  nach  gleicher 
Methode  vergleichen;  zum  Erkennen  des  „Niveaus^  der  Gase  be- 
darf man  nur  zweier  leicht  im  Glasrohr  adhärirender,  verschiebbarer 
Flüssigkeitstropfen,  welche  den  Querschnitt  des  Glasrohres  über- 
spannen. 

Nach  der  beschriebenen  Methode  hat  Quincke^)  und  später 
Wähn  er*)  und  duBois*)  die  Magnetisirungskonstante  von  Flüssig- 
keiten gemessen.  Die  von  Wähn  er  erhaltenen  Zahlen  weichen 
erheblich  von  denen  Quincke's  und  du  Bois'  ab,  doch  scheinen 
die  letzteren  Zahlen  mehr  durch  die  Resultate  anderer  Yersuchs- 
methoden  gestützt  zu  werden,  als  die  Zahlen  Wähne  r's.  Die  be- 
nutzten Feldstärken  schwankten  zwischen  6000  und  13000,  ge- 
messen nach  cgs- System.  Wasser  ist  diamagnetisch  und  hat 
die  Magnetisirungskonstante  (nach  DuBois)|JL  =  l  —  10,5 .  10"*. 
Für  Wasser  beträgt  demnach  bei  der  Feldstärke  ^  =  10  000  die 
magnetische  Drucktiefe  ( —  h)  im  leeren  Raum  0,42  mm.  —  Wäs- 
serige und  alkoholische  Lösungen  von  Eisenchlorid  (FeClj),  Mangan- 
chlorid (MnCls)  sind  am  stärksten  von  allen  bisher  untersuchten 
Flüssigkeiten  paramagnetisch.  Für  eine  wässerige  FeClg -Lösung 
der  Dichte  p  =  1,5  ist  etwa  (i  =  1  -}-  7,5  .  10*,  d.  h.  die  magnetische 
Steighöhe  für  $  =  10000  nach  (27)  etwa  gleich  20  mm.  Da  man 
mit  einer  Lupe  ^ji  o  mm  bequem  ablesen  kann,  so  bietet  sich  dadurch 
eine  bequeme  Methode  zur  Messung  grosser  Feldstärken^  falls  \l 
hinreichend  sicher  bestimmt  ist. 


')  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  24,  pag.  347,  1885. 

^  Th.  Wähner,  Wien.  Ber.  96  (2),  pag.  85,  1888. 

»)  H.  E.  J.  G.  du  Bois,  Wied.  Ann.  35,  pag.  137,  1888. 


.MagnetisirungskonatanteVi  v 


U9 


FOr  Gase  »ind  die  Magnetisirungskonstauten  nach  der  be- 
sdirieWnen  Methode  ausser  von  du  Bois  (1.  c.)  von  Quincke'), 
Tüpler')  und  Hennig')  bestimmt.  Sauerstoff  ist  unter  den 
Ouen  am  stärksten  magnetisch,  für  ihn  ist  nämlich  |i.=  1  -|"  1>5  .10"". 
FUr  Luft  ist  [i  =  1  -f-  0,31  .  10"",  [i  —  1  wächst  proportional  dem 
Drucke  des  Gases. 

Wie  aus  den  zu  Beginn  dieses  Paragraphen  gemachten  Be- 
tracbtungen  hervorgeht,  hängt  die  magnetische  Steighöhe  in  keiner 
Weise  von  der  Orientirung  der  freien  Fllässigkeitsoberfläche  gegen 
^«  KrafUinien  des  magnetischen  Feldes  ab.  Dies  hat  auch  die 
Beobachtung  bestätigt*). 

Quincke  hat  durch  Messung  der  Äenderung  des  hydrostati- 
irlien  Druckes  im  Felde  dleMagnetisirungskonstante  auch  bei  anderen 
Anordnungen  bestimmt,  indem  er  z.  B.  die  Druckäuderung  einer 
Luftblase  in  der  Flüssigkeit,  vrelche  sich  im  Magnetfelde  befindet, 
Maas,  Die  Aufstellung  der  hier  anzuwendenden  Formel  kann  nach 
denselben  Principien  und  ebenso  bequem,  wie  die  Aufstellung  der 
Formel  (27)  geschehen.  Die  vorher  beschriebene  Methode  hat  aber 
mehr  experimentelle  Vorthelle. 

12.  XiTeaugestHlten  von  Flüssigkeiten  in  ungleichfürmtgen 

Xa^etfelilero.  Die  Gestalt  des  Niveaus  einer  Flüssigkeit  F  in 
einem  ungleichförmigen  Magnetfelde  kann  man  nuf  dem  im  vorigen 
Paragraphen  eingeschlagenen  Wege  leicht  berechnen.  Nennt  man  z 
die  Erhebung  des  Niveaus  an  irgend  einer  Stelle  P  über  diejenige 
Horizontal-Ebene,  welche  das  Niveau  einer  mit  F  kommunicirenden 
FlQsfiigkeJt  sein  wUrde,  auf  welche  nur  die  Schwere  wirkt,  so  leistet 


)  G.  Quincke,  Wied.  Ann,  34.  png.  401,  1888. 
I  A.  Ti5pler  und  R.  Henning,  Wied.  Ann.  34,  pag.  7'JO,  1888. 
Henning,  Wied.  Ann.  50.  pag.  485,  1893, 

n  der  im  §  9  besprochenen  M  a  x  w  e  l  l'sehen  Vorstellung  von  Drnck- 
I  Aether  geleitet,  hat  Poincarö  (KlektricitTit  und  Optik, 
r  und  Gum  lieh,  Berlin  1891,  1.  Bd..  pag.  2451  geachlosgen, 
e  FlQseigkeit  steigen  oder  linken  mnss ,  je  nacbdem  das  Niveau  im 
Stibenkel  3|  parallel  oder  eenkrechl  zu  den  Kraftlinien  liegt,  und  daes  daher 
dtft  Boobacbtung.  der  zufolge  dieses  Verhalten  nicht  eintritt,  einen  Widersprach 
1  die  Maxwe  ll'gche  Theorie  ergäbe.  —  Dieser  Sehluas  ist  aber  ein  Fehler, 
■er  vermieden  wäre,  falle  die  aus  der  MaiwellVhen  Vorstellung  sicfa 
itnden  Ki^fte  genauer  mathematiBch  berechnet  würen.  Diese  Berechnung 
B  allerdings  weit   unbequemer  zum  Ziele  fObTen,   als  der  im  Texte  ge- 
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die  letztere  nach  (25)  (pag.  145)  bei  Erhebung  des  Niveaus  einer 
bei  P  befindlichen  kleinen  Fläche  dq  um  dz  die  negative   Arbeit 

SBi  =  —  zdqdzpg, 

die  magnetischen  Kräfte  leisten  dagegen  nach  (26),  pag.  145,  die 
positive  Arbeit 

falls  |JL  den  Integralwerth  der  Magnetisirungskonstante  der  Flüssig- 
keit, |io  den  des  Gases  (Luft)  bezeichnet,  welches  die  Flüssigkeit 
umgiebt. 

Im  Gleichgewichtsfalle  ist  W^  +  Wg  =  0,  d.  h.  die  z-Koor- 
dinate  des  Flüssigkeitsniveaus  an  irgend  einer  Stelle  wird  durch  die 
Gleichung  bestimmt: 

z  =  4^lJ^iQ2.  (31) 

Das  Niveau  erhebt  sich  daher,  falls  |i'  — |i'o  positiv  ist,  am 
meisten,  wo  ^^  den  grössten  Werth  hat.  Man  kann  die  Gestalt 
des  Niveaus  aus  (31)  mathematisch  berechnen,  falls  Q  als  Funktion 
des  Ortes  bekannt  ist.  Rührt  z.  B.  Q  scheinbar  von  einem  pimkt- 
förmigen  Pol  der  Stärke  m  her,  und  bezeichnet  R  die  horizontal 
gemessene  Entfernung  des  Punktes  P  von  m,  so  ist 

^  m 


z«  +  R2  ' 
d.  h.  nach  (31): 

z(z»  +  R«)^  =  -?^y^^  =  Konst. 

Das  Niveau  ist  daher  eine  Rotationsfläche,  ihre  höchste  Er- 
hebung über  das  Niveau  in  der  Unendlichkeit  (R  =  oo)  findet  für 
R  =  0,  d.  h.  senkrecht  über  dem  Pol,  statt,  und  hat  den  Werth 


=v'- 


2^ mMl^-l^o) 


8  7Cpg 

Die  schon  von  Plücker^)  beobachteten  Niveaugestalten  para- 
magnetischer und  diamagnetischer  Flüssigkeiten  (vgl.  die  Figuren  30 
und  31)   über  zwei  gegenüberstehenden  Magnetpolen  folgen  direkt 


')  P  lücker,  Pogg.  Ann.  73,  1848. 


KrUfle 
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:  (;)1),  da  in  der  Nähe  eines  Poles  Q  am  grössten  ist.  Die 
charakteristische  Niveaugestalt  zeigt  sich  besser,  falls  man  zwei 
gleichnamige  Magnetpole  gegenüberstellt,  als  zwei  ungleichnamige, 
weil  im  ersteren  Falle  .gi  ungleichförmiger  ist,  als  im  letzteren. 
Das  Vorzeichen  tod  ö,  d.  h.  das  Vorzeichen  des  Magnetpoles,  ist 
hier  natürhch  direkt  von  gar  keinem  Einfluss,  da  ^  quadratisch  in 
den  Formeln  auftritt. 

Die  Gase  (auch  Flammengase)  zeigen  ganz  ähnliche  Niveau- 
gestalten. Man  kann  sie  gut  erkennen,  wenn  eine  Flamme  in  einem 
ungleichförmigen  Magnetfelde  brennt,  z.  B.  zwischen  zwei  spitzen 
Polen. 


13.  Eiue  atidere  Methode  zor  Bestimmung  der  Magneti- 
8inmgskons;tiinteu.  Wie  im  g  8  auf  pag.  1311  ausgeführt  wurde, 
besitzen    achwach    para-    odur    diaraagnetisthe    Körper    keine  Be- 


wegungstendenzen  in  einem  gleichförmigen  Magnetfelde,  wohl  aber 
in  einem  ungleichförmigen  Felde.  Hierauf  beruht  streng  genommen 
die  im  §  11  besprochene  hydrostatische  Methode  zur  Bestimmung 
der  Magnetisirungs konstanten.  Denn  wiewohl  die  Feldstärke  am 
Orte  des  einen  Flüssigkeitsschenkels  konstant  sein  kann,  so  wird 
eine  Verschiebung  der  Flüssigkeit  doch  nur  dadurch  hervorgerufen, 
dasa  die  Feldstärke  am  anderen  Schenkel  wesentlich  kleiner  ist. 

Man  kann  nun  auch  noch  eine  andere  Methode  zur  Bestim- 
mung  der  Magnetisirungskonstauten  auf  die  ponderomotorischen 
Wirkungen  im  ungleichförmigen  Magnetfelde  gründen. 

Betrachten  wir  ein  beliebig  begrenztes  kleines  Volumen  dt 
eines  nur  achwach  para-  oder  d i am agne tischen  Körpers.  Wenn  dx 
in  der  beliebigen  Richtung  s  um  ds  verschoben  wird,  so  können 
wir  die  dadurch  herbeigeführte  Äe.nderung  dT  der  magnetischen 
Energie  nach  der  Formel  (l-'i)  auf  pag.  134  leicht  berechnen.  Falls 
wir  nämlich  annehmen,  dass  die  Feldstärke  §  an  irgend  einer  Stelle  P 
sich  nicht  merklidi  ändern  solle,  falls  der  Körper  dorthin  geschoben 
wird,  so  tritt  durch  die  Verschiebung  von  dt  ura  ds  weiter  keine 
Lernng    ein,    als    dass    die    Induktion    des   Raumtheiles  d^ 


•■■r-' 
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welchem  sich  ursprünglich  der  Körper  befunden  hatte,  von  B  zu  B^ 
übergeht,  während  lungekehrt  die  Induktion  des  Raumtheiles  dt, 
in  welchem  sich  der  Körper  nach  der  Verschiebung  befindet,  von 
B/  zu  B^  übergeht.  Setzt  man  daher  die  Feldstarke  in  letzterem 
Raumtheil  gleich  |^^  die  im  ersteren  gleich  ^,  so  ist  nach  (15) 

dT  =  -  -g^  (B  -  B„)  iodt  +  J-  (B'  -  B'„)  S'dt. 

Nun  ist  aber  nach  dem  Taylor'schen  Lehrsatze: 

(B' -  BoO  $' =  (B  -  BJ  iö  + -^i2_zJML  ds. 

Daher  wird 

,T  =  _L  AKB^^ll^dsdt.  (32) 

o  ^  eis 

Nennt  man  nun  K,  die  das  Volumen  dt  in  der  Richtung  s 
bewegende  Kraft  des  Magnetfeldes,  so  muss  dT  gleich  der  Arbeit 
Kg  .  ds    sein.     Es  ergibt  sich  daher  nach  (32): 

K,  =  -i^   8[(B-B„)^]  (33) 

o  <c  ÖS 

Benutzt  man  nun  die  Differentialdefinition  zweiter  Art 
der  Magnetisirungskonstanten  [vgl.  oben  pag.  143, Formel (23)], 

derzufolge  d  (B  ^)  =  |jl  d  (^  ^)  ist,  so  wird  die  Formel  (33)  zu : 

K.  =  -l?l^drMl.  (34) 

Die  auf  die  Volumeneinheit  wirkenden  Eraftkomponenten  9(,  9,  @ 
nach  den  Eoordinatenaxen  haben  daher  die  Werthe 

Misst   man  daher  das  Magnetfeld  topographisch  aus,   so  dass 

man  die  Dififerentialquotienten  von  Q^  kennt,  so  kann  man  |i  —  p-o 
berechnen  aus  Beobachtung  der  ponderomotorischen  Wirkungen. 
Letztere  ergeben  sich  entweder  aus  Bestimmung  der  Schwingungs- 
dauer des  bifilar  oder  an  einem  Torsionsdraht  aufgehängten  Körpers 
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I  Mignetfelde'),   oder  ans   dem  durtb  Toraion  der  Aufhängevor- 
richtung zn  messendem  statischen  Zuge  des  Magnetfeldes^. 

Auch  für  FIUssigkeit«D  ist  die  Methode  i;ur  Bestimmung  ihres  [l 
Mwendbar,  entweder  indem  man  sie  in  ein  bewegiiches  Gefaas  ein- 
giwst,  oder  indem  man  nach  dem  Vorgange  Becquerel's^)  einen 
festen  Körper  ah  wechselnd  im  Vakuum  und  in  der  Flüssigkeit 
wf  bangt. 

Handelt  es  sich  nur  um  die  Vergleichung  der  MagnetiBirungs- 
^onstanten  [i., ,  [Lj,  ...  verschiedener  Körper  untereinander  (nicht 
mit  der  der  Luft  oder  des  Vakuums),  so  braucht  man  das  Magnet- 
'ili  uiclit  topographisch  anszumessen,  sondern  erhält  direkt  die 
Vsrhidtmsse  jt,  —  [i^  :  ji.,  —  ii^  etc.  falls  man  die  ponderomotorischen 
"irbingen  beobachtet,  welche  die  Körper  in  unverändertem  Magnet- 
feld erfahren,  wenn  sie  immer  an  dieselben  Stellen  desselben  ge- 
bracht werden. 

In  den  bisherigen  Betrachtungen  ist  angenommen,  daes  die 
ontersuchten  Körper  nur  schwach  para-  oder  diamagnetisch  seien, 
mit  anderen  Worten ,  dass  [i  —  [i,,  eine  sehr  kleine  Zahl  sei.  Hat 
diese  Differenz  beträchtlichere  Werthe,  wie  z.  B.  bei  Eisen  in  Luft, 
BO  Rind  die  Betrachtungen  zu  modificiren. 

Wir  wollen  uns  das  kleine  Volumen  di.  welches  aus  Eisen 
äer  Magnetisirungskonstant« ')  i».  bestehen  mag,  in  Kraftröhren  zer- 
legt denken.  Eine  derselben  mag  die  Oberfläche  des  Volumens  dt 
i>i  den  beiden  Querschnitten  dq,  und  dq,  schneiden.  Die  Länge 
dieser  innerhalb  dt  befindlichen  Ivraftröbre  sei  dl.  Ihr  Volumen 
istdaher  dT'  =  dq|dl.  Die  ponderomotorischen  Wirkungen,  welche 
»^  im  Magnetfeld  erfährt,  lassen  sich  nach  den  in  Kap,  L  §  23, 
Pig.  '12  angestellten  Ueherlegnngen  durch  die  Annahme  berechnen, 
w  habe  die  Magnetisirungskonstante  überall  den  Werth  [Iq  der 
'■'ingehnDg  des  Eisens,  und  es  besessen  dq,  resp.  dq^  eine  gewisse 
loagnetische  Belegung   der  Dichte  ^  >].     In   diesem   Falle   milsste 


')  So   aind   verfahren   Kowlantl    und  Jacques,   äillim.    Joum,    18, 
P^.  860,  1879;  SchuhmeiBter.  Wien.  Ber.  |2)  83,  p«g.  46.  1881, 

•)  So  verfahr  0.  Wiodemann,  Pogg.  Ann,  126,  pag.  8,  1865: 
6ehohmei«ler.  1-  c.  pag.  52;  Eaton.  Wied.  Ann.  15.  pag.  226,  1882; 
btingshaaBeji.  Wirf.  Ann.  17,  pag.  304,  1882;  —  Wien.  Ber.  (2)  96, 
,  1887;  S.  HeuricbBen.  Wied.  Ann.  84,  pa«,  180.  1888. 
I  B.  Becqaerel,  Ann.  de  cbim.  et.  de  ptiyB.  (3)  28,  pag.  290.  1850. 
I  B>  mOge  vorlfinfig  unentscbieden  gelcuaen  sein,  welche  von  den  dni 
f  pag.  142  liejpra ebenen  Delinilionen  fQr  ^  hier  anzuwenden  ist 
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-"*-*c:^-?i:  -^^-J^at  J«f,ii35^  ----'=»^n^  laa^rblb 

'**'-»«*  gewinnt 
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-^-•'>-  /n  de.  ?or  "^'^^  ^^  -^tl  t 

4^:: —  •  -^  R  "ö 

'^  '  «•  h.  da  dt  -  vT .      ^citunir  J  h-^u 

»  u  t  =  i  j  /  .  «jf  I  treibend«  i?^  ^ 

ist.  so  TTird  "*»ft  K 

8«      •ir--^dr, 

(S6) 


I 


falls   das    Volumen    Jt    ao    kiel 


dass 


ii' 


bei  der  Suni- 


mation  oacli  dT  als  koustant  angeoomnien  werden  kann.  Es  ist 
dieses  der  Fall,  wenn  das  Volumen  dt  eine  dünne  Platte  bildet, 
welche  senkrecht  gegen  die  Kraftlinien  des  Feldes  gerichtet  iat. 
Die  auf  die  Volumen einheit   wirkende  resultirende  Kraft  ist   dann 

gleich :  • 

8  it       '    [I.    '     ül     ' 
und  daher  ihre  Komponenten  nach  den  Koordinatenaxen 

8i:       'iJ.'(ix'  8rc       'H-fy' 


Ml 


der 


Die  Formek  {36)  und  (37)  gehen 
pBg.    IÖ2    über,     falls    ;i.    und    \i.,^ 


(37) 

n  die  früheren  (34)  und  (35) 
TVfnig    von    1    verschieden 
■  m,  entwickölt   wird. 


K  = 


-  dt. 


sind   Und   nur    bis    auf   erste  Ordnung 

AasaerJem  ergiebt  sich  durch  Vergleich  mit  jenen  Formeln, 
"^ss  in  {S<ii)  und  (37)  unter  [t  und  [\  ihre  Diiferentialwerthe  [t 
""d  [ij,  zweiter  Art  zu  verstehen  sind,  falls  die  Magnetisirungskon- 
'^ttnte  merklich  mit  der  Feldstärke  $  variirt.  Für  sehr  grosse  [i., 
^  B,  für  Eisen,  geht  die  Formel  (Sü)  über  in: 

8jc  ■     Öl 

"1*.  die  Kräfte  werden  ganz  unabhängig  von  der  Magnet  i- 
"*"ting8konstante  des  Eisens.  Die  Messung  der  pondero- 
"■*»  tof  jachen  Wirkung  eines  magnetischen  Feldes  auf 
*'**«  kleineEisenplatte,  welche  senkrecht  zu  den  Kraft- 
"**ien  des  Feldes  gerichtet  ist,  kann  daher  zur  Messung 

*^a  Feldgefälles  -^^  dienen. 

In  einem  gleichförmigen  Felde  erfährt  daher  die  Eisenplatte 
kexberlei  Kräfte;  dieser  Satz  gilt  aher  nur,  so  lange  die  Platt« 
BCnlcreeht  gegen  die  Kraftlinien  orieutirt  ist,  Liegt  sie  schief  zu 
i^'Uen,  so  bewirkt  sie,  dass  das  Magnetfeld  in  der  Umgebung  (Luft) 
^^  Platte  ungleichförmig  wird.  Dabi3r  erfährt  dieselbe  Bewegungs- 
(^ndenzen,  nämliih  ein  Drehungsmoment,  welches  die  Platte  parall^ 
^  Kraftlinien  des  Feldes  zu  stellen    sucht    (,vgl.  oben  pag.  1' 


*| 
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14.  Magnetostriktion.     Wir  wollen   uns    einen  Körper   der 

Magnetisirungskonstante  [Jl  in  ein  völlig  gleichförmiges  magnetisches 
Feld  gebracht  denken;  und  zwar  soll  diese  Gleichförmigkeit  der 
Feldstärke  auch  durch  die  Einlagerung  des  Körpers  nicht  geändert 
werden.  Diese  Voraussetzungen  sind  z.  B.  erfüllt,  wenn  man  ein 
magnetisches  Feld  durch  ein  ringförmig  geschlossenes  Solenoid  her- 
stellt und  den  Körper  in  Form  eines  Ringes,  parallel  zu  den  Kraft- 
linien des  Feldes,^  einlagert. 

Wie  die  Formeln  (35)  und  (37)  des  vorigen  Paragraphen 
lehren,  wirken  in  diesem  Falle  keine  ponderomotorischen  Kräfte 
auf  die  Theilchen  des  Körpers.  Derselbe  kann  sich  daher  weder 
als  Ganzes  in  Bewegung  setzen,  wenn  das  Magnetfeld  des  Solenoids 
durch  den  elektrischen  Strom  erregt  wird,  noch  auch  können  die 
Theilchen  irgendwie  gegeneinander  bewegt  werden,  d.  h.  der  Körper 
kann  beim  Erregen  des  Magnetfeldes  nicht  deformirt  werden,  wo- 
fern man  wenigstens  von  einer  etwaigen,  durch  die  Deformation 
veranlassten  Volumenänderung  des  Körpers  absehen  kann.  Denn 
wie  die  Formel  (15)  auf  pag.  134  für  die  magnetische  Energie  T 
lehrt,  ändert  sich,  falls  die  Feldstärke  ^  konstant  erhalten  wird, 
T  durch  die  Deformation  nicht,   wenn  dabei  das  Volumen  und  die 

Magnetisirungskonstante  |i  ungeändert  bleiben.  Es  wird  daher  bei 
der  Deformation  von  den  magnetischen  Kräften  keine  Arbeit  ge- 
leistet, und  daher  ist  auch  bei  Erregung  des  Feldes  ^  kein  Anlass 
zu  einer  Störung  des  Gleichgewichts,  d.  h.  zu  einer  Deformation 
gegeben. 

Und  doch  hatBidwelP)  deutlich  konstatirt,  dass  ein  Eisen- 
ring bei  Erregung  des  Magnetfeldes  des  Solenoides  im  Allgemeinen 
Formänderungen  erleidet.  Bidwell  konnte  die  Längenänderung 
des  Eisenringes  in  Richtung  der  magnetischen  Kraftlinien  durch 
die  Aenderung  des  vertikalen  Durchmessers  des  Ringes  beobachten. 
Diese  wurde  dadurch  gemessen,  dass  der  auf  einem  festen  Wider- 
lager E  (vgl.  Fig.  32)  aufgestützte  Eisenring  S  an  seinem  oberen 
Ende  einen  Stab  B  trug,  welcher  auf  einen,  um  A  drehbaren,  langen 
Hebel  A  C  wirkte.  Die  Bewegung  des  Endes  C  wurde  durch  Beobach- 
tung der  um  den  Punkt  D  erfolgenden  Drehung  des  Spiegels  F  mit 
Skala  und  Fernrohr  ermittelt.  Die  Empfindlichkeit  der  Anordnung  war 
so  gross,  dass  man  eine  Längenänderung  von  ungefähr  einem  Zehn- 


')  S.  Bidwell,  Proc.  Roy.  Soc.  40,  pag.  109,  257,  1886;  47,  pag.  469, 
1890.  -  Phil.  Trans.  1888,  pag.  205. 
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milliontel  der  ganzen  Länge  nach  ablesen  konnte.  —  Um  eine  Er- 
wärmung durch   die   Magnetisirungsspule   möglichst  zu  yermeiden, 
war  der  Ring  von   einem  Holzmantel  umgeben;   femer  wurde  der 
Erregerstrom  nie   länger  als  Bruchtheile  einer  Sekunde  geschlossen. 
Bidwell   fand   nun,    dass    der   Eisenring    sich    infolge    der 
Magnetisirung  bei  kleinen  Feldstärken  verlängerte.    Bei  wachsender 
Feldstärke  erreicht  die  Verlängerung  ein  Maximum,  vermindert  sich 
dann,  und  ist  Null  für  ^  =  300  cgs-Einheiten.    In  noch  stärkeren 
Feldern  verkürzt  sich  das  Eisen,  und  diese  Verkürzung  scheint  sich, 
wenn  man  die  Feldstärke  weiter  steigert,  einer  bestimmten  Grenze 
zu  nahem.   Letztere  kann  bis  zu  7 .  10"*  der  eigenen  Länge  betragen, 


D 


^=g_ 


^  C 


Fig.  32. 


wahrend  die  grösste  Verlängerung  (bei  etwa  ^  =  100),  je  nach  der 
Eisenprobe  von  5 .  10"®  bis  2,5  .  10"®  variirte. 

Diese  Erscheinung  kann  nicht  erklärt  werden  durch  eine, 
durch  die  Deformation  eintretende  Volumenändemng  des  Eisens, 
welche  eine  gevrisse  Aenderung  der  magnetischen  Energie  veranlassen 
könnte.  Denn  Joule  ^),  der  zuerst  Versuche  über  die  Längen- 
änderung des  Eisens  im  Magnetfelde  anstellte,  fand  gleichzeitig 
mit  der  Verlängerung  eine  seitliche  Kontraktion,  so  dass  sich  das 
Volumen  des  Eisenkörpers  nicht  merklich  änderte.  Dies  konnte 
Joule  noch  direkter  dadurch  nachweisen,  dass  er  den  Eisenkörper 
in  eine  mit  Flüssigkeit  gefüllte  Röhre  steckte,  die  mit  Ausnahme 
eines  ausgezogenen,   kapillaren   Theiles    allseitig    geschlossen    war. 


*)  Joule,   Phil.  Mag.  30,   pag.  76,  225,  1847.    -    Reprint  of  Papers, 
pag.  285. 
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Der  Flüssigkeitsmeniscus  im  Kapillarrohr  verschob  sich  nicht  bei 
Erregung  des  Magnetfeldes. 

Die  Erklärung  dieser  Erscheinung  ergiebt  sich  aber  durch 
Berücksichtigung  des  Umstandes,  dass  die  Magnetisirungskonstante 
des  Eisens  durch  Deformationen  geändert  wird,  insbesondere  durch 
die  Yon  Villari  im  Jahre  1868  gemachte  Entdeckung,  dass  sich  der 
Sinn  dieser  Aeuderung  bei  einer  gewissen  Feldstärke  umkehrt,  indem 
für  kleine  Feldstärken  die  Magnetisirungskonstante  des  Eisens  durch 
longitudinalen  Zug  wächst,  dagegen  für  grosse  Feldstärken  abnimmt. 

In  der  That  lässt  sich  nach  energetischen  Principien  zeigen, 
dass  sich  Eisen  durch  die  Magnetisirung  verlängern  muss,  wenn 
der  Differentialwerth  zweiter  Art  seiner  Magnetisirungskonstante 
durch  Zug  wächst.  Man  würde  nämlich  sonst  einen  Ereisprocess 
vollführen  können,  durch  welchen  man  fortwährend  Arbeit  erhielte, 
d.  h.  es  würde  sich  ein  Perpetuum  mobile  ergeben. 

Denken  wir  uns  nämlich  das  Eisen  etwa  in  der  Form  eines 
langen,  dünnen  Stabes,  von  einer  Stelle  A^,  ausserhalb  des  Solenoids, 
in  welcher  die  Feldstärke  ^^  ist,  von  den  magnetischen  Kräften 
in  das  Solenoid  (Feldstärke  Q^)  nach  einem  Orte  A^  gezogen,  so 
können  wir  dadurch  eine  positive  Arbeit  leisten,  deren  Betrag  nach 
Formel  (15)  pag.  134  ist,  da  wir  voraussetzen,  dass  die  Feldstärke  im 
Punkte  P  gar  nicht  geändert  wird,  falls  Eisen  nach  P  geschoben  wird : 

WO  y  das  Volumen  des  Eisens,  \l  seine  Magnetisirungskonstante 
(Differentialwerth  zweiter  Art),  (i<j  die  Magnetisirungskonstante  seiner 
Umgebung  (Luft)  ist.  Bei  diesem  Process  mag  dafür  gesorgt  sein, 
dass  die  Gestalt  des  Eisens  vollkommen  ungeändert  bleibt.  Dann 
ist  SBi2  die  einzige  bei  dem  Process  gewonnene  Arbeit. 

Nun  wollen  wir,  während  das  Eisen  in  Ag  verbleibt,  dasselbe 
durch  einen  longitudinalen  Zug  um  die  Länge  dl  verlängern.  Es 
mag  dazu  die  Arbeit  SB^s  aufzuwenden  sein.  Die  Magnetisirungs- 
konstante \L  soll  dadurch  den  Werth  \l\  das  Volumen  den  Werth  V 
angenommen  haben. 

Sodann  wollen  wir  das  Eisen  wiederum,  bei  konstant  gehaltener 
Gestalt,  nach  der  Stelle  Aj  bringen.  Dazu  ist  der  Arbeitsaufwand 
nothwendig:  _ 
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Schliesslich  wollen  wir,  während  das  Eisen  in  A^  verbleibt, 
sich  dasselbe  frei  zusammenziehen  lassen,  bis  es  wieder  seine 
ursprüngliche  Gestalt,  sein  Volumen  Y,  und  seine  Magnetisirungs- 
koBstante  {t  angenommen  hat.  Dadurch  mag  die  Arbeit  SB^^  ge- 
wonnen werden. 

Es  ist  dann  ein  vollständiger  Ejreisprocess  beschrieben,  und 
nach  dem  Axiom,  dass  es  kein  Perpetuiun  mobile  giebt,  muss  die 
Summe  der  aufgewendeten  Arbeiten  gleich  der  Summe  der  ge- 
wonnenen sein.     Es  muss  also  sein: 

d.  h. 

-^*^8=^{(?-ft,)V-(?'-tt,)V'}  =  SB» -855,5.    (38) 

Hieraus  erkennt  man,  dass,  falls  die  linke  Seite  von  Null 
verschieden  ist,   z.  B.  negativ,   wie  es  bei  kleinen  Feldstärken  für 

Eisen  eintritt,  wo  |i'  >  [i  und  V  =  V  ist,  dass  dann  auch  SB^.,  <  3B45 
sein  muss,  d.h.  es  muss  die  Aufwendung  einer  kleineren 
Arbeit  erfordern,  das  Eisen  im  starken  Magnetfeld  ^^ 
um  eine  Strecke  dl  zu  verlängern,  als  im  schwächeren 
Magnetfeld  ^j.  Im  stärkeren  Magnetfelde  wirkt  daher 
schon  von  selbst  eine  grössere  Kraft,  welche  das 
Eisen  zu  verlängern  strebt,  als  im  schwächeren  Magnet- 
felde. 

Nennt  man  die  Kraft,  welche  im  Magnetfeld  ^^  das  Eisen 
von  selbst  zu  verlängern  strebt  K^,  die  analoge  Kraft  im  Feld  ^^ 
aber  K,,  so  würde  erstere  das  Eisen  von  selbst  zu  verlängern 
streben  um 

dl/  =  K,.-^,  (39) 

falls  1  die  Länge  des  Eisens,  q  sein  Querschnitt,  E  sein  Elasticitäts- 
modulus  (elastischer  Dehnungswiderstand)  ist. 

Bei  der  Verlängerung  um  dl  wird  am  Orte  Ag  von  der 
Kraft  Kg  die  Arbeit  K^  dl  geleistet;  am  Orte  A^  wird,  durch 
Zusammenziehung  um  dl,  von  der  Kraft  K^  die  Arbeit  —  K^  dl 
geleistet.  Da  nun  SBgj,  —  933^-.  ^^^  ^^^  ^^^  ganzen  Kreisprocess 
zur  Formänderung  aufgewendete  Arbeit  bezeichnet,  so  muss  diese 
gleich  der  negativen  Summe  der  beim  Kreisprocess  geleisteten 
Arbeiten   der  Kräfte  K^   und  K^   sein,    falls   der  Dehnungs wider- 
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stand  £  im  Felde  ^^  i^^^^  merkbar  abweicht  von  dem  im  Feld> 
Dies  wollen  wir  annehmen.     Es  ist  dann  also: 

2023 -2045  =  (Kl -K,)  dl. 

BerQcksichtigen  wir  dies  und  nehmen  wir  an,  dass  wir  ei 
mit  unendlich  kleinen  Aenderungen  bei  der  Verschiebung  des  E 
von  A^  nach  A^  zu  thun  haben,  zufolge  dessen  ist: 

(p' -  (lo)  V  =  (?  -  (i,)  V  +  üüi^J!^  dl, 

wobei  dl  positiv   gerechnet  ist,   falls   Dilatation   eintritt,   so 
(38)  zu: 

4^dl-^^^l^^^  =  dKdl. 
8  7c  ül 

Bei  positivem  Werthe  von  —         .^^ — ,  wie  er  bei  Eise 

kleinere    Feldstärken    stattfindet,    nimmt   also    K    durch    Wa< 

von  Q  zu.     Die  dementsprechende  procentische  Verlängerung 

welche  von  selbst  eintritt,  falls  die  Feldstärke  um  djp  wächst,  : 
man  aus  (39)  und  (40)  zu: 

51  ^    JQ      9(^-tJLo)V    d^ 

1  4  TT  Öl  qE  * 

Man  setzt  oft 

|JL  =  1  +  4  Tuk, 

wobei  k  die  sogenannte  Susceptibilität  des  Eisens  genannt 
Auch  für  die  Susceptibilität  sind  beim  Eisen  drei  verschi« 
Definitionen  auseinander   zu  halten;   die   Integraldefinition  (k^ 

Differentialdefinition   erster  Art  (k)   und   die   zweiter  Art  (k). 
diesen  Erscheinungen  handelt  es  sich  um  letztere. 
Nimmt  man  p-o  ~  1  ^^i  so  wird  (41)  zu: 

51  _  B(kV)     ^d^ 
1    "       91  qE    • 

Man  kann  diese  Gleichung  auch  in  der  Form  schreiben 

81    _     1     .^.   0(EV) 


8$         qE     *  81 
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i  der  Feldstärke 


In  dem  speciellen  Falle,  dass  sich  das  Volumen  V  durch  ein- 
>^tigen  Zug  nicht  merklich  ändert,  was  beim  Eisen  der  Fall  zu 
»in  scheint,  geht  (42)  und  (43)  Aber  in: 


21 


äl 


ök 


1 


(Jl  ■ 


(42') 


(43') 


IVenn  sich  das  Volumen  durch  einseitigen  Zug  ändert,  so 
vgiebt  (42) ,  da83  eine  Längenänderung  durch  Magnetisirung  ein- 
tnten  muss,  selbst  wenn  die  Susceptibilität  (k)  durch  Dehnung 
niclit  beeinflusst  wird. 

In  ähnlicher  Weise  sind  alle  anderen  möglichen  Deformationen 
^  Körper  durch  Magnetisirung,  d.  h.  die  Erscheinungen  der  so- 
Reuannten  Magnetostriktion,  zu  berechnen,  falls  die  durch  jene 
Deformationen  hervorgerufenen  Aenderungen  von  {[i.  — (i^)  V  oder  kV 
behnut  sind. 

Für  Oase  ist  k  umgekehrt  proportional  zu  V.  Obwohl  daher 
tei  ihnen  k  verhältnissmässig  stark  von  einer  Deformation,  nämlich 
■tWitiger  Kompression,  beeinflusst  wird,  so  können  trotzdem 
°He  keine  Erscheinungen  der  Magnetostriktion  zeigen, 
M  für  sie  das  Produkt  k  V  durch  die  Kompression  nicht  geändert  wird. 

Bei  der  Herleitung  der  Formel  (38)  könnte  noch  der  Einwand 
S*nt8cht  werden,  dass  immer  vorausgesetzt  ist,  da.ss  die  Stromstärke 
U"  Solenoid  und  folglich  auch  seine  Feldstärke ,  konstant  gehalten 
*Wde  bei  den  Ortsänderungen  und  Deformationen  des  Eisenkörpers. 
"'^  kann  eventuell  {vgl.  oben  pag,  135)  ebenfalls  eine  gewisse 
aoe^e  Zu-  oder  Abfuhr  erfordern,  deren  Beträge  in  (38)  gar  nicht 
"WOckaichtigt  sind.  Wir  können  nun  aber  thatsächlich  bei  dem 
"'«chriebenen  Kreisprocess  von  diesen  Energiebeträgen,  welche  dazu 
*enen,  die  Stromstärke  immer  konstant  zu  erhalten,  ganz  abseben, 
Denn  wir  werden  weiter  unten  erkennen,  dass  bei  dem  beschriebenen 
~^!»proceaa  die  Summe  jener  Energiebeträge  stets  verschwinden 
"Wm  bis  auf  einen  beständig  positiven,  mit  der  Zeit  proportionalen 
"Btrag,  welcher  aber  immer  durch  Wärmeentwickelung  im  strom- 
^histLden  Draht  kompensirt  wird. 

tum  Schluss  möge  noch  einige  Litteratur  angegeben  werttei 

*  1. 1!lv>ik  d<*  AbÜi«». 
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in  welcher  die  Magnetostriktion  ausführlicher  behandelt  ist,  und 
auch  noch  andere  specielle  Probleme  derselben  gelöst  sind: 

J.  D.  Korteweg,  Wied.  Ann,  9,  pag.  48,  1880. 

H.  V.  Helmholtz,  Wied.  Ann.  13,  pag.  385,  1881. 

H.  Lorberg,  Wied.  Ann.  21,  pag.  300,  1884. 

G.  Kirchhoff,  Wied.  Ann.  24,  pag.  52,  1885. 

J.  J.  Thomson,  Anwendungen  der  Dynamik  auf  Physik  und 
Chemie.     Autoris.  üebersetz.     Leipzig  1890,  pag.  53  u.  ff. 

F.  Po  ekel  s,  Grün.  Archiv.  1892. 

15.  Umkehrbare  Temperaturänderung  durch  Magnetisirung. 

Wenn  die  MagnetisiruDgskonstante  oder  Susceptibilitat  eines  Körpers 
sich  mit  seiner  Temperatur  ändert,  so  muss  sich  durch  Magneti- 
sirung seine  Temperatur  ändern.  Diesen  Satz  kann  man  durch  ein 
ähnliches  Verfahren  beweisen,  wie  es  im  vorigen  Paragraphen  an- 
gewendet wurde. 

Denken  wir  uns  einen  Körper  des  Volumens  V  und  der  Sus- 
ceptibilitat k  (Differentialdefinition  zweiter  Art),  welcher  in  Luft 
lagert  ([jl^  =  1) ,  von  einer  Stelle  S^,  in  welcher  die  Feldstärke  $ 
besteht,  nach  einer  Stelle  S^  höherer  Feldstärke  ^  +  d^  gebracht, 
so  wird  nach  pag.  158  von  den  magnetischen  Kräften  die  Arbeit 
gewonnen :  _ 

kV 

Es  möge  nun  angenommen  werden,  der  Körper  solle  dabei 
eine  konstante  Temperatur  *  behalten,  wozu  ihm  die  Wärme- 
menge Qi2  uiitzutheilen  nöthig  sei. 

Am  Orte  Sg  wollen  wir  nun  dem  Körper  die  Wärmemenge  Q^j 
zuführen,  bis  dass  er  die  höhere  Temperatur  *  +  d  0-  besitzt. 

Sodann  möge  der  Körper  wieder  nach  S^  transportirt  werden. 
Es  muss  dazu  die  Arbeit  aufgewandt  werden: 

E'V 
2B34  =  -^döS 

falls  k'  und  V  die  der  höheren  Temperatur  O'-f  dO-  entsprechenden 
Werthe  der  Susceptibilitat  und  des  Volumens  sind.  Bei  diesem 
Process  soll  der  Körper  wieder  die  konstante  Temperatur  O'-f-dd- 
behalten.  Es  möge  zu  dem  Zweck  ihm  die  Wärmemenge  Q34  ent- 
zogen werden. 
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Schliesslich  soll  der  Körper  in  S^  wieder  auf  die  ursprüngliche 
Temperatur  d*  abgekühlt  werden.  Dazu  mag  ihm  die  Wärme- 
menge Q^5  entzogen  werden. 

Auf  die  beschriebene  Weise  ist  ein  vollständiger  Ereisprocess 
durchlaufen.  Die  Summe  der  dabei  gewonnenen  Arbeiten  muss 
also  gleich  der  Summe  der  dabei  zugeführten  Wärmemengen  sein, 
(L  h.  es  muss  sein 

oder,  da  nach  dem  Taylor'schen  Lehrsatze  ist 

k'V'  =  kV  +  -^^$^d», 

dir 

so  muss  sein 

-  $d$  -^^  d*  =  Q,,  -  Q,,  +  Q,3  -  Q,,.  (44) 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  die  specifische  Wärme  des 
Körpers  durch  Steigerung  der  Feldstärke  um  d  ^  sich  nicht  merkbar 
ändert.     Es  ist  dann  Q23  =  Qa^,  zu  setzen. 

Femer  muss  nach  dem  zweiten  Hauptsatze  der  mechanischen 
Wärmetheorie  die  Summe  der  bei  einem  Kreisprocess  zugefQhrten 
Wärmemengen,  dividirt  durch  die  in  den  Momenten  der  Wärmezufuhr 
stattfindenden  entsprechenden  absoluten  Temperaturen,  verschwinden. 
Dieser  Satz  gilt  nur  für  umkehrbare  Kreisprocesse,  d.  h.  solche, 
welche  auch  in  umgekehrter  Richtung  durchlaufen  werden  können. 
Der  hier  betrachtete  Kreisprocess  ist  oflFenbar  umkehrbar.  Es  ist  daher 

Qi 2 ^34 —  -^  0 .  (45) 


Die  Wärmemengen  Q23  und  Q^r,  liefern  keine  Beträge  zu  diesem 
Ausdruck,  da  sie  einander  gleich  sind,  und  ebenfalls  ihre  Zuführungs- 
temperaturen.     Es  ist  also  nach  (45)  zu  setzen: 

Q34  =  Ql2(l  +  -^). 

Setzt  man  diesen  Werth  in  (44)  ein,  und   berücksichtigt,  dass 
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Schreiben  wir  jetzt  2Q  f&r  Q^^,  so  wird  also  die  Wärmemenge 
SQ,  welche  dem  Körper  zuzuführen  nöthig  ist,  damit  seine  Tm- 
peratur  konstant  bleibt,  wenn  die  Feldstärke  in  ihm  um  d$  ge- 
steigert wird: 

SQ  =  *fi-^f^d$.  (47) 

Wenn  dem  Körper  diese  Wärmemenge  nicht  zugefUirt  wird, 
so  wird  er  sich  abkühlen,  d.  h.   seine  Temperatur   abnehmen  tun 

SO 

d*=    ^ 


CVp  ' 


wobei  C  die  specifische  Wärme  des  Körpers,  p  seine  Dichtigkeit  ist. 
Die  Temperaturerhöhung  durch  Magnetisirung  ist  also: 

oder,   falls    wir    von    der  durch   Temperaturerhöhung   eintretenden 
Yolumenänderung  abseben  können: 

welche  Gleichung  auch  in  der  Form  geschrieben  werden  kann: 

Bei  Eisen  wächst  k  mit  der  Temperatur,  wenn  diese  nicht  zu 
hoch  (500  ^  C)  ist.  Eisen  muss  sich  daher  durch  Magnetisirung  ab- 
kühlen. 

Nach  (48)  ändern  Gase  ihre  Temperatur  nicht  durch  Mag- 
netisirung, da  für  sie  kV  von  ^  imabhängig  ist. 

Bei  der  Ableitung  der  Gleichung  (44)  konnte  man  wiederum 
aus  dem  am  Ende  des  vorigen  Paragraphen  auf  pag.  161  ange- 
führten Grunde  von  den  Energiemengen  ganz  absehen,  welche  dazu 
dienen,  die  Stromstärke,  welche  das  Feld  ^  erregt,  bei  den  Ver- 
schiebungen und  Erwärmungen   des  Körpers  konsjbant  zu  erhalten. 


^)  Diese  Formel  ist  zuerst  von  Wassmuth  abgeleitet  (Wien.  Ber,  86, 
pag.  539,  1882;  87,  pag.  82,  1888;  später  in  dem  auf  pag.  162  citirten  Werk 
von  J.  J.  Thomson,  pag.  125  u.  ff. 
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Fig.  33. 


16.  Erwärmimg  durch  Hysteresis.  Zu  unterscheiden  von 
der  im  vorigen  Paragraphen  behandelten  umkehrbaren  Temperatur- 
änderung  durch  Magnetisirung  ist  eine  nicht  umkehrbare,  welche 
bei  jeder  Aenderung  der  Magnetisirung  eine  Temperaturerhöhung 
hervorbringt.  Diese  wird  her- 
vorgerufen durch  etwa  vor-  B 
liandene  Remanenz  oder  Hy- 
steresis des  Körpers,  d.  h.  durch 
die  Eigenschaft,  dass  die  An- 
zahl der  im  Körper  vorhan- 
denen magnetischen  Kraft- 
linien nicht  nur  abhängt  von 
der  augenblicklich  vorhandenen 
Feldstärke,  sondern  auch  von 
derjenigen,  welche  vorher  vor- 
handen war. 

Infolge  dieser  Eigenschaft 
ist  die  Magnetisirungkurve  z.  B. 
fOr  Eisen  eine  geschlossene 
Kurve  C  (vgl.  Fig.  33)  von 
gewissem  Flächeninhalt,  falls 

man  das  Eisen  einer  oft  wiederholten  cyklischen  Aenderung  der 
Feldstärke  zwischen  den  Grenz werthen  +fi'  und  —  $'  unterwirft.  Die 
kleineren  Werthe  der  Induktion  B  entsprechen  dem  Wachsen  der 
Feldslirke  ^,  die  grösseren  der  Ab- 
nahme von  ^. 

Eine  solche  Eigenschaft  des  Eisens 
moss  eine  Erwärmung  desselben  zur 
Folge  haben,  wenn  man  dasselbe  2wischen 
zwei  Stellen  S^  und  S2  der  verschie- 
denen Feldstärken  ^^  und  ^^  ^^^^  ^^^ 
herführt 

Denn  nehmen  wir  z.  B.  an,  es 
seien  beide  Feldstärken  ^j  und  ^2  P^~ 
sitiv,  und  es  sei  ^s^^i-  Dann  sei 
die  diesem  Magnetisirungscyklus  ent- 
sprechende Magnetisirungskurve  die  in 
der  Fig.  34  gezeichnete  Kurve  BB^  deren  unterer  Zweig  B  durchlaufen 
wird,  während  ^^  auf  ^^  wächst,  d.  h.  während  das  Eisen  von  S« 
nach  S^  transportirt  wird,  dagegen  wird  der  obere  Zweig  9^* 


B 

t 


^. 


Fig.  34. 
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laufen,  wenn  ^^  ^i^^^r  auf  ^^  abnimmt,  d.  h.  das  Eisen  von  S^ 
nach  S^  wieder  zurücktransportirt  wird. 

Unsere  frühere  Formel  (15)  der  pag.  134  für  die  magnetische 
Energie  können  wir  nun  hier  zur  Berechnung  der  bei  dem  Kreis- 
process  aufzuwendenden  ponderomotorischen  Arbeit  nicht  anwenden, 
da  bei  der  Ableitung  jener  Formel  vorausgesetzt  ¥rurde  (cf.  oben 
pag.  129),  dass  die  Magnetisirungskonstante  |t  eine  eindeutige  Funk- 
tion des  Ortes,  d.  h.  auch  der  Feldstärke,  sei.  Dieses  ist  aber  jetzt 
nicht  der  Fall,  vielmehr  entsprechen  jedem  ^  zwei  Werthe  von  B, 
d.  h.  auch  von  ji. 

Die  bei  dem  Ereisprocess  aufzuwendende  Arbeit  können 
wir  aber  nach  folgender  üeberlegung  berechnen:  Bei  der  Hin- 
fQhrung  von  S^  nach  S^  mag  an  einer  beliebigen  Zwischenstelle  S 
die  Induktion  B  im  Eisen  vorhanden  sein.  Wenn  das  Eisen  von 
S  aus  um  d  r  genähert  wird  gegen  das  Solenoid,  welches  das  Mag- 
netfeld erzeugt,  so  können  wir  die  daraus  gewonnene  Arbeit  nach 
den  in  §  2,  pag.  121  angestellten  Ueberlegungen  berechnen,  indem 
wir  bei  der  Verschiebung  um  dr  das  Solenoid  und  das  EisenstQck 
als  Magnete  von  gewissen  Polstärken  ansehen,  welche  aus  dem 
Eraftlinienverlaufe  zu  berechnen  sind.  Grenzen  wir  aus  dem  Eisen 
ein  kleines  Volumen  dt  dadurch  ab,  dass  wir  aus  einer  Krafkröhre 
ein  Stück  der  Länge  dl  abschneiden,  so  ist  dessen  magnetische 
Wirkung  zu  berechnen  durch  die  Annahme,  dass  die  Endflächen 
des  Kraftröhrenstückes  die  Polstärken 

".  =  ±  ^  (M) 

besässen,  falls  dq  der  Querschnitt  des  betreffenden  Ejraftröhren- 
stückes  ist. 

Wie  nun  im  §  2  auf  pag.  122  gezeigt  wiu-de,  ist  die  bei  der 
Verschiebung  zweier  Magnetpole  der  Stärken  m,  und  m^  geleistete 
Arbeit  gleich   der   dabei  herbeigeführten  Aenderung  der  Funktion 

— - — — .    (Wir  nehmen  an,  es  sei  die  Magnetisirungskonstante  ihrer 

Umgebung  gleich  1  zu  setzen.)  Wir  können  m^  als  einen  Pol  des 
Eisenstückes  dt,  m,  als  einen  Solenoidpol  auffassen.  Hier  liegt 
nun  der  Fall  vor,  dass  bei  Verschiebung  des  Poles  m^  gleichzeitig 
ein  Pol  m/  =  —  m^  gegen  m^  verschoben  wird ,  welcher  um  die 
Länge  dl  in  der  Richtung  der  Kraftlinien,  d.  h.  in  der  Richtung 
von  r,  von  m^  mehr  entfernt  ist,  als  der  Pol  m^.     Die  bei  der  Ver- 
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Bchiebong   geleistete  Arbeit   ist   daher  gleich  der  Aenderung   der 
Fnnktion : 


m<j 


(-f-7f^)=-^-«  =  -«"."• 


wobei  $  die  vom  Pol  m,  herrührende  Feldstärke  bezeichnet.  Wird 
daher  durch  die  Verschiebung  ^  um  d^  geändert  am  Orte  ^es 
Eisenstückes,  so  wird  dabei  die  Arbeit  A  geleistet  (das  Vorzeichen 
mag  uns  zunächst  nicht  kümmern): 

d9B  =  midld$.  (52) 

Diese  Formel  gilt  allgemein,  auch  wenn  das  Solenoid  mehreren 
Polen  der  Stärken  m^,  m^',  m^",  mg'"  etc.  äquivalent  ist,  da  dieser 
Fall  durch  Superposition  abzuleiten  ist  aus  dem  ersten  Fall,  dass 
nur  ein  Pol  m,  vorhanden  ist. 

Setzt  man  für  m^  seinen  Werth  aus  (51)  ein,  so  folgt  aus  (52) 

dSB  = -^  dq  dl  d$  =-^  dt  d$. 

Bei  der  Rückführung  des  Eisens  von  S2  nach  S^  ist,  falls  das 
Eisen  wiederum  nach  S  gelangt  ist  und  dort  um  dr  vom  Solenoid 
entfernt  wird,  der  Arbeitsaufwand  nöthig: 

d9B'  =  -^dTd$. 

47r  ^ 

Nach  dem  Verlaufe  des  positiven  Sinnes  der  Kraftlinien  ergiebt  sich 
sofort,  dass  d3B'  ein  Arbeitsaufwand,  d3B  ein  Arbeitsgewinn  ist. 
Daher  ist  bei  einem  einmaligen  Ereisprocess  im  Ganzen  die  Arbeit 
aufzuwenden: 

S  (d2B'  —  d2B)  =  4i"/(ß'  —  B)  d$.  (53) 

Nun  ist  aber  r(B'  —  B)  diß   gleich   dem  Flächeninhalt  J  des 

von  der  Magnetisirungskurve  begrenzten  Stückes.  Der  Arbeitsauf- 
wand pro  Volumeneinheit  ist  daher 

3B  =  -^,  (54) 

und  diese  Formel  gilt  offenbar,  welches  auch  die  Grenzwerthe  Q^ 
und  $2  cler  Feldstärken  sein  mögen,  z.  B.  auch  für  einen  der  Fig.  33 
entsprechenden  Magnetisirungsprocess. 
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Dieser  Arbeitsaufwand  SB  kann  nicht  verloren  gehen.  Als 
einziges  Aequivalent^)  kann  aber  nur  eine  Temperaturerhöhung 
des  Eisens  gefunden  werden.  Dasselbe  erhitzt  sich  daher 
durch  cyklische  Magnetisirungsprocesse  nach  dem  Gesetz, 
dass  die  durch  einen  Gyklus  pro  Yolumeneinheit  zuge- 
führte Wärmemenge  gleich  ist  dem  Flächeninhalt  der  dem 
Gyklus  entsprechenden  Magnetisirungskurve,  dividirt 
durch  47r.  —  Dieser  Satz  ist  zuerst  von  Warburg^  ausgesprochen. 
—  Im  Kapitel  Y  soll  noch  eine  andere  Ableitung  dieses  Satzes 
gegeben  werden. 

Da  wir  oben  pag.  117  sahen,  dass  die  Hysteresis  des  Eisens 
durch  eine  Art  Reibung  seiner  Moleküle,  welche  die  Amp^re'schen 
Molekularströme  führen,  zu  erklären  ist,  so  wird  durch  diese  Vor- 
stellung die  Ursache  fQr  die  durch  Veränderung  der  Ejraftlinienzahl 
hervorgerufene  Wärmeentwickelung  mechanisch  verständlich. 

*)  Man  kann  nämlich  wiederum  ganz  absehen  von  der  Energiezufuhr, 
welche  dazu  dient,  die  Stromstärke  im  Solenoid  konstant  zu  erhalten  bei  der 
Verschiebung  des  Eisenstückes.  Diese  Energiezufuhr  muss  nämlich  allemal 
die  Summe  Null  ergeben,  wenn  die  Induktion  im  Eisen  wieder  ihren  Anfangs- 
werth  erhält.    Vgl.  dazu  das  Kapitel  V. 

«)  E.  Warburg,  Wied.  Ann.  13,  pag.  141,  1881. 


Kapitel  IV. 

Elektrodynamik. 


In   diesem  Kapitel   solleD    die  ponderomotorischen  Wirkungett 

trachtet  werden,  welche  zwischen  den  Wirbelriiumen  eines  Magnet- 

tdes  bestehen.    £g  gehören  also  hierhin  ehenso  sehr  die  WirkuEgea 

^Iriacher  Ströme  aufeinander,    wie  permanenter  Magnete  aufein- 

BT,  wie  die  Wechselwirkungen  zwischen  M^neton  und  Strömen. 

aber   die  Erscheinungen  der  beiden   letzteren  Klassen  schon  in 

vorigen  Kapiteln   ausführlicher   besprochen   sind,   so   soll    hier 

rptaächlich  die  Wirkung  elektrischer  Ströme  aufeinander  bertlck- 

.  werden.     Die  Bezeichnung   „Elektrodynamik'    bezieht   sich 

ciell  anf  diese  Erscheinungsklasse. 

1.   Poinlcromotorisi'he  Wirkungen  iu  eiuem  magnetischen 
ride,  welches  oar  einen  zasammenhilugonden  Wirbelraum  be- 

Wir  wollen  annehmen,  es  aei  nur  ein  Kusammenliängender 
iTirbelraum  vorhanden,  die  Theile  desselben  seien  gegeneinander 
w^lich,  vne  es  z.  B.  realisirt  werden  kann,  wenn  man  einen 
iSektrischen  Strom  durch  einen  sehr  biegsamen,  dünnen  Metall- 
draht  oder  noch  besser  durch  einen  Streifen  Blattgold  hindurch 
«endet.  Es  handelt  sich  um  die  hierbei  eintretenden  ponderomotori' 
sehen  Wirkungen,  aus  denen  man  u.  A.  die  Gestalt  des  ström- 
ftihrenden  Körpers  ableiten  kann,  die  er  unter  Wirkung  seiner 
eigenen  ma^etischen  Kräfte  annimmt. 

Die  ponderomotorischen  Wirkungen  sind  völlig  und  in  ein' 
fachster  Weise  zu  berechnen  aus  der  magnetischen  Energie  T  des 
Magnetfeldes.     Wenden  wir   die  Formel  (21)   des  vorigen  Kapib 
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(pag.  138)  an,  so  ergiebt  dieselbe,  da  alle  Kraftröhren  denselben 
Wirbelraum  umschlingen 

WO  W  der  magnetische  Widerstand  einer  Eraftröhre  ist,  i  die 
Stromstärke  des  Wirbelraums,  und  die  £  über  alle  Eraftröhren  des 
Feldes  zu  erstrecken  ist.  In  der  Formel  (1)  ist  vorausgesetzt,  dass 
die  magnetomotorische  Eraft  A  =  4?:  i  für  alle  Eraftröhren  die 
gleiche  ist.  Es  ist  also  abgesehen  davon,  dass  dieselbe  etwas  ge- 
ringer ist  für  diejenigen  Eraftröhren,  welche  ganz  oder  theilweise 
im  Wirbelgebiete  verlaufen.  Wir  wollen  annehmen,  dass  deren 
Zahl  sehr  klein  sei,  wie  es  bei  einem  linearen  oder  flächenartig  aus- 
gebreiteten Strome  der  Fall  ist. 

Der  Ausdruck  S  -™-  stellt  den  reciproken  magnetischen  Wider- 
stand des  ganzen  Feldes  dar.  Den  hier  vorliegenden  Fall  würde 
man  mit  einer  Ausdrucks  weise,  wie  er  beim  elektrischen  Ereislauf 
üblich  ist,  dahin  charakterisiren,  dass  man  sagt,  es  seien  sämmt- 
liche  Eraftröhren  des  Feldes  parallel  geschaltet,  da  in  ihnen 
allen  die  gleiche  magnetomotorische  Eraft  wirkt.  Dieselbe  Regel, 
nach  der  der  galvanische  Widerstand  eines  Systems  mehrerer  parallel 
geschalteter  elektrischer  Stromleiter  dadurch  zu  berechnen  ist,  dass 
der  reciproke  Werth  desselben  gleich  ist  der  Summe  der  reciproken 
Widerstände  der  Systemtheile  (eine  Regel,  die  man  auch  so  aus- 
drückt: „Die  Leitfähigkeiten  addiren  sich**),  finden  wir  auch  hier 
bei  der  magnetischen  Parallelschaltung  wieder. 

Die  ponderomotorischen  Wirkungen  gehen  nach  der  Formel  (1) 
so  vor  sich,  dass  der  magnetische  Widerstand  des  Magnetfeldes 
möglichst  gering  wird.  Dies  tritt  ein,  wenn  der  Wirbelraum  des 
Feldes  sich  möglichst  weit  ausdehnt,  d.  h.  die  Stromfläche  o,  welche 
vom  Strom  umgrenzt  wird,  möglichst  gross  wird,  da  dann  die 
Querschnitte  der  Eraftröhren  gedehnt  werden,  d.  h.  ihr  magneti- 
scher Widerstand  verringert  wird.  Ein  biegsamer  Faden,  durch 
den  ein  elektrischer  Strom  fliesst,  ordnet  sich  also  in  Ereisform  an, 
da  a  bei  vorgeschriebener  Länge  seiner  Umgrenzung  ein  Maximum 
von  Flächeninhalt  besitzt,  wenn  die  Umgrenzung  die  Peripherie 
eines  Ereises  bildet. 

Dasselbe  Gesetz  der  möglichsten  Verringerung  des  magneti- 
schen Widerstandes  erkennt  man   auch  bei  folgender  Erscheinung: 


Kleltti'odjniimik  ein^a  cinzigeu  Stromes. 
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Ein  Kupferhügel  B  schwimmt  in  der  in  Fig.  ^5  dargestellten  Weise 
in  zwei  elektrisch  voneinander  isolirten  Quecksilberrinnen,  in  welche 
man  den  Strom  von  einem  galvanischen  Element  G  aus  zuleitet. 
Der  ßUgel,  welcher  dann  ein  bewegliches  Stück  des  ganzen  Strom- 
kreises GABCG  bildet,  entfernt  sich  von  den  Stromzuleitunga- 
stellen  A,  C ,  einerlei,  ob  der  Strom  in  Ä  einäiesst  oder  in  C.  Diese 
Erscheinung  wird  offenbar  dadurch  erklärt,  dass  durch  diese  Be- 
vegung  des  Bügels  B  die  Stromääcbc  n  vergrössert,  der  magnetische 
Widerstand  des  Feldes  verringert  wird.  Die  Grösse  der  Kraft,  mit 
welcher  der  Bügel  B  abgestossen  wü-d,  soll  weiter  unten  (vgl. 
Knp.  V,  S  10,  d)  quantitativ  berechnet  werden. 

Dies  Experiment   ist  ursprünglich   erdacht,    um   dadurch   die 
Äbstossung  zwischen  Stromtheilen  zu  zeigen,   welche,  in  derselben 
Richtung  liegend,  von  gleich 
gerichteten  elektrischen  Strö- 
men    durchflössen     werden. 
Indess  kann  man  auf  die  Wir- 
kungsolcher  einzelner  heraus- 
gegriffener Theile  des  Wirbel- 
gebietes nicht  sehliessen,  da    ^ 
das    Wirbelgebiet    stets    als 
geschlossenes     auftritt     und 

daher  nur  die  Summe  supponirter  Theil-  oder  Elementarwirkungen 
ZQ  beobachten  ist.  Durch  kein  Experiment  ist  die  Wirkung  von 
Stromstücken  aufeinander  zu  beobachten,  da  dieselben  durch  kein 
Experiment  realisirt  werden  können.  Denn  es  giebt  nur  geschlossene 
Ströme  (vgl.  Kap.  11.  §  10.  pag.  88). 


Der  magnetische  Widerstand    des  Feldes,   d.  h.  S 


hängt 


nur  ab  von  der  geometrischen  Gestalt  des  Wirbelraumes  und  von 
der  Lage  etwaiger  para-  und  diamagnetischer  Körper  zu  ihm.  Da- 
gegen ist  dieser  Widerstand  von  der  Stromstärke  des  Wirbelraumes 
unabhängig,  da  die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft  in  irgend 
einem  Punkte  alle  proportional  zu  i  sind,  ihre  Verhältnisse  und 
folglich  auch  die  Richtung  der  Kraftlinien  sind  daher  von  i  unab- 
iiSngig. 


2.  Ponderomotorisclie  Wirkungen  in  einem  maguetischcii 
le,  velrbe;!«  melirttrc  getrennte  Wlrbelrilnine  besitzt.  KnUpfen 
hpeciell  an  den  Fall  an,    dass  zwei  lineare  Ströme  der  Stärke 
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i^  und  i^  im  Felde  vorhanden  sind.  £ine  Anzahl  von  ErafÜinien 
umschlingt  nur  je  einen  dieser  Ströme.  Die  Kraftröhren,  in  welchen 
sie  laufen,  bilden  also  einen  magnetischen  Nebenschluss,  wenn  man 
die  im  vorigen  Paragraphen  benutzte  Ausdrucksweise  anwendet,  die 
den  Verhältnissen  elektrischer  Stromkreise  entnommen  ist.  Der 
übrig  bleibende  Theil  von  den  Kraftlinien  des  Feldes  umschlingt 
aber  beide  Stromkreise,  in  den  von  ihnen  durchlaufenen  Kraftröhren 
addiren  oder  subtrahiren  sich  die  magnetomotorischen  Kräfte  4ir  i^ 
und  47C  ij,  je  nach  der  Lage  der  Ströme  zueinander.  Addition  tritt 
z.  B.  ein  bei  zwei  parallelen  Stromkurven,  die  von  gleich  gerichteten 
Strömen  durchflössen  werden;  sind  sie  entgegengesetzt  gerichtet,  so 
tritt  Subtraktion  ein.  Diese  betreffenden  Kraftröhren  sind  also 
wiederum  parallel  geschaltet,  da  in  ihnen  die  gleiche  magneto- 
motorische Kraft  4?:  (i^  ±  ij)  herrscht,  man  kann  aber  sagen,  dass 
in  jeder  Kraftröhre  derjenige  Theil  derselben,  welcher  in  der  Um- 
gebung des  Stromes  i^  liegt,  in  Reihe  geschaltet  ist  mit  dem  Theil 
derselben,  welcher  in  der  Umgebung  des  Stromes  i^  liegt.  Die 
magnetischen  Widerstände  solcher  in  Reihe  geschalteter  Theile 
addiren  sich,  gerade  wie  der  galvanische  Widerstand  von  hinter- 
einander geschalteten  Leitertheilen  sich  addirt. 

Bezeichnet  man  die  Anzahl  der  Kraftlinien,  welche  den  Strom 
ii  allein  umschlingen,  mit  N^^,  die  Anzahl  der  Kraftlinien,  welche 
den  Strom  i^  allein  umschlingen,  mit  N^g,  und  mit  N^^  die  Zahl 
der  Bjraftlinien ,  welche  beide  Ströme  umschlingen,  so  ist  die  Ge- 
sammtzahl  der  Kraftlinien,  welche  überhaupt  den  Strom  i^  um- 
schlingen, 

und  die  Gesammtzahl  von  Kraftlinien,  welche  den  Strom  ig  um- 
schlingen, 

Nach  pag.  136  ist  die  magnetische  Energie  T  des  Feldes 
gegeben  durch  die  halbe  Summe  der  Stromstärken  in  die  Zahl  der 
umschlingenden  Kraftlinien,  d.  h.  es  ist 

T=y(i.N,  4-i,N,).  (2) 

Andererseits  ist  nach  dem  pag.  71  erörterten  Gesetze  vom  mag- 
netischen Kreislauf,  da  die  magnetomotorische  Kraft  für  die  Kraft- 
linien Nji  durch  4;ci,,  für  Ngg  durch  4i:i^^  für  N12  durch  4;c(ii  i  i^) 
gegeben  ist: 


r 
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1 


Nu  =  4  7riil 


Wh' 


N22=   4  7Cl2l-rrr— ,  (3) 


w 


22 


Ni2  =  4  TT  (ii  ±  12)  1  -^ 


2 


wobei  Wii  den  magnetischen  Widerstand  einer  Eraftröbre  bedeutet, 
welche  nur  den  Strom  ii  umschlingt,  und  wobei  in  dem  Ausdruck 
f&r  Nil  die  Summe  £  über  alle  diese  Eraftröhren  zu  erstrecken  ist. 
Analog  bedeutet  W22  den  magnetischen  Widerstand  einer  Kraft- 
röhre,  welche  den  Strom  i2  allein  umschlingt,  und  W12  den  mag- 
netischen Widerstand  einer  Eraftröbre,  welche  beide  Ströme  um- 
schlingt. 

Setzt  man  die  Werthe  (3)  in  (2)  ein,  so  wird  die  magnetische 
Energie: 

T  =  y  (Lnii«  +  2Li2iii2  +  1^2212^),  (4) 

wobei  bedeutet: 

L„  =  ±4;:S-^,  (5) 

Es  tritt  das  positive  oder  negative  Zeichen  für  Li  2  in  Eraft, 
je  nachdem  für  die  Eraftlinien  N12  die  magnetomotorischen  Eräfte 
4izii  und  47ci2  sich  addlren  oder  subtrahiren. 

Wir  werden  im  nächsten  Paragraphen  zeigen,  dass  die  Werthe 
der  L  von  den  Stromstärken  ii  und  i2  unabhängig  sind,  dass  sie 
vielmehr  nur  abhängen  von  der  Gestalt  und  Lage  der  Wirbelräume, 
d.  h.  Stromkurven,  zueinander  und  zu  etwaigen  im  Felde  vor- 
handenen para-  oder  diamagnetischen  Eörpern.  Infolge  dessen  be- 
hält also  Lu  auch  denselben  Werth,  wenn  i2  =  0  ist.  In  diesem 
Falle  bedeutet  aber  ^»'/^tt  den  reciproken  Werth  des  im  vorigen 
Paragraphen  besprochenen  Widerstandes  des  gesammten  Magnet- 
feldes für  den  Strom  i^,  wie  eine  Vergleichung  der  Formel  (4)  (für 
ij  =  0)  mit  der  dortigen  Formel  (1)  zeigt.  Ebenso  hat  ^^/lj,  die 
Bedeutung   des   magnetischen  Widerstandes    des   Feldes ,   falls   dt» 
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Strom  i2  allein  fliesst.  i  *''/L,a  hat  nach  den  Formeln  (5)  dieE 
deutung  des  magnetischen  Widerstandes  desjenigen  Raumtheiles  d 
Feldes,  in  welchem  die  Kraftlinien  verlaufen,  Vielehe  beide  Ströi 
umschlingen.  Falls  die  Theile  jedes  Stromkreises  starr  miteinanc 
verbunden  sind,  so  dass  die  Stromkreise  nur  als  Ganzes  bewegh 
sind,  wie  es  z.  B.  bei  zwei  Strömen  der  Fall  ist,  die  in  unbie 
samen  Drähten  fliessen,  so  ist  daher  von  den  EoefGcienten  Li  i ,  Li  2, 1 
nur  der  mittlere  Li  2  bei  möglichen  Eonfigurationsänderungen  ( 
Systems  variabel.  Die  Bewegungen  erfolgen  stets  so,  dass  T  mc 
liehst  gross  wird.  Betrachten  wir  zunächst  den  Fall,  dass  : 
die  Kraftlinien  Ni  2  die  magnetomotorischen  Kräfte  sich  addir 
dass  also  Li  2  das  positive  Vorzeichen  besitzt,  so  erfolgen  ni 
Formel  (4)  die  Bewegungen  der  Stromkreise  zueinander  in  < 
Weise,  dass  Li  2  möglichst  gross,  d.  h.  der  magnetische  Widersts 
der  beide  Ströme  umschlingenden  Kraftröhren  möglichst  klein  wi 
Dieselben  müssen  sich  daher  zu  kontrahiren  streben,  da  durch  Y* 
kürzung  ihrer  Länge  ihr  magnetischer  Widerstand  abnimmt.  Par 
lele,  gleich  gerichtete  Ströme  ziehen  sich  daher  an. 
Will  man  die  Erscheinung  zurückführen  auf  Zugkräfte,  die  im  ms 
netischen  Felde  parallel  den  Kraftlinien  wirken,  und  auf  Druc 
kräfte,  die  senkrecht  zu  ihnen  wirken,  eine  Anschauung,  deren  I 
gründung  im  §  9  des  vorigen  Kapitels  auf  pag.  141  gegeben  i 
so  überwiegt  also  in  diesem  Falle  die  Wirkung  des  Zuges  über  < 
des  Druckes. 

Das  Umgekehrte  tritt  ein,  wenn  sich  die  magnetomotoriscb 
Kräfte  4*ii  und  4xi2  in  den  beide  Ströme  umschlingenden  Kra 
röhren  subtrahiren.  Dann  besitzt  Li  2  das  negative  Vorzeichen,  ( 
Bewegungen  der  Stromkreise  zueinander  erfolgen  also  in  der  Wei 
dass  Li  2  möglichst  klein,  d.  h.  der  magnetische  Widerstand  c 
beide  Ströme  umschlingenden  Kraftröhren  möglichst  gross  wi: 
Dies  tritt  ein  durch  Verlängerung  derselben,  sie  haben  daher  < 
Tendenz  sich  zu  dehnen.  Parallele,  entgegengesetzt  gerichte 
Ströme  stossen  sich  daher  ab.  —  In  diesem  Falle  überwic 
also  der  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  herrschende  Druck  über  d 
in  ihnen  herrschenden  Zug,  falls  man  sich  der  im  §  9  des  vorig 
Kapitels  gemachten  Veranschaulichung  der  ponderomotorischen  W 
kungen  bedienen  will. 

Wie  eine  Vergleichung  der  Formeln  (3)  mit  den  Ausdrücken  1 
ergiebt,  ist  die  Gesammtzahl  der  Kraftlinien,  welche  den  Strom 
umschlingen, 


f.  Neumann'eche  Formel. 


N,  ^N,i  +  N,,  =  i,L,,  +  i,L„,  (0) 

1  die  Gesauimtzalil  der  den  Strom  ij  umschlinffenden  Kraftlinien : 

N,  =  N„  +  N,,  =  i,L,,  +  i,L^i .  {liO 

[Xüe  Betracbtungen  lassen  sich  in  der  angegebenen  Weise  auf 

■  Ofei  Fall  ausdehnen,  dass  das  magnetische  Feld  beliebig  viele  lineare 
Stimme  besitzt.  Die  magnetische  Energie  i:räcbeint  analog  wie  in  (4)  als 
homogene  quadratische  Funktion  der  im  Felde  vorhandenen  Strom- 
stärken. 

'i.  Die  F.  XeuniftDii'sche  Formel  für  das  elektroiljua- 
uüsche  Potential.  Die  bisherigen  Entwickelungen  besitzen  den  Vor- 
^o^  grosser  Anschaulichkeit,  dagegen  den  Nachtheil,  dass  strenge 
tuuaerische  Werthe  für  die  ponderoniotorischen  Wirkungen  aus 
ilaea  nur  unbequem  abzuleiten  sind,  weil  man  den  Verlauf  der 
Srafthnien  erst  aus  der  Lage  der  Ströme  und  ihren  Intensitäten 
ermitteln  mUsste.  In  dieser  Hinsicht  ist  eine  andere  Formel  für 
^K  m^ietiüche  Energie  oder  —  was  dasselbe  besagt  —  für  das 
flJektrodynamische  Potential  vortheilhafter. 

Nach  Formel  (5')  des  §  3  im  III.  Kapitel  (pag.  125)  ist  die 
"iftgnetische  Energie  eines  linearen  Strome»  der  Stärke  i  gegeben 
dntclL 

I  T  ^  i  Jjt  l^a  cos  (nx)  +  ß  cos  (ny)  -|-  7  coa  (nz)]  da. 

'  Drückt  man  nun  in  dieser  Formel  [la,  [i.ß,  \xy  durch  die  Kom- 
ponenten F,  Ö,  H  des  Vektorpotentials  aus,  wie  es  im  11.  Kapitel 
•uf  pag.  90    durch   die    Formeln  (I61   geschehen   ist,   und  wendet 

1  auf  das  so  entstandene  Flächenintegral  über  a  den  Stokes- 
schen  Satz  [vgl.  oben  pag.   00,  Formel  (28)]  an,  welches  gestattet 

.  da  F.  G,  H,  sowie  ihre  ersten  Dififerentialquotienten  überall 
eindeutige  stetige  Funktionen  sind,  so  erhält  man 

(7) 

wobei  das  Integral  über  die  Begrenzung  von  1,  d.  h.  über  die 
lineare  Stromkurve  7.a  erstrecken  ist.  Der  Fortschreitungssinn  der 
Integration  muss  nach  der  auf  pag.  124  getroffenen  Festlegung  der 
positiven  Richtung  von  n  der  des  positiven  Stromes  i  sein. 

Die  Formel  (7)  gilt  ganz  allgemein,  auch  wenn  die  Mognetj- 
ttningskonatante  jt  von  Ort  zu  Ort  variirt,  da  die  Formeis  (Iff 


T  =  i/[Fdx  +  Gdy  +  Hdz], 
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pag.  90  dabei  ungeändert  gültig  bleiben  und  ebenso  die  Formel  (5^ 
der  pag.  125,  von  der  wir  hier  ausgingen. 

Wir  wollen  aber  nun  annehmen,  dass  {i  überall  ein  und  den- 
selben Werth  besitzen  soll.  In  diesem  Fall  ist  F,  G,  H  durch  die 
Formeln  (19)  der  pag.  91  darstellbar  als  Funktion  der  in  dem 
magnetischen  Felde  vorhandenen  Komponenten  u,  v,  w  der  elektri- 
schen Strömung.  Nehmen  wir  femer  an,  dass  dieselbe  über- 
haupt nur  in  linearen  Stromleitern  stattfinden  solle,  so  ist  F,  G,  H 
nach  (19)  (pag.  91)  darstellbar  durch: 

r  (8) 

H  = 


=,si'yY. 


Dabei  bedeutet  i'  die  Stromstarke  irgend  eines  linearen  Stromes  des 
Feldes,  dx',  dy',  dz'  die  Projektionen  eines  Längenelementes  ds' 
desselben,  und  zwar  ist  ds'  positiv  gerechnet  in  der  positiven 
Richtung  von  i',  und  r  bedeutet  die  Entfernung  des  Elementes  ds' 
von  demjenigen  Punkte  P,  für  welchen  man  den  Werth  von  F,  G,  H 
bestimmen  will.  Die  Summe  S  ist  über  alle  im  Felde  vorhandenen 
linearen  Stromkreise  zu  nehmen. 

Setzt  man  den  Werth  von  F,  6,  H  nach  (8)  in  die  Formel  (7) 

ein  und  berücksichtigt,    dass  man  für  T  den  Faktor  —   zuzufügen 

hat,  wenn  man  die  Summe  über  alle  im  Felde  vorhandenen  Strom- 
kreise erstreckt  (wegen  des  pag.  127  angegebenen  Grundes),  so  wird 


oder 


T  =  I  ,Iii'   /  dxdx-  +  dy_dy-  +  dzdz'^  ^^^ 


T=  -C-Sii'   l-iii?^  cose,  (10) 


falls  £  den  Winkel  bedeutet,  den  die  positiven  Richtungen  ds,  ds' 
zweier  beliebiger  Stromelemente  des  Feldes  miteinander  bilden, 
r  ihre  gegenseitige  Entfernung.  Die  Summe«  und  das  Integral 
in  (9)  sind  zu  erstrecken  über  alle  Kombinationen  je  zweier  Strom- 
elemente, und  zwar  kommt  die  Kombination  zweier  bestimmter 
Elemente  immer  zweimal  vor. 


sehe  Fonnel. 


Die  Formel  (ü)  heisst  das  Franz  Neumann'sche  elektror 
dynamische  Potential.  —  Äehnlich  wie  es  früher  beim  Biot- 
S»Tarfaclien  Gresetze  (pag.  1Ü7)  für  die  elektromagnetische  Wirkung 
ausgesprochen  ist,  kann  man  auch  hier  die  elektrodynamische  Wir- 
bing  zerlegt  denken  in  eine  Summe  von  Elementarwirkungen  der 
einzelnea  Stromelemente  des  Magnetfeldes. 

Die  Bestimmung  dieser  Elementarwirkungen  aus  der  Formel  (10) 
ist  aber  deshalb  keine  eindeutig  bestimmte  Aufgabe,  weil  unbe- 
idiBilet  der  beobachtbaren  Wirkungen  in  dem  zu  findenden  Elementar- 
gtaetze  additive  Kräfte  willkürlich  bleiben,  deren  Summe  über 
einen  geschlossenen  Strom  verschwindet.  Denn,  wie  schon  oben 
mehrfach  hervorgehoben  ist,  giebt  es  nur  geschlossene  Ströme, 
ea  ist  also  auch  nur  die  Wirkung  solcher  zu  beobachten. 

Ein  mit  der  Formel  (ID)  im  Einklang  stehendes  Elementar- 
gesetz fUr  die  scheinbare  Fern  Wirkung  zweier  Strome  lern  ente  ist 
ia»  sogenannte  Amp&re'sche  Gesetz,  aber  wie  gesagt,  ist  es  nicht 
das  einzige  Elementargesetz,  welches  mit  (10)  im  Einklang  steht, 
nod  es  sind  thatsäcblich  auch  noch  andere  Elementargesetze  auf- 
gestellt. Zu  den  aufgestellten  könnte  man  aus  dem  angeführten 
Gmnde  eine  unendliche  Menge  anderer  Elementargesetze  zufügen. 
Eine  Bedeutung  haben  daher  diese  Elementargesetze  nur, 
wenn  man  durch  sie  rechnerische  Vortheile  zur  Berechnung  der 
ponderomotorischen  Wirkungen  im  Magnetfelde  erreichen  kann, 
gegenüber  dem  Integralgesetze  (10)  oder  einem  anderen  der  oben 
ftof gestellten  Integralgesetze.  Ein  solcher  VortheU  wird  aber  wohl 
memals  bestehen.  Die  Form  der  bisher  angegebenen  Elementar- 
gesetze soll  daher  hier  nicht  mitgetheilt  werden. 

Aus  der  Formel  (10)  folgt  für  den  Fall,  dass  zwei  lineare 
Strome  der  Stärken  i,  und  ia  im  Felde  vorhanden  sind,  die  mag- 
Dietische  Energie  in  Gestalt  der  Formel  (4),  und  zwar  ist  dann 


(11) 
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Ljj  ist  nur  über  den  Stromkreis  i^,  L^g  über  i^  zu  erstrecken.  Jede 
Kombination  ds^,  ds/  resp.  dsg ,  d  8^  der  demselben  Strom  ij  resp.  i, 
zugehörigen  Elemente  kommt  in  jenen  Integralen  zweimal  vor, 
Ljj  ist  ein  Doppelintegral,  welches  sowohl  über  ij  als  über  i^  zu 
erstrecken  ist.  Jede  Kombination  ds^dsg  zweier  den  beiden  ver* 
schiedenen  Strömen  angehörenden  Elemente  ds^  und  dsj  kommt 
bei  Li2  nur  einmal  vor. 

Aus  (11)  ist  ersichtlich,  dass,  wie  es  oben  auf  pag.  173  be- 
hauptet wurde,  Ln,  L121  1^22  ^o^^  ^^^  Stromstärken  unabhängig  sind, 
und  nur  von  der  geometrischen  Gestalt  und  Lage  der  beiden  Strom- 
kurven abhängen.  Das  erstere  würde  auch  eintreten,  falls  die  Mag- 
netisirungskonstante  (jl  nicht  überall  denselben  Werth  besitzen  sollte. 
Die  Gestalt  von  Ln,  L]2f  L22  ist  aber  dann  komplicirter,  indem  Flächen- 
integrale hinzukommen,  die  über  die  Begrenzungen  der  im  Felde 
befindlichen  para-  oder  diamagnetischen  Körper  zu  erstrecken  sind. 
Daher  hängen  dann  Ln,  Li  2,  L22  auch  von  der  Lage  dieser  Körper 
zu  den  Stromkreisen  ab,  was  nach  der  im  vorigen  Paragraphen 
erörterten  Interpretation  der  Lu,  Li  2,  L22  als  reciproke  Werthe  von 
magnetischen  Widerständen  des  Magnetfeldes  selbstverständlich  ist. 
Weniger  selbstverständlich  ist,  dass  auch  in  diesem  Falle  die  Ln, 
Li 2,  L22  von  den  Stromstärken  ii  und  i2  nicht  abhängen. 

Uebrigens  ist  bei  der  Berechnung  der  Koefficienten  Ln,  Li 2, 
L22  nach  den  Formeln  (11)  nur  für  den  mittleren  die  Annahme 
gestattet,  dass  die  Ströme  des  Magnetfeldes  wirklich  lineare  seien. 
Für  Ln  und  L22  ist  diese  Annahme  deshalb  unstatthaft,  weil  fQr 
gewisse  Elemente  des  Integrales  r  =  0  sein  würde;  es  würde  dem- 
nach Ln  und  L22  unendlich  gross  werden,  was  jedenfalls  nicht  zu- 
treöen  kann.  —  Man  hat  daher  zur  Berechnung  von  Ln  immer  den 
Strom  1  als  einen  körperlichen  aufzufassen,  d.  h.  ihn  als  aus  un- 
endlich vielen  linearen  Strömen  zusammengesetzt  anzusehen,  deren 
einzelne  Stromstärken  unendlich  klein  sindT  —  In  welcher  Weise 
man  so  in  einigen  speciellen  Fällen  am  bequemsten  die  Berechnung 
von  L^i  durchführen  kann,  soll  weiter  unten  im  Kap  V,  §  9,  ge- 
zeigt werden. 

4.  Die  Abhängigkeit  der  elektrodynamisclien  Wirkung  von 
der  Magnetisirungskonstante  der  Cmgebong.  Die  Formel  (10) 
dieses  Kapitels  lehrt,  dass  die  magnetische  Energie  linearer  Ströme 
proportional  ist  der  Magnetisirungskonstante  (jl  der  Umgebung  der 
Ströme.    Ihre  elektrodynamische  Wirkung  ist  also  auch  mit  pi  pro- 


^^^H     AlibSngigk^it  der  Wirkung  von  Her  Magaetjsicun^koiisl.ant^.        17d 

^fbttional.  Ein  System  linearer  Strüme  Übt  also  um  so 
kräftigere  gegenseitige  elektrodynamische  Wirkungen 
aua,  je  grösser  die  magaetische  Leitfähigkeit  ihrer  Um- 
gebung ist. 

Dieses  Resultat  mag  auf  den  ersten  Blick  deshalb  Überraschen, 
weil,  wie  im  Kap,  II,  §  7  auf  pag.  83  nachgewiesen  ist,  die  eiektro- 
maguetische  Wirkung  eines  Stromes  i,  d.  h.  die  Wirkung  auf  einen 
permanenten  Magnetpol,  von  der  Magnetisirungskonstante  des  Me- 
diums unabhängig  ist.  Nun  kann  man  aber  einen  permanenten 
Uagiieten  der  Polstärke  ^  m  ersetzen  durch  ein  dünnes  Solenoid, 
welches  von  einem  derartigen  Strome  i'  durchflössen  wird,  daas 
4xm  Kraftlinien  in  seinem  Inneren  erzeugt  werden.  Man  sollte 
daher  denken,  dass,  wenn  die  Wirkung  von  i  auf  die  Magnet- 
pole im  von  dem  ^  der  Umgebung  unabhängig  sind,  dann  auch 
die  Wirkung  von  i  auf  das  Stromsystem  i'  von  [x  nicht  ab- 
hängen kann. 

Bei  diesem  Schlüsse  ist  aber  ein  wesentlicher  Unterschied 
übersehen,  der  zwischen  der  Ermittelung  der  elektromagnetischen 
und  zwischen  der  Ermittelung  der  elektrodynamischen  Wirkung  be- 
steht. Bei  erster  er  kann  nämlich  das  Innere  des  permanenten 
Magneten  nicht  von  dem  Medium  der  Magnetisirungskonstante  [i 
erfüllt  werden,  wohl  aber  bei  letzterer  das  Innere  des  Solenoids, 
Nun  ist  klar,  daas  in  letzterem  Falle  die  Anzahl  der  das  Solenoid 
durchsetzenden  Kraftlinien  im  Verhältniss  (i. :  1  zunehmen  muss, 
wenn  die  Magnetisirungskonstante  seines  Inneren,  welches  den 
wesentlichen  Bestandtheil  des  magnetischen  Widerstandes  für  die 
magnetomotorische  Kraft  4  -  i'  ausmacht ,  in  diesem  Verhältnisse 
nftcbst.  Daher  ist  die  äquivalente  Polstärke  des  Solenoids  nicht 
mehr  im,  sondern  i  um,  falls  das  Medium  der  Konstante  [j.  den 
ganzen  Kaum,  d.  h.  auch  das  Solenoidinnere  erfüllt,  dagegen  bleibt 
die  äquivalente  Polstärke  des  Solenoids  unverändert  i  m,  wenn  das 
Medium  der  Konstante  \l  nur  den  Aussenraum  des  Solenoids  erfüllt. 
Die  Wirkung  des  Stromes  i  auf  das  Solenoid  ist  in  letzterem  Falle  — 
und  dieser  entspricht  der  Ermittelung  der  sogenannten  elektro- 
magoetiHchen  Wirkung  —  daher  [imal  schwächer,  als  im  eratereu 
Falle,  welcher  der  Ermittelung  der  sogenannten  elektrodynamischen 
^SirlniDg  entspricht. 

^M  Aus  dem  gleichen  Qnmde  ist  es  verständlich,  dass  die  gegen- 
^^Pnge  Einwirkung  zweier  permanenter  Magnetpole  umgekehrt  pro- 
^po'rtionnl  dem  ^i  der  Umgebung  ist  [vgl.  nben  pag.  <t2,  Formel (l*)!,  J 
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während  die  gegenseitige  Einwirkung  zweier  Solenoide,  die  Ton 
unveränderlichen  Strömen  durchflössen  werden,  proportional  dem  (jl 
des  sie  umgebenden  Mediums  ist,  wenn  dasselbe  auch  in  das  Innere 
der  beiden  Solenoide  eindringt.  Wäre  das  letztere  nicht  der  Fall, 
und  wäre  das  Innere  der  Solenoide  der  allein  wesentliche  Bestand- 
theil  des  magnetischen  Widerstandes  der  beiden  magnetischen  Kreis- 
läufe, welche  die  Ströme  im  Solenoid,  jeder  für  sich  allein,  erzeugen, 
so  würde  ihre  gegenseitige  Einwirkung,  gerade  wie  die  permanenter 
Magnete,  umgekehrt  proportional  der  Magnetisirungskonstante  \l 
ihrer  Umgebung  sein. 

Für  lineare  Ströme  ist  es  zur  Berechnung  ihrer  magnetischen 
Energie,  d.  h.  ihrer  ponderomotorischen  Wirkungen,  ganz  gleich- 
gültig, ob  die  Magnetisirungskonstante  des  linearen  Wirbelraumes 
selber,  d.  h.  des  stromführenden  Leiters,  denselben  Werih  besitzt, 
wie  die  der  Umgebung  oder  nicht.  Für  körperliche  Ströme,  d.  h. 
körperliche  Wirbelräume,  würde  dies  nur  eintreten,  falls  die  mag- 
netischen Kraftlinien  an  der  Oberfläche  des  stromführenden  Körpers, 
d.  h.  des  Wirbelraumes,  derselben  parallel  liegen  (vgl.  oben 
pag.  51).  Im  Allgemeinen  werden  sie  dies  nicht  thun.  Dann  gilt 
nicht  mehr  die  oben  pag.  176  aufgestellte  einfache  Darstellung  (8) 
für  die  Komponenten  F,  G,  H  des  Vektorpotentiales ,  und  daher 
kann  man  auch  nicht  mehr  die  magnetische  Energie  nach  der 
Formel  (10)  als  Summe  der  Neumann'schen  Potentiale  berechnen, 
welche  für  die  einzelnen  linearen  Ströme  gelten  würden,  in  die 
man  ein  System  körperlicher  Ströme  stets  zerlegt  denken  kann.  — 
Die  elektrodynamische  Einwirkung  zweier  Ströme,  die  in  sehr 
dicken  Eisendrähten  fliessen,  welche  einander  relativ  nahe  sind, 
würde  ein  solcher  Fall  sein,  in  welchem  eine  komplicirtere  Berech- 
nung an  Stelle  der  zuletzt  mitgetheilten  einfachen  treten  würde. 
Nach  dem  in  Kap.  II,  §  11,  pag.*  91,  Formeln  (20)  und  (21), 
gegebenen  Ansatz  für  a,  ß,  7  muss  man  in  diesem  Falle  die  Ober- 
fläche der  Eisendrähte  als  Sitz  magnetischer  Belegungen  an- 
nehmen. 


5.  Rekapitulation  der  Formeln  für  die  magnetische 
Energie.  Wir  haben  die  magnetische  Energie  T  des  Magnetfeldes 
dargestellt  als  Raumintegrale,  Flächenintegrale  über  die 
Stromflächen  o,  welche  von  linearen  Strömen  des  Feldes  umgrenzt 
werden,  und  Linienintegrale  über  diese  Ströme  selbst. 


r 
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Zunächst  gewannen   wir  im  III.  Kapitel,    §  6    auf   pag.  132 
u.  134  in  den  dortigen  Formeln  (11)  und  (15)  das  Raumintegral: 

Die  in  demselben  Kapitel  in  §  8  auf  pag.  138  mitgetheilten  For- 
mehi  (17'),  (21),  (210,  welche  T  als  Summe  der  magnetischen 
Energieen  darstellen,  welche  die  Kraftröhren  des  Feldes  besitzen, 
sind  ebenfalls  als  Raumintegrale  aufzufassen.    Diese  Formeln  waren: 

1  1  A*  1 

S AN  = -ri- S  47- = -.A- SN^ W. 


Stc  87C        W         8« 

Diese  Darstellungen  gelten,  auch  wenn  die  Magnetisirungs- 
konstante  [t  mit  dem  Ort  variirt.  Hat  sie  überall  denselben  Werth, 
so  kann  man  aus  der  Formel  (9)  dieses  Kapitels  auf  pag.  176  eine 
Darstellung  Ton  T  als  ein  doppeltes  Raumintegral  gewinnen,  falls 
man  körperliche  Ströme,  deren  Stromdichte  j  die  Komponenten  u, 
▼,  w  hat,  als  ein  System  linearer  Ströme  auffasst.  Man  muss  dann 
setzen,  faUs  dq  den  Querschnitt  einer  Stromröhre  bezeichnet,  ds  ein 
StQck  ihrer  Länge,  dt  das  Volumen  dieses  Stückes: 

dx 
i  =  jdq,     u  =  j  cos  (sx)  =  j -j— ,  etc.     dT  =  dqds,       (12) 

u  s 

daher  idx  =  udT  etc.,  und  erhält  so  aus  (9): 

4"  V  v'  -f-  w  w' 


'=^//- 


dtdt'.  (13) 

Dieses  sechsfache  Integral  ist  so  zunehmen,  dass  dieselben  beiden 
Volumenelemente  dt,  dt'  stets  zweimal  vorkommen.  Es  ist  über  den 
ganzen  Raimi  zu  erstrecken,  oder  auch  nur  über  die  stromführenden 
Theile  desselben,  was  auf  dasselbe  herauskommt,  da  nur  in  letzteren 
die  u,  V,  w  von  Null  verschieden  sind. 

Aus  Formel  (50  des  §  3  des  III.  Kapitels  (pag.  125)  findet  man 
die  Darstellung  von  T  als  Summe  der  Flächenintegrale  über  die 
Stromflächen  3,  welche  von  den  linearen  Strömen  umgrenzt  werden, 
in    die    man   die  Wirbelräume  jedes   Magnetfeldes   zerlegt  denken 

kann.     Mit  Einführung  des  Faktors  —  aus    dem    pag.   127    ange- 

gebenen  Ghimde  erhält  man  so : 
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1     ,       /, 

T  =  -^  2  i  /  [1  [a  cos  (n x)  4"  ß  cos  (ny)  -f-  Y  cos  (n z)]  do 


1-  • 
2 

oder 

T  =  i-  2  i  /|i.$„da. 

Auch  hierin  kann  (Jl  mit  dem  Ort  variiren. 

Durch  Einführung  der  Komponenten  F,  G,  H  des  Vektor- 
potentials erhält  man  nach  der  Formel  (7)  des  §  3  dieses  Kapitels 
(pag.  175)  T  als  Summe  von  Linienintegralen  über  die  linearen 
Ströme  des  Feldes: 

T=  ^lif(¥dx  -f  Gdy  +  Hdz).  (14) 

{1  kann  mit  dem  Ort  variiren,   F,  G,  H   sind   beständig   durch   die 
Gleichungen  (16)  und  (17)  des  II.  Kapitels  (pag.  90)  definirt. 

Für   zwei  lineare  Ströme  i^   und  i^    erhält   man   aus  (14)    die 
Formel  (4)  dieses  Kapitels  (pag.  173),  nämlich: 

Hat  (X  überall  denselben  Werth,  so  ergiebt  sich  aus  (14)  die 
Formel  (10)  des  §  3  dieses  Kapitels  (pag.  176),  nämlich: 


T  =  -^  liV    I  Al^ 


cos  e. 


Die  Koefficienten  L^,  L^gi  Lsz»  welche  die  magnetische  Energie 
zweier  linearer  Ströme  bestimmen,  sind  in  diesem  Falle  durch  die 
Formeln  (11)  des  §  3  dieses  Kapitels  (pag.  177)  ausdrückbar. 

Die  Formel  (14)  ist  eine  Summe  von  Linienintegralen.  Diese 
ist  als  ein  Raumintegral  aufzufassen,  wenn  die  Ströme  ein  räum- 
liches Kontinuum  erfüllen.  Da  in  diesem  Falle  nach  den  Gleichun- 
gen (12)  für  idx  zu  setzen  ist  udt,  so  erhält  man  aus  (14)  folgende 
Darstellung  von  T  als  Raumintegral: 

T  =  y/(^^  +  v6  +  wH)  dT.  (15) 


Kjtpite!  V. 

Elektroinduktion  im  Magnetfeld. 


1.    Aiiwenduug  des  PrinoipM  der  Erhaltung  d«r  Energie 
die   ponderontolorisciien   Wirkungen    eines  Hagnetfeldei«. 

I  KrafÜinien  eines  Magnetfeldes  sind  geschlossene  Kurven.  Ein 
^etpol  würde  daher  fortwiihrend  unter  Erzeugung  von  Arbeit 
nof  einer  geschlossenen  Kurve  im  Felde  rotiren,  wenn  er  den  mag- 
netisch eu  Kräften  stets  frei  folgen  könnte.  Eine  solche  experi- 
meDtelle  Anordnung,  in  welcher  dies  erreicht  ist,  haben  wir  : 
U.  Kapitel  auf  pag.  75  kennen  gelernt;  dort  rotirten  zwei  Magnet- 
pole fortwährend  um  einen  elektrischen  Strom.  Wenn  es  nun  keinen 
ArheitsBufwand  erfordern  würde,  diesen  Strom  unverändert  in  der- 
selben Stärke  zu  erhalten,  so  wUrde  der  beschriebene  Apparat  ein 
Perpetuum  mobile  darstellen.  Denn  nehmen  wir  z.  B.  an,  der 
Magnetpol  habe  von  einem  Au^sgangspunkte  A  den  elektrischen 
Strom  gerade  einmal  umkreist,  er  sei  also  wieder  zu  dem  Aus- 
gangspunkte A  zurückgelangt,  so  ist  die  Konßguration  des  ganzen 
Systems  genau  dieselbe,  wie  sie  ursprünglich  war.  Trotzdem  aber 
igt  Arbeit  geleistet,  jener  Rotationsapparat  könnte  z.  B.  eine  kleine 
Maschine  treiben. 

Man  hat  die  Uebei7.eugung,  dass  es  kein  Perpetuum  mobile 
giebt.  Es  muss  daher  einen  Arbeitsaufwand  erfordern,  einen 
elektrischen  Strom  in  unveränderter  Stärke  i  zu  erhalten 
wShrend  einer  Zeit  t,  in  welcher  er  mechanische  Ar 
leistet.  Dieser  Arbeitsaufwand  muss  der  Quelle  entnommen  sein, 
welche  den  elektrischen  Strom  erzeugt,  d.  h.  in  unserem  Falle  dem 
galvanischen  Elemente. 

In  dem  beschriebenen  Falle  nun,  in  welchem  der  Strom  dun^ 
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Kupferdrähte  fiiesst,  erfordert  es  schon  einen  gewissen  Arbeits- 
aufwand Tom  galvanischen  Elemente,  um  den  Strom  in  unveianderter 
Stärke  zu  erhalten,  auch  wenn  derselbe  keine  mechanische  Arbeit 
leistet.  Dies  ist  daraus  zu  schliessen,  dass  der  stromführende  Draht 
sich  erwärmt  (Joule'sche  Wärme).  Nennen  wir  die  innerhalb 
der  Zeit  t  entwickelte  Wärmemenge  W,  so  muss  offenbar  die  ihr 
entsprechende  Energie  dem  galvanischen  Elemente  entnommen  sein. 
Und  in  der  That  finden  vrir  in  demselben  chemische  Umsetzungen, 
welche,  auch  falls  sie  keinen  elektrischen  Strom  erzeugen,  Wärme 
produciren,  d.  h.  welche  einem  Herabsinken  auf  einen  kleineren, 
in  ihnen  selbst  enthaltenen  Energiewerth  entsprechen. 

Nun  wäre  es  denkbar,  dass  bei  Thätigkeit  des  Rotations- 
apparates die  in  den  stromführenden  Drähten  entwickelte  Wärme 
kleiner  wäre,  als  wenn  der  Rotationsapparat  ruhte,  dass  also  das 
galvanische  Element  stets  die  gleiche  Energiemenge  producirte,  dass 
sich  dieselbe  aber  bei  ruhendem  Apparat  vollständig  in  Wärme 
umsetzte,  dagegen  bei  rotirendem  Apparat  auch  theilweise  in  mecha- 
nische Arbeit. 

Dieser  Auffassung  vdderspricht  nun  aber  die  Erfahrung,  aus 
der  sich  ergiebt,  dass  in  ein  und  demselben  stromdurchflossenen 
Drahte  die  entwickelte  Wärmemenge  W  bei  unveränderter  Strom- 
stärke stets  dieselbe  bleibt,  einerlei  ob  der  Strom  dabei  mechanische 
Arbeit  leistet  oder  nicht.  Wir  können  daher  von  dem  Energie- 
werth dieser  Wärmemenge  W  bei  den  hier  gestellten  Fragen,  in 
denen  vorausgesetzt  wird,  dass  die  Stromstärke  i  stets  dieselbe 
bleiben  solle,  ganz  absehen,  da  sie  immer  dieselbe  bleibt. 

Es  geht  aber  aus  diesen  Erörterungen  hervor,  dass 
ein  grösserer  Energieaufwand  erforderlich  ist,  um  einen 
Strom  von  bestimmter  Stärke  i  während  einer  Zeit  t  zu 
unterhalten,  wenn  er  dabei  zugleich  durch  Bewegung  von 
Magneten  oder  anderen  Strömen  mechanische  Arbeit  leistet, 
als  wenn  er  dieses  nicht  thut.  Und  thatsächlich  beobachtet 
man,  dass  man  mehr  galvanische  Elemente  hintereinander  schalten 
muss,  wenn  die  Stromstärke  bei  thätigem  Rotationsapparate  einen 
bestimmten  Werth  i  besitzen  soll,  als  wenn  der  Apparat  nicht  in 
Thätigkeit  ist. 

Die  von  dem  elektrischen  Strome  geleistete  Arbeit  wird  also 
durch  Mehraufwand  der  chemischen  Energie  der  neu  hinzu  ge- 
schalteten galvanischen  Elemente  kompensirt.  Man  kann  also  den 
Vorgang   bei   dem  thätigen   Rotationsapparate   auch  so   auffassen. 
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dtts  dessen  meclmnische  Arbeit  nicht  eigentlich  von  den  dem  elektro- 
iMgnetischen  Felde  innewohnenden  pond eromotorischen  Kräften  ge- 
«Wtet  wird,  sondern  von  der  chemischen  Energie  der  neu  binjsu- 
S^wliiilteten  galvanischen  Elemente,  und  d&as  das  elektromagnetische 
Sratem  nur  dazu  dient,  die  Möglichkeit  dafür  zu  schaffen,  dasa  die 
cbemische  Energie  sich  in  mechanische  Energie  umsetzen   kann. 

Jt.  Defluitioii  der  elektTomotoi*i>icheu  KraFt  der  Indolctioii. 

Den  Mehraufwand  an  Energie,  welcher  dazu  erforderlich  ist,  um 
einen  Strom  der  Stärke  i  während  einer  Zeit  t  zu  unterhalten,  wäh- 
rend der  derselbe  mechanische  Arbeit  leistet,  setzt  man  gleich  Eit, 
and  nennt  E  die  elektromotorische  Kraft  der  Induktion. 
Der  Name  .elektromotorisch*  ist  deshalb  gewählt,  weil  die  auf- 
gewandte Energie  nicht  direkt  zur  Bewegung  von  Massen  dient, 
d,  h.  pon der omo torisch  wirkt,  sondern  zur  Unterhaltung  der  Strom- 
stärke, welche  sinken  wfirde,  falls  von  aussen  dem  System  keine 
Energie  zugeführt  würde. 

Man  kann  sich  daher  auch  den  Vorgang  so  vorstellen,  dass 
durch  die  im  System  geleistete  mechanische  Arbeit,  d.  h.  durch  die 
Bewegung  seiner  Theile,  ein  Strom  inducirt')  wird,  welcher  die 
entgegengesetzte  Richtung  besitzt,  wie  der  vorhandene  Strom  i. 
Der  inducirte  Strom  sucht  also  den  Strom  i  zu  schwächen,  und 
die  von  aussen  (von  den  Elementen)  dem  Strom  i  zugeführt«  Energie 
dient  dazu,  der  elektromotorischen  Gegenkraft  E  der  In- 
duktion das  Gleichgewicht  zu  halten. 

Durch  die  getroffene  Festsetzung,  nach  der  Eit  bei  jedem 
Kreisprocesa  numerisch  gleich  der  vom  Strom  geleisteten  mechanischen 
Arbeit  sein  muss,  ist  die  elektromotorische  Kraft  E  in  absolutem 
Maasse  messbar,  da  man  i,  t  und  die  erzeugte  Arbeit  in  absolutem 
Maasse  durch  die  Einheiten  der  Masse,  Länge  und  Zeit  numerisch 
ausdrücken  kann.  —  Die  Dimensionsformel  der  elektromotorischen 
Kraft  E  ergiebt  sich  daher,  da  Eit  die  Dimension  einer  Arbeit 
hat,  d.  h.  da 

[E][i]t  =  ML»T-' 


')  Die  hier  tu  besprochende  Induktion  elektrischer  Ströme  im  Uagnet- 
felde  ist  eine  wesentlich  andere  Erscheinung,  lUs  die  Im  Kap.  I .  §  23, 
pa^.  42  beaprochene  Induktion  von  scheinbarem  Magaetiemue  im  Magnetfeld. 
—  Zur  deutlicheren  Unterecheidung  kann  man  dnher  erstere  Elektro- 
,  lalxtere  iodncirten  Magnetiemns  DenDOn, 
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ist,   unter  Berücksichtigung   des  Werthes  von  [i]  nach  Formel  (2) 
des  II.  Kapitels  auf  pag.  78  zu: 

[E]  =  M^'*L"'»T-2.  (1) 

Diejenige  elektromotorische  Kraft,  welche  im  cgs- System  den 
numerischen  Werth  10®  besitzt,  nennt  man  ein  Volt  (nach  dem 
italienischen  Physiker  Volta).     Es  ist  also 

1  Volt  =  108gr  *'«cm  •'•sec-\  (2) 

Weshalb  man  10®  absolute  Einheiteü  als  praktische  Einheit 
der  elektromotorischen  Kraft  eingeführt  hat,  soll  weiter  unten 
erörtert  werden. 

3.  Betrachtang  beliebig  kleiner  Zastandsändemngen.  Bis- 
her sind  Kreisprocesse  des  elektromagnetischen  Systems  betrachtet, 
d.  h.  dasselbe  sollte  vollständig  in  seine  anfängliche  Konfiguration 
und  seinen  Anfangszustand  zurückkehren.  Für  diese  Processe  muss 
die  vom  System  geleistete  mechanische  Energie  gleich  sein  der 
Arbeit  E  i  t  der  von  aussen  entnommenen  elektromotorischen  Kraft  E, 
welche  der  Gegenkraft  der  Induktion  das  Gleichgewicht  hält,  oder, 
wie  wir  kurz  sagen  wollen,  die  mechanische  Arbeit  muss  gleich  der 
zugeführten  elektrischen  Energie  sein. 

Bei  beliebig  kleinen  Zustandsänderungen  des  Systemes,  welche 
keine  Kreisprocesse  darstellen,  ist  es  nicht  mehr  nöthig,  dass  die 
elektrische  Energie,  welche  zuzuführen  nothwendig  ist,  um  die 
Stromstärke  konstant  zu  erbalten,  gleich  ist  der  bei  der  Zustands- 
änderung  geleisteten  mechanischen  Arbeit.  Das  Princip  der  Er- 
haltung der  Energie  erfordert  nur  in  diesem  Falle,  dass  die  Differenz 
zwischen  der  zugeführten  elektrischen  Energie  und  der  geleisteten 
mechanischen  Arbeit  gleich  ist  der  Aenderung,  d.  h.  dem  voll- 
ständigen Differential,  einer  gewissen  eindeutigen  Funktion  U  des 
Zustandes  des  Systemes.  Bei  Kreisprocessen  verschwindet  die  Summe 
dieser  Aenderungen  von  U,  und  daher  ist  bei  ihnen  jene  Differenz 
gleich  Null.  —  Sind  mehrere  Ströme  im  Felde  vorhanden,  so  ist 
jedem  derselben  elektrische  Energie  zuzuführen,  damit  seine  Strom- 
stärke erhalten  bleibt.  In  diesem  Falle  ist  daher,  falls  die  Kon- 
figurationsänderung des  Systemes  in  der  kleinen  Zeit  dt  erfolgt: 

i:Eidt  =  dT  +  dU,  (3) 

wo  die  S  über  alle  Ströme  des  Feldes   zu  erstrecken  ist  und  dT 
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'  '^fl  gt'lüistete  mechanigcbe  Arbeit,  d.  h,  den  Zuwachs  des  elektru- 
d.TnamiBchen  Potenttals  (der  magnetiBchen  Energie)  des  ganzen 
i  bedeutet. 


4.  Die  indncirt«  olcktroniotorische  Hrjift  bei  zwei  linearen 
tSmetl.  E§  möge  zunächst  der  specielle  Fall  betrachtet  werden, 
dass  nur  zwei  ünenre  Ströme  s,  und  s,  der  Stromstärken  i,  und  i^ 
ün  Felde  vorhanden  sind.  Die  so  erhaltenen  Resultate  lassen  sich 
leicht  auf  ein  beliebig  gestaltetes  Magnetfeld  verallgemeinern. 

Zur  Ableitung ')  der  Induktionsgesetze  muas  ein  Erfahrungs- 
safz  vorangeschickt  werden.  Es  ergiebt  nämlich  die  Beobachtung, 
daas  nicht  nur  bei  mechanischer  Arbeitsleistung,  d.  h.  bei  Ver- 
acbiebuDg  der  Ströme  gegeneinander,  eine  elektromotorische  Kraft 
inducirt  wird,  sondern  dass  auch  bei  fester  Lage  von  Sj  und  s^  in 
8,  eine  elektromotorische  Kraft  inducirt  wird,  wenn  sich  die  Strom- 
stärke i,  in  s,  ändert.  Aendert  sich  die  Stromstärke  i,  um  di, 
innerhalb  der  Zeit  dt,  so  ergiebt  die  Erfahrung,  dass  die  in  dem 
Strome  s,   iuducirte  elektromotorische  Kraft  E,  den  Werth 


HLi 


E,  =  B 


<J) 


st.  wobei  B  nur  von  der  Gestalt  und  relativen  Lage  der  beiden 

Stromkreise  s,  und  s^  abhängt,  dagegen  von  den  Stromstärken  i, 
und  i„  unnbhängig  ist.  Man  nennt  B  den  Eoefficienten  der 
Induktion  des  Stromes  s,  auf  den  Strom  Bj.  Den  ausge- 
sprochenen Satz  kann  man  experimentell  dadurch  am  bequemsten 
beweisen,  dass  man  dem  Strome  i,  keine  Energie  von  aussen  zu- 
EUirl;,  um  seine  Stromstärke  konstant  zu  erhalten,  während  sich  ij 
ändert.  Dann  muss  sich  auch  die  Stromstärke  i,  ändern,  und  die 
Grosse  der  Aenderung,  d.  h.  die  Grösse  des  in  s,  inducirten  Stromes, 
maa»  insofern  einen  Schluas  auf  die  elektromotorische  Kraft  E^  der 
Ittdobtion  in  s,  gestatten,  als  sie  denselben  Werth  haben  muss, 
Wfenn  der  inducirte  Strom  denselben  Werth  hat.  Kun  beobachtet 
man  thatsächlich ,  dass  dessen  Grösse  nicht  von  den  schon  vor- 
handenen Stromstärken  i,  und  ij  abhängt,  dass  er  also  z.  B.  auch  in 
iher  Stärke  vorhanden  ist,  wenn  i,  ursprünglich  Null  war.    Die 


1  WeBenÜichen  «cbliesst  sich  die  hier  gegebene  Ableitung  an  die 
re  in  Elektricität  und  Optik,  deutsch  von  JRger  und  Gnm- 
■ag-  25,  gegebene  an, 
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Aenderung  der  Stromstärke  i^  irgend  eines  Stromes  s, 
inducirt  also  in  allen  ihm  benachbarten  metallischen 
Körpern  oder  Drähten  Ströme,  deren  Stärke  nur  von  der 
geometrischen   Gestaltung   des    ganzen  Systems    und    der 

Geschwindigkeit    -jj-   ^^^  Aenderung  der  Stromstärke  L 

dt 

abhängt. 

In  dem  betrachteten  Falle  müsste  man   also  dem  Strome  s^, 

wenn  man  seine  Stromstärke  konstant   erhalten  wollte,   innerhalb 

der  Zeit  dt,   während   welcher  die  Veränderung  di^  erfolgt,    eine 

elektrische  Energie  zuführen,  deren  Werth  ist 

Wenn  der  Strom  s^  seine  Stärke  i^  beibehält,  dagegen  seine 
Lage  gegen  den  Strom  s^  ändert,  so  kann  man  sich  diesen  Vor* 
gang  dadurch  ersetzt  denken,  dass  in  seiner  Anfangslage  seine 
Stromstärke  auf  0  abnimmt,  dass  er  dann  verschoben  wird  in  seine 
Endlage,  und  dass,  wenn  er  diese  erreicht  hat,  die  Stromstärke 
wieder  auf  i^  anwächst.  Ist  der  Koefficient  der  Induktion  zwischen 
Sj  und  Sg  in  der  Anfangslage  von  s^  gleich  B,  in  der  Endlage 
gleich  B  -|-dB,  so  ist  die  durch  die  Aenderung  der  Stromstärke 
von  ij  auf  Null  in  s^  inducirte  elektromotorische  Kraft  E'  ge- 
geben durch 

E'dt=-Bi8, 

dagegen  wird  durch  Anwachsen  der  Stromstärke  von  Null  auf  i^ 
in  der  Endlage  von  Sj  eine  elektromotorische  Kraft  E''  in  Sj  in- 
ducirt, welche  ist: 

E"dt  =  (B  +  dB)i2. 

Die  bei  dem  ganzen  Vorgang  in  s^  inducirte  elektromotorische 
Kraft  El  hat  daher  den  Werth 

E,  =  E'  +  E-  =  i,AB..  (5) 

Es  ist  allerdings  der  soeben  eingeschlagene  Weg  zur  Ab- 
leitung dieser  Formel  deshalb  nicht  streng,  weil  bei  dem  wirklichen 
Vorgang  mechanische  Arbeit  geleistet  wird,  bei  dem  gedachten  Vor- 
gang dagegen  nicht.  Das  Experiment  bestätigt  indess  die  letzte 
Formel. 

Aendert   der  Strom  S2   sowohl  seine  Stärke,  wie  seine  Lage 
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gegen  s^,  so  wird  in  s^  eine  elektromotorische  Kraft  inducirt, 
welche  sich  durch  Addition  der  beiden  Formeln  (4)  und  (5)  er- 
giebt  zu: 

^^-•^"dr  +  ^"dr-"~dr"-  ^^^ 

Aendert  der  eigene  Strom  s^  seine  Gestalt  und  Stärke,  so  ist 
zu  schliessen,  dass  ebenfalls  in  ihm  eine  elektromotorische  Ejraft 
inducirt  wird,  da  bei  Gestaltsveränderungen  ponderomotorische  Arbeit 
geleistet  wird.  Die  dadurch  in  s^  inducirte  elektromotorische  Kraft  E^^ 
muss,  nach  Analogie  mit  dem  Gesetz  (6)  zu  schliessen,  den  Werth 
haben 

E-,  =  i^ .  (7) 

WO  A  nur  Ton  der  Gestalt  des  Stromes  s^  abhängt.  Man  nennt  A 
den  Koefficienten  der  Selbstinduktion  des  Stromes  s^. 

Treten  ganz  beliebige  Aenderungen  in  der  Gestalt  und  Stärke 
beider  Ströme  s^  und  s^  ein,  so  wird  daher  in  s^  eine  elektro- 
motorische Kraft  inducirt,  die  sich  durch  Addition  von  (6)  und  (7) 
ergiebt  zu 

In  gleicher  Weise  ist  zu  schliessen,  dass  in  Sg  bei  diesen  Verände- 
rungen eine  elektromotorische  Kraft  Eg  inducirt  wird,  welche  die 
Form  besitzt: 

_    d(i.C)  d(i,D)  . 

wobei  C  nur  abhängt  von  der  gegenseitigen  Lage  von  s^  und  s^, 
D  nur  von  der  Gestalt  von  s^.  D  ist  der  Koefficient  der  Selbst- 
induktion von  s^. 

Die  Koefficienten  A,  B,  C,  D  können  wir  nun  aus  dem 
Energieprincip,  d.h.  mit  Hülfe  der  Gleichung  (3) ,  bestimmen.  Wir 
müssen  nur  auf  der  linken  Seite  dieser  Gleichung  das  Vorzeichen 
ändern,  da  wir  in  diesem  Paragraphen  unter  E^  und  Eg  nicht  die- 
jenigen elektromotorischen  Kräfte  verstanden  haben,  welche  dem 
System  von  aussen  zuzuführen  sind,  damit  die  Stromstärken  konstant 
bleiben,  welche  also  den  inducirten  elektromotorischen  Kräften  das 
Gleichgewicht  halten ;   sondern  diese  letzteren  Kräfte  selbst  mit  £« 
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und  Ej  bezeichnet  haben.    Da  oAch  pag.  173,  Formel  (4),  für 
lineare  Stromkreise  die  geleistete  mechanische  Arbeit  ist: 

dT  =  -i-(i,*dL,i  +  2i.i,dL,,  +  i,*dL„), 

so  wird  durch  Einsetzen  der  Werthe  (8)  und  (S')  in  die  Oleichui 
und  Vorzeichenänderung  ihrer  linken  Seite: 

i,  [d(iiA)  +  d(i,B)]  +  i,  [d(iiC)  +  d(i,D)] 
+  ^  (ii»dL,i  +  2iii,dL,,  +i,«dL„)  =  -  dU. 

dU  ist  das  vollständige  Differential  einer  gewissen,  nocl 
bekannten  Funktion    des  Zustandes   des  Systemes.     Derselbe 
in  diesem  Falle  nur  abhängen  von  den  Werthen  der  fttnf  Grc 
ij,  ig,  Lji,  Li2i  Ljs*  —  Betrachten  wir  zunächst  den  Fall, 
die   letzteren    drei  Grössen    sich    nicht   ändern,    d.  h.    dass 
mechanische    Arbeit    im    System    geleistet   wird.      Es   folgt 
aus  (9): 

dii  (i^A  +  i,C)  +  di2  (ijB  +  ijD)  =  -  dU. 

Da  die  linke  Seite  ein  vollständiges  Differential  sein  sol 

muss  sein: 

d(itA  +  i2C)  ^  dCi^B  +  i^D) 

di2  dii  ' 

d.  h. 

B  =  C. 

Durch  Integration  findet  man: 

U  =  -  -yCii'A  +  2iii2B  +  ig^D)  +  Konst., 

wo  die  Eonstante  nicht  von  den  Intensitäten   ii  und  i2  abbäuj 
Bleiben  nun  die  Stromstärken  konstant,  verschieben  sie 
gegen  die  Ströme  Si  und  S2  gegeneinander  und   gegen   sich   s 
so  folgt  aus  (9)  und  (10): 

ii«dA  +  2i,i2dB  +  i,«dD  +  -^(ii«dL,,  +2i,i2dL,j  +  i2. 

=  -i-(i,«dA  +  2i,i,dB  +  i3«dD)  +  C', 
wo  (y  wiederum    nicht  von   den   Stromstärken   abhängt.     D 
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mtidiDiig  (11)  fOr  alle  beliebigen  Wertlie  der  Stroniitärken  i,  und  i^ 
gelten  muss,  so  folgt  C  =  0  und: 

A  =  -L,„  B  =  -L,,,  D  =  -L„.  (1-2) 

Hierdurch  und  durch  die  Gleichungen  (8)  resp.  {S")  aind  ubo  die 
indncirlen  elektromotorischen  Kräfte  bestimmt  und  ebenso  die  Funk- 
tion ü,  welche  sich  uach  (10)  ergiebt  zu 

U  =  T, 

bi«  auf  eine  additive  Konstante,  die  weder  von  der  Konfiguration 
it6  Systems  noch  von  den  Stromstärken  abhängt,  und  die  man 
^her  ganz  unberücksichtigt  lassen  kaun.  U  ist  also  die  magne- 
tiBohe  Energie  des  Systems, 

ö.  Allgemeine  Folgerungen  anß  den  lutlnktionsgesetzen 
zweier  linonrer  Ströme.  Nach  Gleichung  (3),  in  welcher  wir  jetat 
deii  Werth  von  U  kennen,  ist  hei  einer  kleinen  Koufigura- 
t)ODSänderung  dem  Systeme  zweier  linearer  Ströme, 
wenn  die  Stromstärken  bei  Leistung  mechanischer  Arbeit 
konstant  bleiben  solleu,  elektrische  Energie  zuzuführen, 
"eiche  doppelt  ao  gross  als  die  geleistete  Arbeit,  d,  h.  als 
fl*r  dadurch  herbeigeführte  Zuwuchs  der  magnetischen 
pBrgie  ist. 

Fehlt  diese  Zufuhr  von  elektrischer  Energie,  so  sinkt  die  Stroni- 

,  und  es  ist  nach  i'-i): 


dT  = 


-dU, 


(in  einem  sich  selbst  Uberlasaeuen  elektromagnetischen 

t   die   geleistete   mechanische  Arbeit  gleich  der 

P&hme  der  magnetischen  Energie  des  Systemes  (während 

bleich  dem  Zuwachs   der  magnetischen  Energie   ist,  wenn   für 

dtung  der  Stromstörken  gesorgt  ist). 

Die  beiden   zuletzt   ausgesprochenen  allgemeinen  Siltze  gelten 

r  nicht  nur,  wenn  das  Magnetfeld  allein  zwei  lineare  Strflme 

,  sondern  auch  für  ein  ganz   beliebig  gestaltetes  Magnetfeld, 

1  dessen  Wirbelräume  stets  in  lineare  Ströme  zerlegt  denken 

Rand  auf  jede  Kombination  von  je  zweien  dieser  linearen  Ströme 

tDgestellten  Betrachtungen  direkt  anwenden  kann. 

Nach  den  Gleichungen  (12)  und  (B)  ist  die  in  dem  Strome  s^ 

uncirte  elektromotorische  Kraft: 
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E,  =  - 


dt 


and  ebenso  die  in  Sg  inducirte  elektromotorische  Kraft  1,  nach  (8'), 
da  B  =  C  ist: 

^»- dt • 

Nun  bedeutet  ii  L^  -\-  i^  L^g  die  Gesammtzahl  N^  der  Kraft- 
linien, welche  den  Strom  i^  umschlingen,  wie  im  IV.  Kapitel  auf 
pag.  175  Formel  (6)  gezeigt  ist.  Und  ebenso  ist  i^L^g  +  i^L^g  die 
Gesammtzahl  Ng  von  Kraftlinien,  welche  den  Strom  i^  umschlingen. 
Die  Werthe  der  inducirten  elektromotorischen  Kräfte  lassen  sich 
daher  auch  in  der  Form  schreiben: 

E,  -  -  -j^,  E,  -  -  -^^,  (13) 

d.h.  die  in  einer  geschlossenen  Kurve  s  inducirte  elektro- 
motorische KraftE  ist  gleich  der  Aenderungsgeschwindig- 

dN 
keit     ,.      der  AnzahlN  von  Kraftlinien,  welche  die  Kurve  s 
dt 

umfasst. 

Dieser  Satz  gilt  offenbar  wiederum  ganz  allgemein  in  jedem 
Magnetfeld,  d.  h.  nicht  allein  wenn  das  Magnetfeld  nur  zwei  lineare 
Ströme  besitzt  und  die  Kurve  s  von  dem  einen  derselben  durch- 
flössen wird. 

Die  elektrische  Energie,  welche  einem  Strome  i^  zuzuführen 
ist,  damit  seine  Stärke  bei  der  Verschiebung  in  einem  beliebigen 
Magnetfelde  konstant  bleibt,  ist  nach  (13): 

Eji^dt- ijdN. 

Nach  den  Entwickelungen  des  Kapitel  III,  §  3,  auf  pag.  124  ist  i^dN 
auch  gleich  der  bei  der  Verschiebung  von  den  Kräften  des  Magnet- 
feldes geleisteten  Arbeit.  Diese  ist  also  gleich  jener  elek- 
trischen Energie.  Dieser  Satz  widerspricht  nicht  dem  im  An- 
fange dieses  Paragraphen  genannten  Satze,  da  den  anderen  Strömen 
des  Magnetfeldes,  welche  nicht  verschoben  werden,  bei  Bewegung 
des  Stromes  ij  ebenfalls  elektrische  Energie  zuzuführen  ist,  um  ihre 
Stromstärke  konstant  zu  erhalten. 

Nach  diesen  Ueberlegungen  können  permanente  Magnete,  welche 
gegeneinander    verschoben    werden,    streng    genommen    nicht    ab 
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AräMAfcl«  konstanter  Stromatärk«  angesehen  werden.  Jedoch  kSnnea 
ihre  durch  Induktion  verursachteu  Stromänderuiigeii  nur  sehr  klein 
sein,  falls  der  Querschnitt  der  Magnete  sehr  klein  ist,  da  dann  auch 
die  durch  gegenseitige  Verschiebung  hervorgebrachte  Aenderung 
üirer  Kraftlinienzahl  sehr  gering  ist.  Auch  hier  {ygl.  dazu  oben 
pag.  68  u.  11 8)  bestätigt  sich  also  wiederum  die  Regel,  dass  die  einfachen 
Gesetze  wirklich  permanenter  Magnete  nur  ein  idealer  Grenzfall 
niiä,  der  um  so  eher  zu  erreichen  ist,  je  kleiner  der  Querschnitt 
der  Magnete  ist. 

Nach  den  Formeln  (13)  hat  E  das  entgegengesetzte  Vorzeichen, 
wi«  die  Aenderung  dK,  d.  h.  der  iuducirte  Strom  Siesst  in  der  Hich- 
taag,  dass  er  die  Aenderung  dN  der  Kraftlinienzahl  zu  hindern 
aucbt.  Wird  daher  die  Kraftlinienzahl  durch  Bewegung  der  Ströme 
de«  Feldes  geändert,  so  sucht  der  inducirte  Strom  stets  diese  Be- 
wegung zu  hemmen.  Dieses  Gesetz  heisst  die  Lenz'sche  Regel. 
NbcIi  derselben  ergiebt  sich,  dass  die  Annäherung  eines  Stromes  i 
an  einen  ihm  parallel  liegenden  geschlossenen  Draht  s,  mag  dieser 
nun  ursprünglich  ebenfalls  einen  Strom  enthalten,  oder  nicht,  in  s 
stets  «inen  Strom  von  entgegengesetzter  Richtung  inducirt.  wie  sie  i 
besitzt,  da  nach  pag.  174  parallele,  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme 
weh  abetossen.  Umgekehrt  inducirt  eine  Entfernung  des  Stromes  i 
Ton  8  stetä  einen  Strom  in  s,  der  gleiclie  Richtung  wie  i  besitzt, 
da  parallele,  gleichgerichtete  Ströme  sich  anziehen. 

Wird  die  Aenderung  dN  der  Kraftlinienzahl  nicht  durch  pondero- 
motorieche  Arbeit  hervorgebracht,  d.  h,  durch  Bewegung  der  Ströme 
dea  Feldes,  sondern  durch  Aenderung  ihrer  Intensitäten,  so  wirkt  der 
inducirte  Strom  dieser  Aenderung  entgegen.  So  musa  die  Vermeh- 
rung der  Stromstärke  i  in  einem  parallel  liegenden  geschlossenen 
Drahte  s  stets  einen  Strom  von  entgegengesetzter  Richtung  induciren, 
wie  sie  i  besitzt,  eine  Verminderung  der  Stromstärke  i  dagegen 
einen  gleichgerichteten  Strom.  Letztere  wirkt  also  wie  eine  Ent- 
fernung des  Stromes,  erstere  wie  eine  Annäherung  von  i  an  s. 

Betrachtet  man  speciell  die  inducirten  Ströme,  wie  sie  durch 
Aenderung  der  Stromstärke  im  eigenen  Strom  hervorgerufen  wer- 
den, d.  h.  die  Erscheinung  der  Selbstinduktion  und  der  soge- 
Bsauten  Extraströme,  ao  ist  klar,  dass  die  Selbstinduktion  einem 
thaen  der  Stromstärke  einen  gewissen  Widerstand  entgegen- 
ds  der  inducirte  Extrastrom  entgegengesetzt  fliessen  muss. 
ler  bestehende  Strom  i,  dessen  Stärke  zunehmen  soll ;  dagegen 
Abnahme    der  Stromstärke  i   der    inducirte   Extrastrom, 
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da  er  gleich  gerichtet  mit  i  ist,  den  Strom  i  in  seiner  vorhandenen 
Stärke  zu  erhalten  suchen,  d.  h.  die  Abnahme  von  i  weniger  plötzlich 
gestalten.  Die  Selbstinduktion  wirkt  also  genau  so,  wie  die  Träg- 
heit ponderabler  Massen  bei  ihrer  Bewegung.  Man  kann  daher 
in  gewisser  anschaulicher  Weise  von  der  elektrischen  Trägheit  eines 
Stromsystemes  sprechen,  die  um  so  grösser  ist,  je  grösser  sein 
Selbstinduktionskoefficient  ist. 

Der  Selbstinduktionskoefficient  (A  oder  D)  eines  linearen  Stromes 
ist  nach  (12)  abgesehen  vom  Vorzeichen  gleich  dem  reciproken 
Werthe  des  magnetischen  Widerstandes  des  Feldes  für  die  betrachtete 
Gestalt  der  Stromlinie  multiplicirt  mit  4?:,  da  nach  pag.  173  L^^ 
resp.  Lg  2  diese  Bedeutung  besitzen.  Die  elektrische  Trägheit  eines 
Stromes  wird  daher  bedeutend  vermehrt,  wenn  man  Eisen  in  seine 
Nähe  bringt,  vor  allem,  wenn  man  es  dorthin  bringt,  wo  die 
Kraftlinien,  welche  der  Strom  erzeugt,  am  dichtesten  verlaufen. 
Denn  hierdurch  wird  der  magnetische  Widerstand  des  Feldes  am 
meisten  heruntergedrückt.  Sonach  erklärt  sich,  dass  ein  Solenoid 
mit  Eisenkern,  welches  kräftige  elektromagnetische  Wirkungen  er- 
giebt,  auch  eine  viel  bedeutendere  elektrische  Trägheit  hat,  als  ein 
Solenoid  ohne  Eisenkern. 

Eine  Erscheinung  der  Selbstinduktion  ist  es,  dass  bei  Unter- 
brechung des  metallischen  Schlusses  eines  Stromkreises  ein  Funken 
an  der  Unterbrechungsstelle  eintritt.  Die  elektromotorische  Kraft 
der  Selbstinduktion  kann  nämlich  bei  grosser  elektrischer  Trägheit 
und  schneller  Aenderung  der  Stromstärke  eine  solche  Höhe  erreichen, 
dass  sie  einen  elektrischen  Strom  unter  Funkenerscheinung  durch 
die  Luft  hindurchtreibt,  welche  sonst  dem  Strome  nicht  den  Durch- 
gang gestattet. 

Da  nach  Formel  (12)  der  Koefficient  B  der  gegenseitigen  In- 
duktion zweier  Stromkreise  gleich  —  L^g»  d.  h.  nach  pag.  173  pro- 
portional dem  reciproken  Werthe  des  magnetischen  Widerstandes 
derjenigen  Kraftröhren  ist,  welche  beide  Stromkreise  umschlingen,  so 
muss  auch  die  gegenseitige  Induktion  zweier  Stromkreise  um  so 
grösser  werden,  je  besser  die  magnetische  Leitfähigkeit  des  Feldes 
für  die  beide  Ströme  umschlingenden  Kraftlinien  ist.  Daher  wird 
das  Innere  des  RuhmkorfTschen  Induktionsapparates  und  der 
sogenannten  Transformatoren  mit  Eisen  von  hoher  Permeabilität 
ausgefüllt,  da  diese  Apparate  dazu  dienen  sollen,  durch  Aenderung 
der  Stärke  eines  Stromes  kräftige  Induktionswirkungen  in  einem 
ihn  umhüllenden  Drahtsolenoid  zu  erzielen. 
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6.  BaIIUti»<fhe  Methode  zur  Ermittelung  der  Dfaguetlsi- 
niiie:»<koDstanteii  and  der  Stärbe  eines  IHagnetreldes.  Auf  die 
ErscheinUDgeo  der  Elektroinduktion  im  Magnetfelde  gründet  sich 
Üne  eiofacfae  Methode  zur  experimentellen  Bestimmung  der  Magneti- 
BinmgBlconstanten  eines  Körpers.  Derselbe  wird  in  die  Form  eines 
gescbloBsenen  Ringes  von  konstantem  Querschnitt  gehracht  und  mit 
einem  Kupferdraht  solenoidartig  umwickelt  (PrimSrspule).  Flieset 
durch  diese  ein  Strom  von  der  Stärke  i,  so  kennt  man  nach  pag.  1 1 1 
die  Feldstärke  ^  im  Ringe,  falls  man  i  in  absolutem  Maaase  misst. 
Der  Ring  ist  nun  an  einer  Stelle  mit  einer  zweiten  Drahtspirale 
von  einigen  Windungen  umwickelt  (Sekundärspule),  deren  Enden 
metallisch  verbunden  werden  mit  den  Enden  der  Wickelung  eines 
empfindlichen  Galvanometers,  dessen  Ausschläge  mit  Hülfe  von 
Fernrohr,  Spiegel  und  Skala  abgelesen  werden.  Bei  Aenderimg  der 
Stromstärke  i  der  Primärspule  um  d  i  ändert  sich  die  von  der  Sekundär- 
«pule  umfasstfi  Anzahl  N  der  magnetischen  Kraftlinien,  es  wird 
daher  ein  Strom  in  ihr  inducirt  und  das  Galvanometer  zeigt  einen 
Äosschlag  a.  Derselbe  ist,  falls  die  Schwingungsdauer  des  Galvano- 
meters nicht  allzu  klein  ist,  proportional  zu  der  Gesammtänderung 
dN  der  Kraftlinienzahl,  welche  N  durch  Aenderung  von  i  erfährt. 
Denn  bezeichnet  E,  die  während  der  Zeit  dt  vrirkende  Induktions- 
Icraft,  so  wird  ihre  Wirkung  auf  das  Galvanometer  proportional  zu 
E, dt  sein.  Der  ganze  Ausschlag  a  ist  also  proportional  zu  /E, dt, 
und  dieses  bitegral  hat  nach  (13)  den  Werth  dN. 

Macht  man  denselben  Versuch  unter  ganz  denselben  Be- 
dingungen, aber  ohne  Eisenkern,  so  ist  jetzt  offenbar  dN  im  Ver- 
bältniss  1  :  [i.  kleiner,  falls  [i  die  Magnetisirangskonstante  des  Eisens 
Mlchnet.     ist  also  der  Galvanometerauaschlag  jetzt  a',  so  ist 


Äendert  man  die  Stromstärke  i  und  daher  auch  die  Feldstärke  § 

k  kleine  Beträge,   so  misst  man  durch  diese  Methode  den  Diffe- 

dwerth   erster  Art  [i.   der   Magnetisiningskonstante   (vgl.    oben 

:  142),     Lässt  man  aber  die  Stromstärke  von  0  plötzlich  auf  i 

lehsen,    so    misst  man   den   Integralwerth   [i.     Komplikationen 

durch   den   remanenten  Magnetismus.    Man  kann  diesen 

bestimmen,  wenn    man   die   Primärspule  und  den  Eisenkern 

Iktt    in  Ringform   als   langgestreckten   Cylinder   anwendet.     Die  , 

Krke  Si  '-'t  ''o  Inneren  des  Solenoids  bei  gemessenem  i 
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falls  bekannt,  falls  dasselbe  genügend  ^)  lang  im  Vergleich  zu  seinen 
Querdimensionen  ist.  Der  remanente  Magnetismus  im  Eisen  kann 
dann  einfach  durch  schnelles  Abziehen  der  Sekundärspule  Tom  Eisen- 
kern ermittelt  werden. 

Die  Stromstärke  i  braucht  nicht  genau  gemessen  zu  werden, 
da  sie  nur  dazu  benutzt  wird,  um  angeben  zu  können,  zu  welchen 
Feldstärken  die  beobachteten  Werthe  von  {t  gehören. 

Fällt  der  Galvanometerausschlag  a^  ohne  Eisenkern  zu  klein 
aus,  so  kann  man  entweder  die  Aenderung  di  der  Stromstärke  in 
einem  zu  messenden  Verhältniss  steigern,  oder  eine  Sekimdärspule 
von  grösserer  Windungszahl,  aber  gleichem  galvanischen  Wider- 
stände (vgl.  weiter  unten)  verwenden, 

lieber  weitere  Details  der  Methode  vgl.  auch  Ewing,  Magnet. 
Induktion  in  Eisen  und  verwandten  Metallen.  Deutsch  von  Holborn 
und  Lindeck.   Berlin  und  München,  1892,  pag.  51 — 74. 

Mit  Hülfe  derselben  Benutzung  des  Galvanometers  kann  man 
auch  die  Stärke  Q  eines  beliebigen  Magnetfeldes  messen,  indem 
man  die  mit  den  Enden  des  Galvanometers  verbundene  Induktions- 
spule schnell  fortbewegt  von  dem  Orte  P,  an  welchem  die  Feld- 
stärke gemessen  werden  soll,  nach  einem  Orte  P',  in  welchem  die 
Feldstärke  Null  ist.  Vergleicht  man  den  dadurch  erhaltenen  Aus- 
schlag OL  des  Galvanometers  mit  dem  Ausschlag  a\  der  unter  den- 
selben Bedingungen  erhalten  wird,  wenn  man  die  Induktionsspule 
aus  dem  Inneren  eines  Solenoides  von  bekannter  Windungszahl  und 
der  Stromstärke  i  fortbewegt,  in  welchem  die  Feldstärke  iß'  sein 
möge,  so  ist  oflFenbar 

a  :  a'  =^  §  :  §'. 

Wenn  man  also  die  Stromstärke  i  des  Solenoides  in  absolutem  Maasse 
misst,  so  kann  man  auch  die  Feldstärke  ^  berechnen. 

Auf  diese  Weise  können  z.  B.  die  Feldstärken  bestimmt  wer- 
den bei  der  im  Kap.  III,  §  11,  pag.  144  beschriebenen  hydrostati- 
schen Methode  zur  Ermittelung  der  Magnetisirungskonstanten.  Die 
Induktionsspule  muss  für  diesen  Zweck  nur  nicht  zu  grossen 
Flächeninhalt  umgrenzen ,  falls  die  Feldstärke  ^  nicht  in  grösseren 
Bereichen  konstant  ist. 


*)  Innerhalb  welcher  Strecken  eines  Solenoids  die  Feldstärke  mit  und 
ohne  Eisenkern  konstant  ist,  ergiebt  sich  experimentell  sehr  einfach,  indem 
man  das  Galvanometer  beobachtet,  während  die  Sekundärspule  im  Solenoid 
verschoben  wird. 
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7.  Energieyerlnst  durch  Hysteresis.  Wenn  durch  irgend 
welche  Eonfigurationsänderungen  im  Magnetfelde  die  Kraftlinien- 
zahl geändert  wird,  welche  die  elektrischen  Ströme  des  Magnetfeldes 
umschlingen,  und  diesen  stets  soviel  elektrische  Energie  zugeführt 
wird,  dass  die  Stärke  dieser  Ströme  konstant  bleibt,  so  ist  nach  den 
Folgerungen  des  §  5  auf  pag.  192  der  Gesammtwerth  dieser  elek- 
trischen Energie  gleich 

XidN, 

wobei  die  £  über  alle  Ströme  des'  Magnetfeldes  zu  erstrecken  ist. 
Durchläuft  die  Konfigurationsänderung  des  Systemes  einen  Kreis- 
process,  so  verschwindet  daher  jener  Gesammtwerth  elektrischer 
Energie,  da  sie  für  jeden  einzelnen  Strom  verschwindet.  Denn  i 
soll  für  ihn  konstant  bleiben  und  dN  ist  gleich  Null,  falls  ein 
Kreisprocess  durchlaufen  wird.  Dieser  Satz  bleibt  immer  gültig, 
auch  wenn  im  Magnetfelde  Körper  verschoben  werden,  welche 
Hysteresis  in  ihrem  magnetischen  Verhalten  zeigen. 

Daher  konnten  wir  in  Kap.  III,  §§  14 — 16,  von  der  elek- 
trischen Energie,  welche  zuzuführen  nothwendig  ist,  um  die  Strom- 
stärken bei  Konfigurationsänderungen  konstant  zu  erhalten,  bei 
Kreisprocessen  derselben  einfach  abstrahiren. 

Anders  liegen  die  Verhältnisse,  wenn  die  Kraftlinienzahl  nicht 
durch  Konfigurationsänderungen  des  Systemes  variirt  wird,  sondern 
durch  Aenderung  in  den  Stromstärken.  In  diesem  Fall  wird  keine 
mechanische  Arbeit  geleistet,  sondern  nur  elektrische.  —  Denken 
wir  z.  B. ,  dass  die  Stromstärke  i  in  einem  Solenoid  von  n  Win- 
dungen, welches  einen  Eisenkern  vom  Querschnitt  q  enthält,  cyk- 
lisch  variirt  wird.  Um  die  Stromstärke  um  di  zu  steigern,  ist  ein 
Aufwand  elektrischer  Energie  nothwendig,  welcher  ist 

di?=nEidt  =  nidN. 

Von  der  Zahl  N  der  Kraftlinien,  welche  das  Solenoid  durchsetzen, 
mögen  N^  in  Luft,  Ng  im  Eisenkern  verlaufen,  indem  dieser  das 
Innere  des  Solenoides  nicht  ganz  ausfüllen  soll.     Es  ist  also 

Nennt  man  B  den  Werth  der  magnetischen  Induktion  im  Eisen, 
d.  h.  die  Kraftlinienzahl  der  Flächeneinheit,  so  ist 

dNg  =  q  .  dB. 
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Ist  femer  1  die  Länge  des  Solenoides  und  des  Eisenkernes,  so  ist 
die  Feldstärke  Q  im  Solenoid  nach  Formel  (65)  auf  pag.  111 

^        4  TTni       1  ,      .        ßl 
©  =  — i ,  d.  h.  ni  = 
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Es  lässt  sich  daher  dE  in  der  Form  schreiben 

d£=nidN, +^^5^ql. 

Für  einen  Kreisprocess ,  d.  h.  bei  einer  cyklischen  Aenderung  der 
Stromstärke,  verschwindet  nun  das  erste  der  beiden  Glieder  der 
rechten  Seite  dieser  Gleichung,  weil  N^  eine  eindeutige  Funktion 
von  i  ist,  dagegen  ergiebt  das  zweite  jener  Glieder 

wo  y  das  Volumen  des  Eisenkernes  bedeutet.  JQdB  ist  gleich 
dem  Inhalt  J  der  Magnetisirungskurve  (vgl.  pag.  165)  des  Eisens, 
und  zwar  mit  positivem  Vorzeichen,  da  ^  mit  wachsendem  B  grösser 
ist,  als  mit  abnehmendem  B.     Es  ergiebt  sich  also 


fiE= 
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d.  h.  bei  einer  cyklischen  Magnetisirungsänderung  des  Eisens  ist 
pro  Volumeneinheit  ein  Aufwand  an  Energie  nothwendig,  welcher 
gleich  dem  Inhalt  der  jenem  Gyklus  entsprechenden  Magnetisirungs- 
kurve des  Eisens  ist,  dividirt  durch  in.  Es  ist  dieses  dasselbe 
Gesetz,  wie  es  oben  auf  pag.  167  in  der  Formel  (54)  abgeleitet 
wurde  unter  der  Annahme,  dass  der  Magnetisirungscyklus  durch 
Ortsänderung  des  Eisens  hervorgebracht  werde. 

Da  in  dem  hier  betrachteten  Falle,  in  welchem  der  Magneti- 
sirungscyklus nur  durch  Stromänderungen  bewerkstelligt  wird,  gar 
keine  mechanische  Arbeit  geleistet  wird,  so  muss  als  einzig  mög- 
liche Kompensation  des  Energieaufwandes  eine  Erwärmung  des 
Eisens  eintreten.  Für  diese  ergiebt  sich  daher  dasselbe  Gesetz,  wie 
es  schon  oben  pag.  168  abgeleitet  ist  unter  der  Annahme,  dass  die 
Stromstärke  konstant  bleibt  und  das  Eisen  nur  Ortsänderungen 
erfährt. 


Flemiug's  Reget  für  die  iDduklion, 

8.  Wlrbelstrciine.  Bewegt  sich  irgend  ein  körperliches  Metall- 
stück, in  welchem  ursprünglich  kein  elektrischer  Strom  fliegst,  im 
magnetischen  Felde,  so  mQssen  nach  den  Erörterungen  des  §  h 
elektrische  Ströme  im  Metall  inducirt  werden.  Die  Bahnen  der- 
flelben  kann  man  annähernd  angeben,  wenn  man  in  jedtm  Punkte 
di«  Richtung  der  Elektroinduktionskraft  kennt. 

Zur  Ermittelung  derselben  in  einem  körperlichen  Leiter  denken 
wir  uns  die  Formeln  (IS)  der  pog.  102  zunächst  angewendet  auf  einen 
linearen  geschlossenen  Strom  s,  von 
dem  nur  ein  Stück  der  Länge  ds 
beweglich  ist,  indem  es  etwa  auf 
zwei  Schienen  gleiten  kann,  welche 
ihm  immer  den  metallischen  Kon- 
takt mit  dem  Übrigen  Stromkreise 
sichern.  Dann  ergiebt  die  erste 
der  Formeln  (13),  dass  die  in  ds 
hervorgerufene  Induktionakraft 
gleich  ist  der  Anzahl  dN  magne- 
tischer Kraftlinien,  welche  ds  wäh- 
rend seiner  Bewegung  schneidet, 
dividirt  durch  die  während  der- 
selben   verstrichene    Zeit  dt.     So 

würde    z.    B.    in    ds     die    elektromotorische    Kraft    von     1 
inducirt,    wenn    ds    in    I    Sekunde     10^    magnetische    Kraftlinien 
Rchnitte. 

Man  ersieht  hieraus,  dass  die  Induktionskraft  in  ds,  bei  gleicher 
Geschwindigkeit  der  Bewegung,  am  grössten  ist,  wenn  es  sich  senk- 
recht zu  den  magnetischen  Kraftlinien  fortbewegt,  und  senkrecht 
zur  Bewegungs-  und  Kraftlinienrichtung  steht.  In  diesem  Falle 
bilden  also  die  Bewegung  von  ds,  die  magnetischen  Kraftlinien  und 
die  längs  ds  hervorgerufene  Induktionskraft  ein  rechtwinkliges  Äxen- 
kreuz,  deren  positive  Richtungen  durch  Daumen,  Zeigefinger  und 
Uittelünger  der  rechten  Hand  gewiesen  werden,  falls  man  aus  den 
Fingern  ein  rechtwinkliges  Axenkreuz  bildet  (Flemings  Regel), 
Dieses  folgt  ohne  weiteres  aus  der  pag.  109  gegebenen  Fleming- 
schen  Regel  für  die  ponderomotorische  Wirkung,  welche  ein  Strom- 
element im  Magnetfeld  erfahrt.  Da  bei  jeuer  Regel  für  dieselben 
Bedeutungen  die  Finger  der  linken  Hand  verwendet  wurden,  so 
uDsseii  hier,  zur  Ermittelung  der  Induktiouswirkung,  die  Finger  der 
1  Hand  in   denselben  Bedeutungen   die   positiven  Richtungen 


Fig.  36. 
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weisen;   denn   nach  der  Lenz'schen   Regel  sucht  die   Induktions- 
wirkung etwa  vorhandene  Bewegungstendenz  zu  schwächen. 

Ist  die  Bewegungsrichtung  von  ds  vorgeschrieben,  aber  die 
Richtung  von  d  s  selber  noch  frei  verfügbar,  so  ergiebt  sich  aus  dem 
oben  genannten  Satze  über  die  Elektroinduktionskraft  in  ds,  dass 
dieselbe  am  grössten  ist,  wenn  ds  senkrecht  auf  der  Richtung  der 
magnetischen  Kraftlinien  und  der  Bewegungsrichtung  steht.  — 
Bewegt  sich  nun  ein  körperliches  Metallstück  im  Magnetfelde,  so 
wirken  auf  verschieden  gerichtete  Linienelemente  ds,  welche  in 
einem  Punkte  P  zusammenstossen ,  elektromotorische  Kräfte  ver- 
schiedener Grösse.  Auf  dasjenige  Element  wirkt  pro  Längeneinheit 
die  grösste  elektromotorische  Induktionskraft,  welches  senkrecht  zu 
der  Bewegung  und  zur  magnetischen  Kraft  in  P  liegt.  Diese  Rich- 
tung fällt  daher  auch  mit  der  in  P  resultirenden  elektromotorischen 
Induktionskraft  zusammen. 

Wenn  man  nach  dieser  Regel  in  jedem  Punkte  P  des  Metall- 
stückes die  resultirende  Induktionskraft  konstruirt,  so  kann  man 
sich  ein  annäherndes  Bild  über  den  Verlauf  der  Stromlinien  leicht 
verschaffen.  Weil  die  inducirten  Ströme  sich  immer  im  Metallstück 
selber  schliessen  müssen,  so  bilden  dieselben  Wirbel.  Daher  werden 
sie  oft  Wirbelströme  genannt;  da  Foucault  ihre  Wirkung  näher 
studirt  hat,  so  werden  diese  Ströme  auch  oft  als  Foucault'sche 
bezeichnet. 

Da  die  Wirbelströme  nach  der  Lenz'schen  Regel  die  Be- 
wegung im  Magnetfelde  allemal  zu  hemmen  suchen,  so  erfordert  es 
einen  gewissen  Energieaufwand,  eine  solide  Kupfermasse  in  einem 
kräftigen  Magnetfelde,  z.  B.  zwischen  den  Polen  eines  kräftigen 
Elektromagneten,  in  Rotation  zu  erhalten.  Dieser  Energieaufwand 
wird  durch  die  Wirbelströme  in  Joule'sche  Wärme  umgesetzt.  — 
Ohne  Energiezufuhr  kommt  das  Metallstück  im  Magnetfeld  schnell 
zur  Ruhe.  — 

Eine  wichtige  Anwendung  dieses  dämpfenden  Einflusses  der 
Wirbelströme  ist  bei  der  Konstruktion  von  Ghilvanometem  gemacht; 
die  Bewegung  ihres  Magnetsystems  kann  man  dadurch,  dass  man 
es  mit  einer  soliden  Kupfermasse  eng  uraschliesst,  so  dämpfen,  dass 
es  aperiodisch  die  Ruhelage  erreicht. 

Auch  wenn  eine  Aenderung  der  Kraftlinienzahl  in  einem  Metall- 
körper nicht  durch  Bewegung,  sondern  durch  Aenderung  der  magneto- 
motorischen Kraft  des  Magnetfeldes  hervorgebracht  wird,  treten 
Wirbelströme  im  Metallkörper  auf.     Dies  tritt  z.  B.  ein,  wenn  die 
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StromsUrke  eiiiea  Solenoides  p)öt7.1ich  geändert  wird,  welclies  einen 
soliden  Eisenkern  enthält.  Die  Wirbelstrüme  werden  möglichst 
li«rabgedrUckt,  wenn  der  Metallkörper  in  Ebenen,  welche  senkrecht  ■ 
aa  resultirenden  elektromotorischen  InduktiouHkraft  liegen ,  durch 
Mat«riul  zertheilt  wird,  welches  den  elektrischen  Strom  nicht  leitet. 
Die  Kerne  von  Transformatoren  oder  Induktionsapparaten  stellt  man 
deshalb  aus  Bleehseheiben  her,  welche  durch  Papierlagen  vonein- 
ander iRolirt  sind,  oder  aus  Bündeln  dünner,  getimisster  Eisendrähte. 
Die  Wirbelströme  sind  in  der  That  bei  diesen  Apparaten  raögliclist 
zu  vermeiden.  Sie  ergeben  nämlich  nicht  nur  durch  das  unnöthige 
Erzeugen  Jnule'scher  Wärme  einen  Energieverlust,  sondern  setzen 
loch  die  bei  den  Apparaten  beabsichtigte  Induktionswirkung  herab, 
wnl  die  Wirbelstrome  die  Aenderung  des  magnetischen  Zustandes 
der  Eisenkerne  zu  verlangsamen  streben. 


9.  Weber'8  Theorie  des  DiamagnetismaK.  Zur  Erklärung 
der  diamagnetisclien  Eigenschaften  der  Körper  machte  W.  Weber 
die  Hypothese,  dass  iu  ihnen  durch  Induktion  Molekularströme  ent- 
atäudeu,  falls  durch  äussere  Uraaclien  (Bewegung  oder  Aenderung 
der  Stärke  äusserer  Ströme)  der  Kraftlinien  verlauf  ihres  Inneren 
eine  Aenderung  erfahrt.  Diese  Molekularströme  sollen  ihre  Stärke 
unverändert  beibehalten,  wenn  keine  Elektroinduktionskraft  auf  sie 
wirkt.  Die  Strombahnen  in  den  Molekülen  weichen  also  in  ihren 
elektriBChen  Eigenschaften  von  den  gewöhnlichen  metallischen  Strom- 
Itttent  insofern  ab,  als  in  ersteren  keine  Joule'sche  Wärme  entwickelt 
wird.  Dasselbe  trifft  auch  fUr  die  molekularen  Strombahnen  der 
Amp^re'Bchen  Theorie  der  paramagnetischen  Körper  zu  (cf.  oben 
[.lg.  115). 

Wenn  nun  ein  Magnetstab  etwa  mit  seinem  Nordpol  einem 
diamsgnetischen  Körper  genUliert  wird,  so  werden  in  letzterem  Ströme 
inducirt,  welche  diese  Bewegung  zu  hindern  suchen,  welche  also 
auf  der  dem  Magneten  zugewandten  Seite  des  Körpers  gleichfalls 
einen  Nordpol  erzeugen.  Da  diese  Ströme  nun  andauern  sollen, 
wenn  der  Körper  in  seiner  neuen  Lage  verbleibt,  so  muss  auf  ihn 
der  Magnetstab  eine  abstossende  Kraft  ausüben  und  dieses  Ver- 
halten ist  nach  Kap.  Hl,  §  S,  pag.  139  charakteristisch  für  dia- 
magnetische  Körper. 

Um  die  zu  erwartenden  Äbstossungen  quantitativ  zu  berechnen, 
^wdarf  es  aber  noch  einiger  TJeberlegungen.  Wie  nämlich  deutlicher 
1  Betrachtungen  des  nächsten  Kapitels  hervorgehen  wird,  miu 
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die  gesammte  elektromotorische  Kraft,  welche  auf  einen  Leiter 
wirkt,  der  keine  Joule'sche  Wärme  entwickelt,  jederzeit  ver- 
schwinden, falls  nicht  die  Stromstärke  in  ihm  unendlich  gross 
sein  soll. 

In  unserem  Falle  setzt  sich  nun  die  gesammte,  auf  eine  mole- 
kulare Strombahn  s  wirkende  Elektroinduktionskraft  aus  zwei  Theilen 
zusammen,  nämlich  der  gegenseitigen  Induktion  zwischen  s  und  den 
anderen  Strömen  des  Feldes,  und  der  Selbstinduktion  von  s.  Nehmen 
wir  an,  dass  die  Strombahn  s  ein  linearer  Leiter  sei,  so  ist  die 
Induktionskraft  der  Selbstinduktion   nach   §  5  dieses  Kapitels  ge- 

geben  durch .       ,  falls  i  die  Stromstärke  in  s  bezeichnet,  L 

Q  ti 

den  Koefficienten  der  Selbstinduktion  von  s. 

Bringen  die  anderen  Strome  des  Feldes  am  Orte  von  s  die  Feld- 
stärke Q  hervor,  und  ist  s  eine  ebene  Kurve,  welche  das  Flächenstück  f 
umgrenzt  und  deren  Normale  mit  der  Richtung  der  magnetischen 
Kraft  ^  den  Winkel  ^  bilden  möge ,  so  senden  die  andern  Ströme 
^  f  cos  9'  magnetische  Kraftlinien  durch  f  hindurch.  Die  gegenseitige 
Elektroinduktionskraft  zwischen  s  und  den  anderen  Strömen  ist  also 

d(^fC08») 

dt 

Setzt  man  daher  die  ganze,  auf  s  wirkende  Elektroinduktionskraft 
gleich  Null,  so  erhält  man: 

d(iL)         d(afcos») 
^■"      dt      "^  dt 

d.  h. 

iL  +  ^ f  cos  ö"  =  Konst.  =  i^L .  (14) 

Die  Konstante  io  hat  die  Bedeutung  der  Stromstärke  des  Mole- 
kularstroms in  einem  Felde  ^  =  0.  Nach  Weber  soll  io  für  dia- 
magnetische Körper  verschwinden.     Daher  folgt  aus  (14) 

i  =  ~-|^cos^.  (15) 

Hierbei  ist  *  ein  zwischen  0®  und  90®  liegender  Winkel.  Das 
negative  Vorzeichen  von  i  besagt,  dass  die  von  i  hervorgebrachten 
magnetischen  Kraftlinien  denen  des  äusseren  Feldes  ^  entg^en- 
laufen.   Es  ergiebt  sich  daher  thatsächlich  eine  Abstossung  zwischen  i 
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und  den  das  Feld  ^  hervorbringenden  Strömen.  Um  dieselbe  zu 
berechnen,  ist  zu  berücksichtigen,  dass  nach  pag.  80  und  82  die 
Wirkung  der  dem  Strom  i  äquivalenten  Doppelfläche  für  einen 
INmkt  P,  der  in  der  Richtung  einer  durch  die  Doppelfläche  hindurch- 
gehenden Kraftlinie  liegt,  proportional  ist  zu  if  cos  ^,  d.  h.  pro- 
portional zu 

ficos^  =  --^cos«*. 

Enthält  die  Yolumeneinheit  n  Molekularströme,  und  sind 
^e  Axen  derselben  nach  allen  möglichen  Richtungen  ganz  gleich- 
massig  vertheilt,  so  wird,  weil  der  Mittelwerth  von  cos*  *  gleich  V» 
ist,  die  Wirkung  eines  Volumens  dz  auf  P  proportional  sein  zu 

^       ndt. 


3      L 

Wenn  nun  dt  das  Stückchen  einer  Kraftröhre  von  der  Länge  dl 
^i  dem  Querschnitt  dq  ist,  so  würde  dieses  Volumen  dt  die 
gleiche  Wirkung  auf  P  äussern,  wenn  die  Querschnitte  dq  ent- 
gelten die  Dichte  yj  der  Belegung 

ri=±^-^n.  (16) 

Da   nun  nach  Formel  (23)  des  Kap.  I   (pag.  41),   falls    man 
dort  [tj  =  1,  [lg  =  [1,  (^„)j  =  Q  setzt,  die  Beziehung  besteht: 

,  =  ±^(i-x),  07, 

falls  [i  die  Magnetisirungskonstante  des  diamagnetischen  Körpers  ist, 
und  derselbe  im  Vakuum  lagert  {\l^  =  1),  so  liefert  die  Vergleichung 
der  Formeln  (16)  und  (17)  für  |i: 

l-l.    _   1     nP  ^^g^ 


47rti  3       L 

Da  bei  allen  diamagnetischen  Körpern  |i  nur  sehr  wenig  kleiner 
als  1  ist,  so  kann  bei  dieser  Formel  im  Nenner  ihrer  linken  Seite 
unbedenklich  \l  =  1  gesetzt  werden,  so  dass  man  erhält : 
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um  einen  Begriff  von  der  Grösse  der  Selbstinduktion  in  prak- 
len  Fällen  zu  haben,  und  um  in  späteren  Kapiteln  an  die  hier 
entwickelnden  Formeln  Folgerungen  knüpfen  zu  können,  soll  die 
iduktion  in   einigen  einfachen  Fällen   berechnet  werden.   — 
der  Bemerkung  auf  pag.  178  kann  man  die  Selbstinduktion  L^  ^ 
direkt  nach  der  Integralformel  (11)  berechnen,  indem  man  das 
""'Shomsystem  als  ein  lineares  auffasst. 

a)  Selbstinduktion  eines  Solenoids.  Wir  nehmen  an,  der 
Wickelungsraum  des  Solenoids  sei  nur  dünn  im  Vergleich  zu  seinem 
"Qaerschnitt  q ,  dagegen  sei  seine  Länge  1  sehr  gross  gegen  q.  Das 
Solenoid  kann  gerade  sein,  die  Formeln  gelten  aber  strenger  für 
den  Fall,  dass  das  Solenoid  sich  als  Ring  schliesst. 

Nach  der  Formel  (65)  des  IL  Kapitels  auf  pag.  111  ist  die 

Feldstärke  im  Solenoid 

^         4  Trin 
Ö  =  — j 1 

falls  n   die  Anzahl  der  Windungen   des  Solenoids  bedeutet.     Die 
Angfthl  der  das  Solenoid  durchsetzenden  Kraftlinien  ist  also 

xT_   4  7r(iqin 

falls  (t  die  Magnetisirungskonstante   des  Solenoidinneren  bedeutet, 
was  eventuell  aus  Eisen  bestehen  kann. 

Nach  der  Formel  (8)  des  III.  Kapitels  auf  pag.  130  ist  die 
magnetische  Energie  gegeben  durch 

T  =  y  2iN  =  -i-i2.4;riiq-p., 

denn  das  Solenoid  enthält  im  Ganzen  n  Ströme  der  Stärke  i. 

Da  nun  andererseits  die  magnetische  Energie  eines  linearen 
Stromes  nach  Formel  (4)  des  IV.  Kapitels  auf  pag.  173  gegeben  ist 
durch 

T  =  ^i^L,  (20) 

wobei  L  den  Koefficienten  der  Selbstinduktion  bezeichnet,  so  ist  für 
das  Solenoid 

L=:4  7r[in2-|--  (21) 
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Nehmen  wir  z.  B.  den  Fall,  dass  das  Solenoid  keinen  Eisenkern 
enthielte,  also  (i.  =  1  wäre,  femer,  dass  der  Querschnitt  q  ein  Kreis 
von  10  cm  Durchmesser  sei  und  die  Länge  1  =  50  cm.  Wie  viel 
Windungen  n  muss  dann  das  Solenoid  besitzen,  damit  es  eine  Selbst- 
induktion von  l  Quadrant  besitzt? 

Da  q  =  —  .  100, 1  =  50,  so  muss  nach  (21)  sein 

lU-Ä.    g^    .n,    n-g;:*'     °-     ;,      V^ 

n  =  0,711.  10^  =  7110. 

Besteht  das  Solenoid  aus  Draht  von  1  mm  Dicke,  so  würde 
eine  Lage  dieses  Drahtes  bei  der  Länge  1  =  50  cm  die  Win- 
dungszahl n  =  500  ergeben.  Das  Solenoid  müsste  also  14  solcher 
Drahtlagen  enthalten,  damit  es  die  Selbstinduktion  von  1  Quadrant 
besitzt. 

Ist  der  Querschnitt  q  ein  Kreis  vom  Radius  r,  und  bezeichnet 
1^  die  ganze  Drahtlänge  des  Solenoids,  so  ist: 

q  =  r*7r,     l'==2r7rn. 

Setzt  man  diese  Werthe  in  (21)  ein,  so  entsteht  bei  (jl  =  1 : 

^""     1    *  (210 

Die  Selbstinduktion  wird  daher  um  so  grösser,  je  kürzer  die  Länge  1 
des  Solenoids  ist  0- 

Nennt  man  R  den  Radius  des  Drahtes,  d.  h.  2  R  seine  Dicke, 
so  ist,  falls  das  Solenoid  h  Drahtlagen  besitzt: 

d.  h. 

l':l  =  rxh:R, 
und 

L  =  1'  .  -!^  (21") 


^)  Diese  Betrachtungen  gelten  aber  nur  sehr  angenähert,  da  stets  1  als 
gross  im  Vergleich  zu  den  Querdimensionen  angenommen  ist  und  der  von  den 
Windungen  selbst  eingenommene  Raum  vernachlässigt  ist.  Zur  genaueren  Be- 
rechnung der  Selbstinduktion  einer  Rolle  vergleiche  das  oben  citirte  Werk  von 
Maxwell  pag.  482.  Dort  ist  auch  genauer  diskutirt,  wann  die  Selbst- 
induktion  der  Rolle  bei  vorgeschriebenem  1'  ein  Maximum  ist. 
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In  dem  vorhin  betrachteten  Fall  ist 

r  =  5,     h  =  14,     R  =  0,05, 
d.  h. 

L  =  r  .4396.  (21 ''0 

Durch  einen  Eisenkern  wird  die  Selbstinduktion  bedeutend 
erhöht,  wie  die  Formel  (21)  ergiebt.  Indess  muss  aus  dem  pag.  201 
angeführten  Grunde  für  eine  sorgfältige  Zertheilung  des  Eisen- 
kernes gesorgt  sein,  falls  die  Selbstinduktion  auch  bei  schnellen 
Stromwechseln  gross  sein  soll. 

b)  Selbstinduktion  zweier,  einander  paralleler,  sehr  langer  Hohl- 
cylinder.  Nach  der  Formel  (15)  des  IV.  Kapitels  auf  pag.  182  ist 
die  magnetische  Energie  durch  das  Raumintegral  darstellbar: 

T  =  -^fi^F  -f  vß  +  wH)  dt.  (22) 

Legt  man  die  z-Axe  parallel  zu  den  Gylindem,  so  verschwindet  u 
und  V.  Im  IL  Kapitel  ist  nun  H  für  den  hier  vorliegenden  Fall 
berechnet.  Für  den  Aussenraum  der  Cylinder  ist  nämlich  [vgl.  die 
dortige  Formel  (52)  pag.  103],  falls  man  noch  annimmt,  dass  die 
Summe  der  Stromstärken  i^  +  ig  beider  Cylinder  verschwindet : 

H,=  -  2ii.il  lg ■^,  (23) 

falls  r^  und  r^  die  Entfernungen  des  Punktes  P,  für  welchen  H^ 
berechnet  werden  soll,  von  den  Axen  der  Cylinder  bedeuten.  Für 
den  Innenraum  des  Cylinders  1  erhält  man  durch  Subtraktion  der 
Formel  (43)  und  (37)  auf  pag.  99  u.  98: 

H/^>=  2  z|iw,  (R/2  lg  r,  ^  R,2  lg  R,)  +  ;r|iw,  (R,^  ~  r,^) 

+  2 IX  i,  lg  r„  (24) 

falls  Rj  den  äusseren,  R^'  den  inneren  Radius  des  Cylinders  bedeutet. 
Es  ist  also 

ii  =  ;rwi(Riä-R/ä).  (25) 

Zerlegt  man  den  Cylinder  1  durch  koaxiale  Cylinderflächen  vom 
Abstand  dr^  und  der  Länge  1  des  Cylinders  in  Volumenelemente  dt, 
so  ist  die  Grösse  derselben 

dt  =  2  Äridr^l. 


r  ■  •  ~t 


fd) 


208  Selbstinduktion  paralleler  Di^te. 

Setzt  man  diesen  Werth  und  den  Werth  (24)  für  H  in  (22)  ein, 
so  kann  man  die  Integrationen  zum  Tbeil  sofort  ausfuhren, 
wenn  man  die  Integralformeln  anwendet: 

yigxdx  =  x(lgx-  1), 
daher 

/igr,  .r.dr,  =  -l/lgr,*.  dr,*=  iil  (2  lg  r,  -  1). 

Man  erhält  daher  aus  (22)  für  den  Theil  von  T,  welcher  auf  den 
Cylinder  l  zu  erstrecken  ist: 

=  Jil^^w,«  {igRi  (4Rj«R/«  -  2  R,*)  -  2  IgR/.  R/* 

+  i-  (R,*  -  R/*)»  -  R/*  (R,«  -  R/*) }  +  |iii wjlg  r,  dt . 

In  dieser  Formel  bedarf  nur  noch  das  letzte,  auf  der  rechten 
Seite  auftretende  Integral  der  Berechnung.  Dieselbe  gestaltet  sich 
sehr  einfach  mit  Hülfe  eines  Satzes,  der  im  II.  Kapitel  oben  auf 
pag.  96  abgeleitet  ist.  Nach  der  dortigen  Formel  (31)  hat  das 
Vektorpotential,  welches  von  einem  linearen  Strome  i  herrührt,  den 
Werth: 

H  =  -2tiilgr  +  C. 

Schliessen  sich  zahlreiche  lineare  Ströme  zu  einem  stromdurch- 
flossenen  Cylinder  zusammen,  so  ist  also  abgesehen  von  der  Kon- 
stante C: 

H  =  -2{i.Silg*r  =  - 2  [iwyigrdq, 

falls  w  die  Stromdichte  in  einem  Stromfaden  bedeutet,  dessen  Quer- 
schnitt dq  ist.  Nennt  man  das  Volumen  eines  Stromfadens  dt, 
so  ist    . 

dl  =  1  .  dq, 

falls  1  die  Länge  der  Stromfäden,  d.  h.  des  Cylinders,  bedeutet. 
Es  ist  also: 


H 


=  -  2  {t  ^/ig  rdr. 


Wie  nun  oben  auf  pag.  96  bewiesen  wurde,  wirkt  ein  gleich- 
massig  durchströmter  Cylinder  auf  einen  äusseren  Punkt  so,  als  ob 
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sein  ganzer  Strom  allein  in  seiner  Axe  koncentrirt  wäre.  Es  muss 
also  das  letzte  Integral  den  Werth  besitzen: 

H  =  -2[iilgd, 

wo  d  den  Abstand  des  Punktes  P,  für  den  der  Werth  von  H  be- 
rechnet werden  soll,  von  der  Cylinderaxe  bedeutet.  Durch  Ver- 
gleichung  der  beiden  letzten  Gleichungen  folgt  also: 

w  yigrdr  =  il.  lg  d. 

Eine  Eonstante  ist  nicht  zu  addiren,  da  für  r  =  d  =  oo  diese  Glei- 
chung ofiPenbar  erfüllt  ist. 

Wenden  wir  die  gewonnene  Formel  auf  unseren  Fall  an,   so 
ergiebt  sich 

Wi/lgr2dT  =  iil.lgd, 

wo  d  den  Abstand  beider  Cylinderaxen  voneinander  bedeutet.  Denn 
der  Punkt  P,  für  den  der  Integralwerth  genommen  werden  soll, 
liegt  in  der  Axe  des  zweiten  Cylinders  (da  t^  von  dieser  an  ge- 
rechnet ist). 

Mit  Hülfe  der  letzten  Formel  wird  so 

Td)  ::=  JiL  ;r2  ^^2  [  _  2  (R^  ^  -  R/^'  lg  Kl  +  2  R/^  lg  -  ^ 


1 


R/ 
1 


+  ^(R,^-R/^)^-R/MRi— R/^)j  +  ^.2(xli,Mgd. 
Mit  Berücksichtigung  von  (25)  wird  dies  zu 

i   -  2   '1 

Ebenso   ergiebt   sich    für  den  Theil  von  T,    welcher  sich  auf 
den  Cylinder  2  bezieht: 

rp  (2) t^^       •    2 

-■■      —     Ol 

-21gR,+  ^^J^i\y.  ^g^+T-  R^-'r/-  +-^g'^i 

Durch  Addition  von  T^*^  und  T^^^  erhält  man  die  magnetische 
Energie  T  des  ganzen  Systems.     Da  nach  (20) 

Drude,  Physik  des  Aethers.  i^ 
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L  =  T  •  —  1  * 


2 

so  folfft  fiir  den  Koefficienten  der  Selbstinduktion: 

^"•*r^RiRi    '  Ri*-R/«        R^«-R,' 

^ R/* ,     Ri   _^  p Rg^"^ I     R»  I  (c 

^-  iRr-R/*)'       Ri'    '      (R»*-Ri'*)'  ^"RTr 

Pieso  Formel  gilt  nur  für  den  Fall,  dass  die  Magnetisirangs- 
konsT;4uto  :-!  im  ganzen  Räume  denselben  Werih  hat. 

Wio  sio  umzugestalten  ist,  wenn  die  Magnetisirungskon- 
sL^inteii  u^  und  Us,  der  Cylinder  abweichen  von  der  Magnetisi- 
runv:skoust;inte  ;j^,  ihrer  Umgebung,  kann  man  in  dem  Falle,  dass 
dor  \lv^taud  d  der  Cylinder  gross  gegen  ihre  Dickendimensionen 
li^  und  It^  i$t«  leicht  angeben  nach  dem  oben  pag.  102  erörterten 
Verfahren.  ---  Da  nämlich  in  diesem  Falle  die  Oberflächen  der 
rvHndor  von  magnetischen  Kraftlinien  gebildet  werden,  so  ist  der 
Werth  der  magnetischen  Feldstärke  ^  ganz  unabhängig  davon,  ob 
u^,  von  ;jLj  und  Us»  verschieden  ist  oder  nicht. 

Nehmen  wir  daher  zunächst  an,  es  sei  [i^,  =  (i^  =  jx^  =  jt,  so 
tindot  man  in  der  Nähe  des  Cylinders  1 ,  für  welche  r^  als  von  t^ 
unabhängig  anzunehmen  ist  (wegen  der  Grösse  von  d),  dmxh  Dif- 
ferentiation von  (23)  nach  r, ,  da  nach  pag.  95  die  Gleichung 
besteht : 

S  -  -  4^,  (27) 

jJL     drj 

^«=47--  (28) 

(Das  Vorzeichen  von  $  ist  immer  positiv  genommen.)    Ebenso  findet 
man  durch  Differentiation  von  (24)  nach  r^: 

/  R  '2  \ 

$,<»  =  2  -  w ,  (r,  -  i^)  .  (29) 

Die  Formeln  (27),  (28)  und  (29)  gelten  nun  auch,  falls  [jl^,  a^,  ix., 
voneinander  verschieden  sind.     Nach  (27)  ist  dann: 

Ha  =  tN,  /$.drj  +  C,        H/'>  =  v-,  f^^'^dr,  +  C^ . 
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Führt  man  diese  Integrationen  aus,  so  erhält  man 

H.  =  -2iioi,lgr, +  C, 

/  1        \  (30) 

H/'>=  2;:ft,w^(R/Mgr,-^r/)-|-C,. 

Ebenso  wOrde  man  in  der  Nähe  des  zweiten  Cylinders  er- 
Iten: 

H.  =  -2{ioi,lgr, +  C', 

Hi«'  =  2  ;r  jt,  w,  (r/ « ig  ^^  _  |.  ^^ ,")  +  C,.  ^^*^ 

Da  H,  in  den  Formeln  (30)  stetig  in  das  H»  der  Formeln  (31) 
»erzuführen  möglich  sein  muss ,  und  da  es  für  r j  =  r^  =  oo  yer- 
bwindet,  so  folgt,  weil  ausserdem  i^  +  ig  =  0  ist: 

H.=  -2tto>iIg^.  (32) 

:e  Eonstante  (CJ  in  (30)  ergiebt  sich  daraus,  dass  für  r^  =  R^ 
,  stetig  in  Hi^'  übergehen  muss.  Es  folgt  so,  da  in  der  Nähe 
s  Cylinders  1  für  r^   mit  genügender  Näherung  d  zu  setzen  ist: 

C,  =  -  2  h,i,  lg  -|i-  -  2  ;rti,w,  (R/»  IgR,  -i-R^«), 
h. 
"•  =  2  « it^wj  R/*  lg  i.  +  ;r  ^..w,  (JR, ^  _  r, 0  -  2  |i,  i,  lg ■^.  (33) 

Aus  der  Stetigkeit  von  H^  und  H/^^  für  ro  =  Bg  ergiebt  sich 
alog: 

«  =  2;:{igW,R/Mg^  +  ^lt,w,(R,2-rg*)  +  2{i,i,lg-^.(34) 
irch  Integration  ergiebt  sich  aus  (33),  da 


T'"  =  -^^^/H>'»r,dr.: 


T">  =  |-lii« 


1    ^  j-o  R/*  _5i  4-J!ii._         R/'      \ 

fi«lg-ß^-i-^^    (R^*_R^'2)2  ig  R^/  -t-    2       1^1  Ri«-Ri'*j' 
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Analog  erhält  man  für  T^^: 


rr  (2)  —  _i_  1  ;    2 


1 


Es  folgt  daher: 

1   -lU     1    _!!_  4- J!lL±J!3_  _  R/'  R,^' 

+  ^  •"»  (Ri*-R/«)»  ^*f  rJ^  +  ^  f"*  (ß,«-R,'*)*  ^^Wi'  ^^^^ 

Diese  Formel  gilt  also  nur,  falls  d  gross  im  Yerhältniss  zu  R^  und 
Rg  ist. 


Für  zwei  Volley  linder  leitet  man  aus  (35)  ab: 


(36) 


Die  Selbstinduktion  ist  daher  um  so  grösser,  je  geringer  die  Dicke 
der  Drähte,  und  je  grösser  ihr  gegenseitiger  Abstand  und  ihre 
Magnetisirungskonstante  ist. 

Der  kleinste  Werth,  welchen  d  annehmen  kann,  ist  d  =  R^  +  R^. 
Für  diesen  Werth  dürfen  wir  aber  die  Formel  (36)  nur  anwenden, 
falls  1^0  ~  P*!  —  t^  ^^^'  Nehmen  wir  ihren  gemeinsamen  Werth  zu  1 
an,  was  z.  B.  eintritt,  wenn  Kupferdrähte  in  Luft  lagern,  so  er- 
giebt  sich  aus  (36)  für  jenen  kleinsten  Werth  von  d: 

L  =  1(2  lg   ^\^a^'^'  +l)-  (360 

In  diesem  Falle  wird  L  am  kleinsten,  wenn  man  beiden  Drähten 
gleiche  Dicke  giebt.  Man  hat  dann  auf  die  Längeneinheit  der 
Leitung  bezogen ,  da  T  =  2 1 ,  falls  1'  die  Länge  der  ganzen  Lei- 
tung ist: 

7-  =  (lg  4  +  y)  =  1,886.  (36") 

Am  kleinsten  fällt  also  die  Selbstinduktion  bei  einem  Stromkreise 
aus,  wenn  man  seinem  Draht  überall  die  gleiche  Dicke  giebt  und 
den  hinführenden  Draht  unmittelbar  an  den  rückführenden  an- 
legt. —  Doch  auch  dann  verschwindet    die  Selbstinduktion   nicht 
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YÖllig.  Sie  ist  zwar  bei  Weitem  kleiner,  als  wenn  man  den  Draht 
zu  einem  Solenoid  aufwickelt,  wie  eine  Vergleichung  der  Formeln  (36") 
xmd  (21'0  lehrt.  So  ist  z.  B.  in  dem  der  Formel  (21"0  zu  Grunde 
gelegten  Beispiel  die  Selbstinduktion  der  Längeneinheit  2330  mal 
grösser  als  bei  (36'0. 

Natürlich  müssen  beide  Drähte  voneinander  isolirt  sein,  des- 
halb kann  man  in  der  Praxis  diesen  kleinsten  Betrag  (36")  nicht 
voll  erreichen.  Doch  vermag  man  durch  Anwendung  breiter,  flacher 
Metallstreifen  die  Selbstinduktion  auf  jede  beliebige  Kleinheit  zu 
reduciren. 

In  der  That  kann  man  zwei  solcher  sehr  breiter  Metallstreifen, 
die  nahe  aneinander  liegen,  als  ein  Solenoid  von  verschwindendem 
Querschnitt  ansehen,  und  nach  (21)  verschwindet  dessen  Selbst- 
mduktion. 

Sind  die  Drähte  Hohlcylinder  von  sehr  geringer  Wandstärke, 
80  ergiebt  die  Formel  (26)  oder  (35),  dass  die  Selbstinduktion  ins 
Unendliche  zunimmt,  wenn  die  Wandstärke  zu  Null  abnimmt. 

c)  Selbstinduktion  eines  Hohlcylinders,  in  dessen  Innerem  sich 
ein  koaxialer  Vollcylinder  befindet.  Im  11.  Kapitel  auf  pag.  100  ist 
das  Vektorpotential  für  diesen  Fall  berechnet.  Nehmen  wir  an, 
dass  die  Summe  der  Stromstärken  in  beiden  Cylindern  verschwindet, 
d.  h.  dass  der  eine  die  Rückleitung  des  anderen  ist ,  so  lauten  die 
auf  pag.  103  angegebenen  Formeln  (51)  für  das  Innere  des  Hohl- 
cylinders : 

H,  =  Ttix^w,  (R/  -  r»)  -  2  :r|i.iW,R,^  lg  -^  , 

für  das  Innere  des  VoUcylinders : 

R  R  ' 

-2rc|iiWiR,«lg-|^+2;r|i„WgR,Mg-^  . 

1  M 

Darin  bedeutet  [t^  die  Magnetisirungskonstante  des  Hohlcylinders, 
{lg  die  des  VoUcylinders,  ]i^  die  des  Zwischenraumes  zwischen  beiden. 
Da  nun  ist 

Ri  R2 


2 


2  ttIwj  fE.Tdr  +  2  ;rlw,  /Hgrdr    , 


Ri'  0 

80  folgt  mit  Bücksicht  auf 
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Selbstinduktion  koaxialer  Cylinder. 
ij  -I-  i,  =  swi  (Ri»  -  R/*)  +  «WgR,*  =  0: 


L=l{2Mgi:+  2  ,,jg^^,g|.,-„gAL,,+'^).  (S7) 

Die  Selbstinduktion  wird  um  so  kleiner,  je  mehr  sich  Hohlcylinder 
und  YoUcylinder  einander  nahe  kommen,  d.  h.  je  mehr  B^  gleich  R^^ 
wird.  Tritt  dieser  örenzfall  ein  und  ist  |ji^=  [t^  =  m  =  1,  so  wird 
(37)  zu: 


oder  wenn  man  Ri*:Ri'*  =  o  setzt: 


i-  =  i^(t^>8»-i)- 


(871 


Dieser  Ausdruck  nimmt  ungefähr  für  o  =  2,  d.  h.  R^  =  1,41  R/ 
einen  Minimalwerth  an,  nämlich  0,76.1.  Aber  auch  für  andere 
Verhältnisse  R^ :  R^'  ist  die  Selbstinduktion  immer  noch  sehr  ge- 
ring, wie  folgende  Tabelle  lehrt: 


G 

L:l 

1 

c» 

1,5 

1,14 

2 

0,76 

3 

0,82 

4 

1,12 

Nennt  man  1^  die  Länge  der  ganzen  Stromleitung,  d.  h.  die 
Länge  beider  Cylinder,  so  ist  T  =  2  1.  Die  Selbstinduktion  pro 
Längeneinheit  der  ganzen  Leitung  L  :  V  ist  also  noch  die  Hälfte 
des  Quotienten  L  :  1.  —  Für  o  =  2  ist  daher  L  :  1'  =  0,38,  d.  h.  die 
Selbstinduktion  ist  etwa  noch  5  mal  kleiner  als  die  zweier  einander 
berührender  VoUcylinder,  da  nach  (36")  für  diese  L  :  1'  den 
Werth  1,886  hat. 

d)  Ponderomotorische  Wirkungen  bei  zwei  parallelen  Strom- 
cylindem.  Nach  Kap.  lY,  §  1,  pag.  171,  stossen  sich  die  einzelnen 
Theile  eines  und  desselben  Stromsystems  voneinander  ab.  Es  wurde 
dort  auch  ein  Experiment  beschrieben,  durch  das  diese  Abstossung 
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za  demonstiiren  war,  indem  ein  Kupferbügel  B  auf  zwei  parallelen 
Quecksilberrinnen  schwimmt,  denen  ein  elektrischer  Strom  zu-  bezw. 
abgeffihrt  wird.  Besteht  diese  Stromleitung  aus  zwei  parallelen 
sehr  langen  Drähten,  welche  die  Länge  1  und  den  gegenseitigen 
Abstand  d  besitzen,  so  können  wir  die  auf  den  Bügel  B  in  der 
Richtung  Ton  1  wirkende  ponderomotorische  Kraft  jetzt  berechnen, 
da  wir  den  Koefficienten  der  Selbstinduktion  L  des  Stromsysten^ 
und  folglich  auch  seine  magnetische  Energie  T  kennen.  Denn 
nach  Formel  (20)  auf  pag.  205  ist 

T  =  yi«L, 

falls  i  die  Stromstärke  im  System  bezeichnet.     Die  nach  irgend 
einer  Richtung  s  wirkende  Kraft  ist  daher 

K=Ai2li^ 


2  ÖS   ' 

da  die  bei  Aenderung  der  Konfiguration  um  ds  geleistete  Arbeit 
Kg .  d  s  gleich  ist  der  dadurch  hervorgerufenen  Aenderung  d  T 
von  T. 

Auf  den  Kupferbügel  B  wirkt  daher  nach  der  Formel  (36) 
für  L,  falls  wir  noch  (jl^  =  [i^  =  [jl^  =  1  setzen,  die  forttreibende  Kraft 

da  durch  Bewegung  des  Bügels  nur  die  Länge  1  des  Stromsystems 
vergrössert  wird.  Zur  Anstellung  jenes  Experimentes  empfiehlt  es 
sich  also,  den  Radius  R^,  Rg  der  Zuleitungsdrähte  klein  im  Ver- 
gleich zu  ihrem  gegenseitigen  Abstand  zu  wählen. 

Es  besteht  aber  auch  zwischen  den  Zuleitungsdrähten  eine 
Tendenz,  ihren  gegenseitigen  Abstand  d  zu  vergrössem.  Die  in 
dieser  Richtung  auf  die  Zuleitungsdrähte  wirkende  Kraft  ist 

^-  =  ¥^^lT  =  2i^l.  (39) 

Zur  Demonstration  dieser  Wirkung  ist  es  also  günstig,  den  gegen- 
seitigen Abstand  d  der  Drahte  klein  zu  wählen,  während  es  dabei 
auf  ihre  Dicken  gar  nicht  ankommt. 
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IL  Das  Nahewirkimgsgesetz  der  elektromotorisehen  Kraft 
für  ruhende  Körper.  Das  anschaulichsle  Gesetz,  welches  wir 
bisher  für  die  Elektroinduktionskraft  abgeleitet  hatten,  war  in 
den  Formeln  (13)  der  pag.  192  enthalten,  welche  aussagen,  dass 
die  Elektroinduktionskraft  in  einer  beliebigen,  geschlossenen 
Kurve  gleich  ist  der  Geschwindigkeit  der  Aenderung  der  Eraftlinien- 
zahl,  welche  diese  Kurve  umfasst.  Dieses  Gesetz  ist  aber  kein 
Nahewirkungsgesetz.  Wir  sind  indess  schon  im  §  8  (pag.  200)  von 
diesem  Gesetze  aus  zu  einem  Nahewirkungsgesetze  gelangt,  indem 
dort  der  Satz  aufgestellt  wurde,  dass  in  jedem  Stück  ds  eines  ge- 
schlossenen Leiters  bei  seiner  Bewegung  eine  elektromotorische 
Kraft  inducirt  wird,  welche  gleich  der  während  der  Bewegung 
von  ds  geschnittenen  Anzahl  magnetischer  Kraftlinien  ist;  dividirt 
durch  die  während  der  Bewegung  verstrichene  Zeit  dt.  —  Ein 
ganz  analoges  Gesetz  würde  sich  ergeben,  wenn  d  s  ruhte  und  eine 
Wanderung  der  Kraftlinien  gegen  ds  hervorgebracht  würde  durch 
Aenderung  der  Stromstärke  des  Stromes  s  selbst  oder  anderer 
Ströme. 

Analytisch  kann  man  das  Nahewirkungsgesetz  der  Elektro- 
induktionskraft aus  den  Formeln  (13)  leicht  ableiten,  wenn  man  die 
in  der  geschlossenen  Kurve  s  inducirte  elektromotorische  Kraft  auf- 
fasst  als  das  Integral  der  in  den  Elementen  von  s  inducirten  elektro- 
motorischen Kräfte.  Nennt  man  die  Resultante  der  pro  Längen- 
einheit an  irgend  einer  Stelle  inducirten  elektromotorischen  Kraft  6, 
und  ihre  Komponenten  nach  den  Koordinatenaxen  P,  Q,  R,  so  ist 
die  in  einem  Elemente  ds  der  Kurve  s  erzeugte  elektromotorische 
Kraft: 

eds  cos  (eds)  =  Pdx  +  Qdy  +  Rdz, 

falls  dx,  dy,  dz  die  Projektionen  des  Elementes  ds  auf  die  Ko- 
ordinatenaxen bedeuten. 

Die  Integralkraft  E  der  Induktion  längs  der  ganzen  Kurve  s 
ist  also 

E  =  fPix  +  Qdy  -f  Rdz.  (40) 

Wenn  ein  Strom  schon  in  s  fliesst,  so  soll  dieses  Integral  in  Rich- 
tung des  positiven  Stromes  längs  s  erstreckt  werden.  Ein  positiver 
Werth  von  E  besagt  dann,  dass  die  Integralkraft  E  im  Sinne  des 
positiven  Stromes  wirkt,  d.  h.  den  schon  bestehenden  Strom  zu 
verstärken  sucht. 
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Setast  man  den  Werth  (40)  in  die  Formeln  (13)  der  pag.  192 
ein,  80  entsteht: 

/Pdx  +  Qdy  +  Rdz=:--^.  (41) 

Nun  haben  wir  aber  schon  früher  im  Kap.  IV  auf  pag.  175  die 
von  der  Kurve  s  umschlungene  Kraftlinienzahl  N  durch  ein 
über  8  zu  erstreckendes  Linienintegral  dargestellt.  Denn  nach  der 
dortigen  Formel  (7)  ist 

N  =  fFix  +  Gdy  +  Hdz,  (42) 

wobei  F,  G,  H  die  Komponenten  des  Vektorpotentials  (vgl.  oben 
pag.  90)  bedeuten,  und  das  Integral  über  s  zu  erstrecken  ist 
ebenfalls  im  Sinne  des  positiven  Stromes,  wenn  ein  solcher  schon 
vorhanden  sein  sollte. 

Wenn  nun  die  Stromlinie  s  ihre  Gestalt  und  Lage  im  Raum 
fest  beibehält,  was  wir  zunächst  annehmen  wollen,  so  kann  eine 
Aenderung  von  N  im  Integral  (42)  nur  dadurch  veranlasst  werden, 
dass  die  Werthe  von  F,  6,  H  an  einer  bestimmten  Stelle  von  s 
sich   mit  der  Zeit    ändern.      Bezeichnet   man    die    entsprechenden 

Diflferentialquotienten  dieser  Aenderung  mit  — r- ,  -— ;- ,  ,     so 

ist  also  nach  (41)  und  (42): 

E=/Pdx+Qdy  +  Rdz  =  -/^dx  +  -^dy+-^dz.      (43) 

Diese  Beziehung  soll  für  jede  beliebige  Gestalt  des  Integra- 
tionsweges s  gelten,  d.  h.  für  alle  beliebigen  Werthe  dx,  dy,  dz. 
Daraus  folgt,  dass  sein  muss: 


Q  =  --^-4f,  m 


dt 

c)x   ' 

aG 

c»(I> 

()t 

*'y  ' 

OH 

rt(|) 

^""  C)t  C)Z      ' 

wo  ^  irgend  eine  vorläufig  noch  unbestimmte  eindeutige  Funktion 
des  Ortes  sein  muss. 
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In  der  That  kann  P,  Q,  R  aus  der  Gleichheit  der  über  eine 
geschlossene  Eurye  zu  nehmenden  Integrale  (43)  nicht  vollständig 
aus  F,  G,  H  bestimmt  werden,  da  das  Integral 

OX  OJ  oz 

den  Werth  Null  besitzt,  wenn  es  über  eine  geschlossene  Kurve  er- 
streckt wird  und  ^  eine  eindeutige  Funktion  des  Ortes  ist. 

Die  Gleichungen  (44)  gelten  offenbar  an  jeder  Stelle  des 
Raumes  und  sie  sind  davon  unabhängig,  dass  wir  sie  aus  Betrach- 
tungen an  einer  beliebig  durch  den  Raum  gelegten  geschlossenen 
Kurve  gewonnen  haben,  eben  weil  die  Gestalt  und  Lage  dieser 
Kurve  ganz  wiUkürlich  war. 

Nach  den  Definitionsgleichungen  (16)  auf  pag.  90  im  IL  Ka- 
pitel für  das  Yektorpotential,  nämlich: 

8H         ÖG      ^ 

(xa  =  --; —  etc. 

öy  c)z 

kann  man  nun  F,  G,  H  aus    den  Formeln  (44)   eliminiren.     Man 
gewinnt  dadurch  das  Formelsystem: 


dfx        'i)Q        aR 


P- 


i^-^r^-^ ::r  ^  i^^) 


v- 


9t      ■    »z 

öy 

f)  ß         d  R 

OP 

8t         öx 

Oz 

ÖT          ÖP 

9Q 

üt  öy  öx 


welches  keinerlei  unbestimmte  Funktion  »J>  mehr  enthält.  Die 
Gleichungen  (45)  gelten  nicht  nur  für  homogene  Medien, 
sondern  auch  für  inhomogene,  in  denen  (x  mit  dem  Ort 
wechselt,  da  F,  G,  H  auch  für  inhomogene  Medien  durch  die 
Formeln  (16)  des  U.  Kapitels  definirt  sind,  und  die  in  diesem  Ka- 
pitel aufgestellten  Relationen  (41)  und  (42)  ebenfalls  für  inhomogene 
Medien  Gültigkeit  besitzen. 

Die  Gleichungen  (45)  sind  nun  thatsächlich  ein  Nahewirkungs- 
gesetz  für  die  Elektroinduktionskraft  in  ruhenden  Körpern. 

Ausserdem  ist  bei  diesen  Gleichungen  die  Analogie  mit  den 
MaxwelPschen  Formeln  (12)  der  pag.  86  sehr  benierkenswerth, 
welche    ein    Nahe  Wirkungsgesetz    für  die  magnetische  Kraft   sind. 
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»elbe  wird  in  Verbindung  mit    der   Formel  (S')   oder   (8)  der 
;.  15u.65  ToUständig  aus  den  Stromkomponenten  u,  v,  w  bestimmt, 

oben  auf  pag.  87  gezeigt  ist.  Ob  eine  der  Formel  (8)  oder  (8^) 
löge  Formel  auch  für  die  Komponenten  P,  Q,  R  der  elektro- 
[iorischen  Kraft  besteht,  soll  erst  später  untersucht  werden.  Des- 
b  können  wir  auch  noch  nicht  die  Frage  entscheiden,  ob  trotz  des 
ftretens  der  unbestimmten  Funktion  ^  in  (44)  die  elektromoto- 
he  Kraft  durch  (45)  aus  den  Aendeitmgsgeschwindigkeiten  der 
nponenten  der  magnetischen  Kraft  Yollständig  bestimmt  ist  oder 
lt.  Vorläufig  gewinnt  man  wenigstens  aus  (45)  den  Schluss, 
s  die   (auf  die  Längeneinheit  reducirte)   elektromotorische  Kraft 

Potential  besitzt  an  denjenigen  Raumstellen,  an  welchen  die 
nponenten  der  magnetischen  Kraft  sich  nicht  im  Laufe  der  Zeit 
em. 

Die  Analogie  der  Nahewirkungsg[esetze  der  elektromotorischen 
ift  und  der  magnetischen  Kraft,  d.  h.  der  Formeln  (45)  und  (12) 

pag.    86,    ist   von   grosser  Bedeutung   für   die  Untersuchung 
ischer  Gesetze  geworden,  wenn  man  sie  vom  Standpunkte  der^ 
ctromagnetischen  Lichltheorie   aus  unternimmt,   wie  wir  später 
en  werden. 

So  wie  man  eine  Beziehung  zwischen  den  Stromkomponenten  u, 
w  und  denen  der  elektromotorischen  Kraft  P,  Q,  R  herstellt, 
n  man  aus  beiden  Nahewirkungsgesetzen  (45)  und  (12)  der 
.  86    zwei  Nahewirkungsgesetze    herstellen   für  die  magnetische 

elektromotorische   Kraft,    welche   nur  je   eine   dieser   Grössen 
lalten.     Diese  Aufgabe  soll  weiter  unten  gelöst  werden. 

12.  Das  Nahewirkungsgesetz  der  elektromotorischen  Kraft 

bewegte  Körper.      Wenn    ein  linearer   geschlossener  Strom- 

is  ^)  s  im  Laufe  der  Zeit  dt  auch  seine    Gestalt  und  Lage  im 

ime  ändert,  so  ist  die  dadurch  herbeigeführte  Aenderung  dN  der 

il  N    der  umschlungenen  Kraftlinien  zu  berechnen,   indem  man 

DiflFerenz  der  Integrale: 

'  -f.  dN  =  Tj!  [a'  cos  (ux)  +  ß'  cos  (ny)  +  t'  cos  (nz)]  da     (46) 
N  =  Jj!  [a  cos  (nx)  +  ß  cos  (ny)  +  v  cos  (nz)]  da         (47) 


*)  Das  Wort  Stromkreis   ist    gebraucht,    auch   wenn   in  s   kein   Strom 
3t,  sondern  s  nur  die  Bedeutung  irgend  einer  geschlossenen  Kurve  hat. 


I 
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bildet,  von  denen  das  erste  zu  integriren  ist  Qber  diejenige  Flache  ?', 
welche  von  dem  Stromkreis  s  in  seiner  neuen  Lage  und  (Gestalt  um- 
randet ist,  während  das  zweite  Integral  sich  auf  die  anfangliche 
Yon  s  umrandete  Fläche  o^  bezieht,  a,  ß,  7  bezeichnen  die  an- 
fänglichen Werthe  der  Komponenten  der  magnetischen  Kraft,  a', 
ß',  7'  die  im  Verlaufe  der  Zeit  dt  angenommenen  Werthe  a  +  da, 

ß  +  dß,  7  +  d7. 

Nun  ist  das  Integral*  (46)  aufzufassen   als  die  Summe  zweier 

Integrale  J,  und  J^,  von  denen  das  erste  J^  über  die  von  der  an- 
fänglichen Lage  von  s  umrandete  Fläche  a^  zu  erstrecken  ist,  während 
das  zweite  J^  über  diejenige  Fläche  '3^  zu  erstrecken  ist,  welche 
von  der  Anfangs-  und  Endlage  von  s  umrandet  ist;  denn  es  ist 
a'  =  'jj  +  a^ . 

Die  Differenz  zwischen  J^  und  dem  Integral  (47)  bezieht  sich 
nun  auf  ein  und  dieselbe  vom  Integrationswege  umrandete  Fläche  o^. 
Diese  Differenz  entsteht  also  nur  durch  Aenderung  der  magnetischen 
Kraft,  weil  z.  B.  a'  von  a  verschieden  ist.  Sie  kann  daher,  wie 
im  vorigen  Paragraphen,  durch  das  über  die  Anfangslage  von  s 
zu  erstreckende  Linienintegral: 

OF 
ausgedrückt    werden ,    wobei   — —  etc.    die    durch   Aenderung    der 

Ol 

magnetischen   Kraft  herbeigeführte   Aenderung  der  Komponente  F 

des  Vektorpotentials   an   einer  bestimmten  Stelle   von  s   bezeichnet. 

Der   zweite  Theil   des  Integrals  (46),   d.  h.    das  Integral  Jg, 

kann    nun    ebenfalls    in    ein    Linienintegral     über    s    umgewandelt 

werden.     Wir  können  nämlich  ein  Element  d  o  von  Jg  auffassen  als 

dasjenige   Flächenstück ,   welches    zwischen   der   Anfangslage   eines 

bestimmten   Flächenelementes   ds    von    s    und   der   Endlage    dieses 

Elementes  liegt.   Die  Produkte  cos  (nx)  do,  cos  (ny)  do,  cos  (nz)  da 

bedeuten    dann    die   Projektionen   dieses  Flächenstücks  do   auf  die 

Koordinatenebenen.    Diese  Projektionen  bestimmen  sich  nun  bequem 

mit  Hülfe   des    Lehrsatzes    der    analytischen    Geometrie ,    dass    der 

Flächeninhalt  f  eines  in  der  xy-Ebene   liegenden  Parallelogramms, 

dessen    Ecken    die  Koordinaten:    a,   b,     a-f-x^,   b  +  Jii    a  +  Xg, 

^  +  Ja'    a  +  ^1  +  Xg,  b  +  yi  +  y»  besitzen,  gegeben  ist  durch: 
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Das  pogitiye  oder  negative  Vorzeichen  hängt  davon  ab,   wie  die 
Ecken    1   und   2    des  Parallelogramms    zueinander   liegen.     [Diese 
Formel   ist  sofort   zu    beweisen,    wenn    man    berücksichtigt,    dass 
f  =  pq  sin  a  ist  (vgl.  Fig.  37)  und  dass,  falls 
man  den  Koordinatenanfang  in  die  eine  Ecke 
des  Parallelogramms    legt,    d.  h.   a  =  b  =  0 
setzt,  p*  =  Xi^+yiS  q*  =  Xj*  +  y2S  pqcosa 

=  ^i^2  +  jiy2  ist-] 

Nennen  wir  die  Projektionen  des  Ele- 
mentes ds  auf  die  Koordinatenaxen  dx,  dy, 
dz,  nennen  wir  femer  die  Projektionen  der 
vom    Elemente    ds    im    Laufe    der   Zeit    dt  Fig.  37. 

zurückgelegten  Strecke  8 X,  8y,  8z,  so  haben 

die  Ecken  des  Parallelogramms  do  folgende  x-Koordinaten :  x, 
x  +  dx,  x-f-8x,  x  +  dx-{-8x,  und  folgende  y-Koordinaten:  y, 
y-j-dy,  J-\-8ji  y  +  dy -j- Sy*  Es  ist  daher  die  Projektion 
von  do  auf  die  xy- Ebene 

da  cos  (nz)  =  +  (Sxdy  —  Sydx),  (49) 

und  analog  folgt  durch  cyklische  Vertauschung  der  Buchstaben: 

do  cos  (nx)  =  +  (8ydz  —  Szdy), 
do  cos  (ny)  =  +  (Szdx  —  Sxdz). 

Das  Vorzeichen  ist  in  folgender  Weise  zu  entscheiden:  Die 
Zahl  der  von  s  umfassten  Kraftlinien  wird  vergrössert,  d.  h.  die 
Elemente  des  Integrals  J^  sind  positiv,  falls  die  Fortschreitungs- 
richtung  von  ds  (8x,  8y,  8z),  die  positive  Richtung  von  ds  (dx, 
dy,  dz)  und  die  positive  Normale  so  zueinander  liegen,  wie  die 
positive  x-Axe  zur  positiven  y-Axe  zur  positiven  z-Axe,  die  be- 
ständig die  auf  pag.  61  besprochene  Lage  zueinander  besitzen 
sollen.  Nehmen  wir  also  z.  B.  an,  dass  die  Normale  n  mit  der  z-Axe 
zusammenfiele,  dass  ds  der  y-Axe  parallel  läge,  d.  h.  dass  dx  =  0 
ist,  und  dass  die  Fortschreitungsrichtung  von  ds  der  x-Axe  parallel 
läge,  d.  h.  dass  8y  =  0  ist,  so  muss  do  cos  (nz)  positiv  sein. 
Daraus  erkennt  man,  dass  das  obere  Zeichen  der  Formeln  (49)  zu 
wählen  ist.     Es  wird  daher: 

Jj  z=JiL  [a'  (8y dz  -  8zdy)  +  ß'  (8zdx  -  Sxdz)  +  v'  (Sxdy  -  Sydx)]. 

J^  stellt  sich  also  als  Linienintegral  über  s  dar. 

In  diesem  Integrale  können  unbeschadet  um  die  Genauigkeit 
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für  a',  ß',  7'  die  anfänglichen  Werthe  a,  ß,  7  gesetzt  werden,   da 

a',   ß',   7'   mit   den  unendlich   kleinen  Grössen   Sx,  8y,  8z  multi* 

plicirt  auftreten.    Man  kann  diese  Grössen  durch  die  Komponenten  x, 

y,   z   der  Geschwindigkeit   des  Elementes   ds   ausdrucken.     Es  ist 

nämlich : 

Sx  =  xdt,       8y  =  ydt,       8z  =  zdt. 

Setzt  man  diese  Werthe  in  den  Ausdruck  für  Jg  ein,  und 
setzt  man  a'  =  a  etc.,  so  wird 

J,  =  dt/|i  [(ßi  -  Ty)  dx  +  (Ti  -  ai)  dy  +  (ay  -  ßi)  dz].    (50) 

Die    Differenz    von    (46)    und    (47)    ist    gleich    der   Summe 

Yon  (48)  und  (50).     Dividirt  man  durch  dt,    setzt  man  nach  (13) 

dN 
E  = j—  ,   und  stellt  E   durch  das  Linienintegral  (40)   der   (re- 

ducirten)  elektromotorischen  Kraft  dar,  so  erhält  man,  gerade  wie 
im  vorigen  Paragraphen  die  Formeln  (44)  aus  (43)  erhalten  sind, 
hier: 

Diese  Beziehungen  gelten  nicht  nur,  falls  der  stromführende,  be- 
wegte Körper  sehr  dünn  ist,  sondern  sie  gelten  für  jede  Stelle 
eines  beliebig  ausgedehnten  bewegten  Körpers,  in 
welchem  überhaupt  ein  elektrischer  Strom  zu  Stande  kommen  kann, 
da  man  einen  solchen  Körper  stets  als  Summe  von  unendlich  vielen, 
unendlich  dünnen,  stromführenden  Röhren  auffassen  kann. 

Mit  Hülfe  der  Definitionsgleichungen  der  Komponenten  des 
Vektorpotentials  [oben  pag.  90,  Formel  (16)]  kann  man  wiederum 
aus  (51)  F,  G,  H  eliminiren.  Es  fällt  dadurch  auch  ^  heraus  und 
man  erhält: 

8a  OQ  BR     ,      B     ,. 

»'■Br  =  ^-"^  +  -^("|^'^-^|^^) 

^     (yp-a-ip-ß)  (52) 


öy 

und  zwei  analoge  Gleichungen. 


rr'- 
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Ist  die  BeweguDgsgesch windigkeit  des  Körpers,  deren  Kom- 
ponenten z,  j,  z  sind,  in  allen  seinen  Theilen  dieselbe,  d.  h.  erfährt 
er  eine  translatorische  Bewegung  ohne  Rotation  und  Deformation, 
80  wird  mit  Berücksichtigung  der  Gleichung  (8^  auf  pag.  65, 
nänüich : 

8(|ia)     ^     8(tiß)     ^     8(|it)    ^q. 


V' 


dx  dj        '        dz 

da  __   BQ         ÖR        f.    8[ia         .    8[iß      ,    .    8(17 


-['^+*^+^^]-(^) 


8t  8z  8y         L       9x  -^     öy 


Die    aufgestellten    Gleichungen   (52)    und   (53)   gelten,    auch 
wenn  (i  mit  dem  Ort  variirt,  d.  h.  auch  in  inhomogenen  Körpern. 


Kapitel  VI. 

Elektrokinematik. 


1.  Das  Ohm'sche  Gesetz  für  lineare  Leiter.  Im  vorigen 
Kapitel  ist  stets  die  Grösse  der  inducirten  elektromotorischen  Kraft 
untersucht,  dagegen  nicht  die  Stärke  der  inducirten  Ströme,  d.  h. 
diejenige  Aenderung  der  ursprünglich  vorhandenen  Ströme,  welche 
bei  Induktionsvorgängen,  z.  B.  bei  relativer  Verschiebung  der 
Ströme,  eintritt,  wenn  man  nicht  durch  geeignete  Zufuhr  oder  Ab- 
fuhr elektrischer  Energie  den  elektromotorischen  Kräften  der  In- 
duktion das  Gleichgewicht  hält.  Man  kann  die  Stärke  der  inducirten 
Ströme  berechnen,  sobald  man  den  Zusammenhang  der  elektromotori- 
schen Kraft  und  des  von  ihr  hervorgebrachten  Stromes  kennt.  —  Zum 
experimentellen  Studium  dieses  Zusammenhanges  bedient  man  sich 
nun  am  bequemsten  nicht  der  elektromotorischen  Kraft  der  Induktion, 
sondern  der  der  galvanischen  Elemente.  Auch  diese  müssen  näm- 
lich eine  elektromotorische  Kraft  E  besitzen,  weil  sie  einen  Strom 
hervorrufen,  welcher  einen  gewissen  Energie werth  abgiebt,  da  er 
den  stromführenden  Draht  erwärmt. 

In  dem  galvanischen  Elemente  selbst  findet  ebenfalls  eine 
gewisse  Wärmeentwickelung  statt,  jedoch  wollen  wir  von  dieser 
absehen,  indem  wir  annehmen,  dass  letztere  Wärmemenge  bei 
Weitem  kleiner  sei,  als  die  im  Schliessungsdraht  entwickelte.  Falls 
derselbe  genügend  lang  und  dünn  ist,  so  ist  diese  Annahme  bei 
vielen  galvanischen  Elementen  zutreffend. 

Gerade  wie  wir  nun  im  §  2  des  vorigen  Kapitels  (pag.  185) 
sahen,  dass  die  elektrische  Energie  der  Induktion  bei  Kreisprocessen 
gleich  sein  muss  der  geleisteten  mechanischen  Arbeit,  so  muss  auch 
die  von  dem  galvanischen  Elemente  gelieferte  elektrische  Energie  Eit 
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gleich  sein  demjenigen  Energiewerth ,  welchen  der  stromführende 
Draht  in  der  Zeit  t  nach  aussen  abzugeben  im  Stande  ist.  Diese 
S&ergie  erscheint  lediglich  in  der  Form  von  Wärme,  falls  der 
Strom  keine  mechanische  Arbeit  leistet.  Nennt  man  diese  Wärme- 
menge W,  so  ist  also  zu  setzen 

Eit  =  W.  (1) 

Nun  hat  Joule  gefunden,  dass  diese  Wärmemenge  W  pro- 
portional zu  der  Zeit  t  und  dem  Quadrate  der  Stromstärke  i  ist,  wenn 
iiian  dafür  sorgt,  dass  dem  Drahte  immer  so  viel  Wärme  entzogen 
^^,  als  er  entwickelt,  so  dass  seine  Temperatur  konstant  bleibt. 
Setzt  man  den  Proportionalitätsfaktor  gleich  w,  so  ist  also 

W^i^wt.  (2) 

W  wird  der  galvanische  Widerstand  des  Drahtes  genannt.  Er  ist 
proportional  der  Länge  1  des  Drahtes,  umgekehrt  proportional  seinem 
Querschnitt  q,  und  einer  nur  von  dem  Material  des  Drahtes  und 
seiner  Temperatur  abhängenden  Eonstanten  o,  d.  h.  es  ist 

w  =  — .  (3) 

qo  ^  ^ 

o  wird  die  specifische  Leitfähigkeit  des  Drahtes  genannt. 

Indem  man  die  Ausdrücke  (1)  und  (2)  einander  gleich  setzt 
und  durch  it  dividirt,  erhält  man 

E  =  iw,  (4) 

d.  h. 

i  =  4-.  (5) 

w 

Diese  Formel  giebt  den  Zusammenhang  der  Stromstärke  mit 
der  elektromotorischen  Kraft.  Sie  heisst  nach  ihrem  Entdecker  das 
Ohm'sche  Gesetz. 

Besteht  der  Stromkreis  aus  mehreren  hintereinandergeschalteten 
Stücken  1,  2  etc.  von  verschiedenem  galvanischem  Widerstand  w^, 
Wj  etc.,  so  ist  die  ganze  entwickelte  Wärmemenge  gleich  der  Summe 
der  von  den  einzelnen  Drähten  entwickelten  Wärmemengen,   d.  h. 

es  ist: 

W  =  iH(wi  +  W2  +  .  .  .)• 

Bringt  man  diese  Summe  wieder  auf  die  Form 

W  =  inw, 

Drttde,  PhysUc  des  Aethers.  15 
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wo  man  dann  w  den  Gesammtwiderstand  des  ganzen  Stromkreises 
nennen  würde,  so  ist  zu  setzen 

W  =  Wj  -f"  ^2     I     •  •   •  1 

d.  h.  der  Widerstand  des  ganzen  Stromkreises  ist  gleich 
der  Summe  der  Widerstände  seiner  hintereinander  ge- 
schalteten Theile. 

Hieraus  ergiebt  sich,  dass  der  galvanische  Widerstand  w  eines 
Schliessungsdrahtes,  dessen  Querschnitt  q  und  Leitfähigkeit  a  an 
verschiedenen  Stellen  seiner  Länge  eine  verschiedene  ist,  durch  die 
Formel  gegeben  wird: 

w=/-:^,  (6) 


-j  q'.'a  ' 


wobei  das  Integral  über  die  Länge  des  Drahtes  zu  erstrecken  ist. 
dl  bedeutet  dabei  die  Länge  eines  kleinen  Stückes  des  Schliessungs- 
drahtes, dessen  Querschnitt  den  Werth  q  und  dessen  Leitfähigkeit 
den  Werth  o  besitzt. 

Im  §  10  des  vorigen  Kapitels  V  (pag.  216)  ist  die  elektro- 
motorische Kraft  eines  geschlossenen  elektrischen  Stromes  durch  die 
dortige  Formel  (40)  dargestellt  als  die  Summe  der  auf  seine  ein- 
zelnen Elemente  wirkenden  elektromotorischen  Kräfte.  —  Wenden 
wir  diese  Zerlegung  auch  hier  an,  und  nennen  wir  @  die  pro  Längen- 
einheit des  Schliessungsdrahtes  wirkende  elektromotorische  Kraft 
(deren  Komponenten  im  §  10  des  vorigen  Kapitels  P,  Q,  R  genannt 
sind),  so  folgt  aus  (4)  und  (6): 


J  J    o,q        J       0 


dl  (7) 


falls  j  =  i  :  q   die  Stromdichte  an   irgend   einer  Stelle  des  Drahtes 
bedeutet. 

Nach  dem  Princip  der  Existenz  der  Nahekräfte  kann  nun  die 
Stromdichte  j  an  einer  bestimmten  Stelle  nur  abhängen  von  dem 
Werth  der  auf  die  gleiche  Stelle  bezüglichen  elektromotorischen 
Kraft  @,  es  folgt  daher  aus  (7): 


e 


4-    ^*    -i-  (R^ 


wo  ^  eine  eindeutige  Funktion  des  Ortes  bezeichnet.     Den  Werth 


\ 
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■insslben  kann  man  aus  dem  Integralgesetz  (7)  nicht  bestimmen,  da 
-jTT— dl,   Ober  eine  geschlossene  Kurve   integrirt,    identisch   den 


^ 


Werth  0  ergiebt.  Haben  wir  aber  einen  Leiterkreis,  der  aus  einem 
EWiie  homogenen  Materials  besteht,  a.  B.  einen  kreisförmigen  ge- 
»chlossenen  Kupf'erdrabt,  in  welchem  durch  Bewegung  in  einem 
iomogenen  magnetischen  Felde  elektrische  Ströme  inducirt  worden, 

9'ii 
So  niuss  der  Ausdruck       .      verschwinden.   Denn  wenn  er  diea  nicht 

thäte,  so  mttsste  nach  Gleichung  (8)  an  gewissen  Stellen  des  Kupfer- 
drahtes die  Differenz  6  —  j.W  positive  Werthe  annehmen,  an  ge- 
wissen Stellen  aber  negative  Werthe.  Bei  der  vollkommenen 
Sjmmetrie  aller  Stücke  des  Leiterkreisüs  i!<t  aber  dieses  Verhalten 
onmSglich. 

Wir  schliessen  daraus,  dass  innerhalb  eines  homogenen  Drahtes 
sein  muss: 

j  =  e .  ^  (9) 

und  dass  die  Gleichung  (8)  nur  in  Kraft  tritt,  wenn  man  die  Strom- 
dicbte  in  der  Grenzfläche  zweier  angrenzender,  verschiedener  Strom- 
leiter untersuchen  will  oder  in  einem  inhomogenen  Stromleiter. 

Innerhalb  eines  homogenen  Stromleiters  ist  daher,  wie  man 
aus  (f>)  sofort  ableiten  kann,  das  Ohm' sehe  Gesetz  auch  für  ein 
beliebiges  Stück  desselben  in  der  Gestalt  der  Formel  (4)  gUltig, 
wenn  man  dabei  unter  w  den  galvanischen  Widerstand  des  be- 
treffenden Stückes  und  unter  E  die  Summe  der  in  diesem  Stück 
wirkenden  elektromotorischen  Kräfte  versteht. 


2.    Das  Ohm'flche  GeMix  fUr  körperHcli«  Leiter.     Einen 

jeden  vom  elektrischen  Strom  durchflossenen  Körper  kann  man  aus 
einem  Systeme  geschlossener,  dünner  Stromröhren  zusammengesetzt 
denken,  d.  b.  aus  einem  Systeme  linearer  Stromleiter.  Für  jede 
Stromröhre,  d.  h.  auch  fflr  jede  Stelle  des  Körpers,  kann  man  daher 
die  im  vorigen  Paragraphen  angestellten  Betrachtungen  anwenden. 
Es  gelten  also  auch  für  einen  körperlichen  Stromleiter  die  For- 
meln (8)  resp.  (0).  —  Ist  derselbe  vollständig  homogen  und  isotrop, 
so  kann  oflenbar  eine  elektromotorische  Kraft  nur  eine  mit  ihr 
gleich  gerichtete  elektrische  Strömung  veranlassen.  Man  kann  daher 
01eichung  (1')    einzeln    t'llr   die   drei  Koordinatenrichtungen   an- 
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wenden  und  erhält  so,  falls  P,  Q,  R  die  Komponenten  von  6,  da- 
gegen u,  V,  w  die  Komponenten  von  j  nach  den  Koordinaten  be- 
zeichnen : 

u  =  oP,         v  =  oQ,         w  =  aR.  {VT 

Der  galvanische  Widerstand  des  Körpers  hängt  von  dem  Ver 
lauf  der  Stromlinien  ab,  d.  h.  von  den  Stellen  der  Zuleitung  uu' 
Ableitung  des  Stromes.  Bei  bekanntem  Verlauf  der  Stromrohre 
ist  der  galvanische  Widerstand  des  Körpers  nach  der  unten  im  §  ^ 
gegebenen  Regel  aus  dem  Widerstände  der  einzelnen  Stromröhrec 
zu  berechnen,  da  diese  nach  der  unten  erläuterten  Bezeichnung  ein 
System  parallel  geschalteter  linearer  Leiter  sind. 

3.  Einheit  des  Widerstandes.  Werth  der  speciflschen 
Leitfähigkeit  in  absolutem  Maasse.  Aus  dem  Ohm'schen  Ge- 
setze (5)  folgt,  dass  derjenige  Stromkreis  die  Einheit  des  Wider- 
standes besitzt,  in  welchem  die  elektromotorische  Kraft  1  die  Strom- 
stärke 1  hervorbringt.  —  Da  früher  angegeben  ist,  dass  man  die 
elektromotorische  Kraft  und  die  Stromstärke  in  absolutem  Maasse 
messen  kann,  d.  h.  numerisch  durch  die  Einheiten  der  Masse,  Länge 
und  Zeit  ausdrücken  kann,  so  ist  dies  also  auch  für  den  galvani- 
schen Widerstand  möglich. 

Die  Dimensionsformel  für  den  Widerstand  w  ergiebt  sich  nach  (5) 
und  den  Dimensionsformeln  für  E  (pag.  186)  und  i  (pag.  78)  zu: 

Die  Dimension  des  galvanischen  Widerstandes  ist  also  eine 
Geschwindigkeit.  In  der  That  kann  man  experimentelle  Anord- 
nungen angeben,  durch  die  der  Widerstand  eines  Drahtes  direkt 
durch  eine  Geschwindigkeit  gemessen  wird.  Senden  wir  z.  B.  in 
eine  Tangentenbussole  den  Induktionsstrom,  den  man  bei  Rotation 
einer  Drahtschleife  um  eine  senkrechte  Axe  durch  die  Wirkung  der 
Horizontalkomponente  des  erdmagnetischen  Feldes  erhält,  und  den 
man  durch  einen  Kommutator  in  einen  stets  gleich  gerichteten 
Strom  verwandelt,  so  wird  die  Nadel  der  Tangentenbussole  um 
einen  gewissen  Winkel  aus  dem  magnetischen  Meridian  abgelenkt. 
Ertheilen  wir  nun  der  Drahtschleife  eine  solche  Rotationsgeschwindig- 
keit, dass  der  Ablenkungswinkel  einen  bestimmten  Werth  besitzt, 
etwa  45^,   so  kann  man  den  Widerstand  des  angewandten  Strom- 


Detitiit,i,m  des  Ohm 


)  dorch  die  RotationsgeschwimJigkeit  der  Dralitachleife  nume- 
'^^«h  ausdrücken,  weDn  man  noch  die  Grösse  ihres  Flächeninhaltes 
***j  den  Radius  der  kreisförmigen  Stromleitung  der  Tangentenbussole 
Diese  Widerstandsmessung  ist  also  unabhängig  von  der 
Eontalintensität  des  Erdmagnetismus  und  der  Polstärke  der 
tolennadel.  Sie  erfordert  nur  die  Messung  einiger  Längen  und 
*laer  Zeit  und  reducirt  sich  bei  bestimmt  gewählten  Dimensions- 
^«rhältnissen  der  Drabtschleife  und  der  Tangentenbussole  lediglich 
%uf  die  Messung  einer  Geschwindigkeit. 

Da  die  gebräuchliche  Einheit  der  Stromstärke  (1  Amp&re) 
ll}"'  absolute  Einheiten,  die  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft 
(1  Volt)  10'  absolute  Einheiten  des  cgs-Systems  sind,  so  wählt 
tnaa  als  gebräuchliche  Einheit  des  Widerstandes  denjenigen  Wider- 
stand, in  welchen  l  Volt  1  Ampere  erzeugt,  welcher  also  gleich  10* 
absoluten  Einheiten  des  cgs-Systemes  ist.  Diese  Widerstands- 
einbeit  nennt  man  ein  Ohm.     Es  ist  aho 


1  Ohm  =  10'  cm  sec"' 


(12) 

,  d.  h. 


oder  1  Ohm  ist  gleich  der  Geschwindigkeit,  mit  der  10 
der  Erdquadrant,  in  der  Sekunde  durchlaufen  wird. 

Da.'is  man  zu  Einheiten  des  Widerstandes,  der  elektromotori- 
schen Kraft  und  der  Htromstärke  nicht  diejenigen  gewählt  hat, 
welche  im  cgs-System  den  Werth  1  besitzen,  sondern  diejenigen, 
welche  im  cgs-System  gleich  gewissen  Potenzen  von  10  sind,  hat 
seinen  Grund  in  folgenden  praktischen  Rücksichten:  Vor  Einführung 
des  absoluten  Maassystoms  für  die  elektrischen  und  elektromagneti- 
schen Erscheinungen  war  die  sogenannte  Siemens'scbe  Widerstands- 
einheit S.E.  üblich,  nämlich  der  Widerstand  einer  Quecksilbersäule 
von  1  m  Länge  und  1  mm*  Querschnitt  bei  0"  Temperatur.  Man 
wollte  nun  die  absolute  Widerstandseinheit  möglichst  nahe  der  bis 
dahin  gebräuchlichen  S.E.  anschliessen ,  und  dies  konnte  man,  da 
eine  Potenz  von  10  aus  Rech  nun  gsbequemlichkeiten  beizubehalten 
wünechens werth  ist,  durch  den  Faktor  10'-'  erreichen.  Genauere 
Untersuchungen  haben  jetzt  gezeigt,  dass  eine  Quecksilbersäule  von 

9  cm  Länge,  1  mm'  Querschnitt  und  0"  Temperatur  den  Wider- 

.  1  Ohm  {il)  hat,  es  ist  also 


1  H  =  1,003  S.E. 


(13) 


Femer   war   es  wünschenswerth ,    dass    die   elektromotorische 
r  gebräuchlichen  galvanischen  Elemente  mSglichst  annäheimd 
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gleichkomme  der  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft,  nach  abso- 
lutem Maasse    definirt.     Dies  konnte    man    erreichen,   indem   man 
10^  absolute  Einheiten  zur  Einheit  der  elektromotorischen  Eräfie 
wählte.     Es  ergiebt  sich  so,  dass  die  elektromotorische  Kraft  eines 
DanielTschen  Elementes  etwa  gleich  1,1  Volt  ist,   diejenige  eines 
Bunsen'schcn  Elementes  etwa  gleich  1,8  Volt.    Da  auf  diese  Weise 
die  Potenzen  von  10   fQr  die  Einheiten   des  Widerstandes  und  der 
elektromotorischen   Kraft  festgelegt  waren ,  ergab   sich   nach  dem 
Ohm'schen  Gesetz  von  selbst  der  Faktor  10'^  für  die  Einheit  der 
Stromstärke. 

Die  Dimension  der  specifischen  Leitfähigkeit  o  ergiebt  sich 
nach  (3)  zu: 

[o]  =  ^ =  — ipj-  =  L-»T+\  (U) 

Für  Quecksilber  ist  die  Leitfähigkeit  in  absolutem  Maasse  leicht 
nach  Formel  (3)  anzugeben.  Denn  setzt  man  darin  1  =  106,3; 
q  z=0,01,'  so  muss  sich  w  gleich  1  Ohm,  d.  h.  10^  cgs-Einheiten 
ergeben.     Es  ist  also  für  Quecksilber: 

10'  =  ^^14-1  d.  h.  o  =  1,063  .  10-^  (15^ 

0  .  U,U1 

Für  andere  Metalle  als  Quecksilber  ist 

a  =  1,063  .  10-^  .  oS  (16) 

falls  a'  das  Verhältniss  ihres  Leitungsvermögens  zu  dem  des  Queck- 
silbers bedeutet. 

Ueber  die  experimentellen  Methoden  zur  Vergleichung  von 
Widerständen  und  Leitfähigkeit  vergleiche  man  F.  Kohl  rausch, 
Leitfaden  der  praktischen  Physik;  über  ihre  Bestimmung  in  abso- 
lutem Maass:  Maxwell,  Lehrbuch  der  Elektricität  und  des  Magnetis- 
mus, deutsch  von  Weinstein,  Berlin  1883;  II.  Bd.,  Kapitel  XVIII, 
pag.  501.  —  Mascart  et  Joubert,  Lecjons  sur  Telectricit^  et  le 
magn^tisme,  Paris  1886,  II.  Bd.  —  G.  Wiedemann,  Die  Lehre 
von  der  Elektricität,  Braunschweig  1885,  IV.  Bd.,  2.  Hälfte,  Ab- 
schnitt VIII. 

4.  Brechung  der  Stromlinien  an  der  Grenze  zweier  ver- 
Hchiedener  Leiter.  Nach  §  10  des  IL  Kapitels,  Gleichung  (13) 
(pag.  88)  besteht  die  Gleichung: 

/j„dS  =  0,  (17) 


''*'U»  AttE  Intfcgral  llber  eine  geschlossene  Fläche  erstreckt  wrird, 
*eren  Flacheneieraent  dS  ist,  und  falls  j„  die  Normalkomponente 
*Cr  Stromdichte  in  dS  bezeichnet.  Wählt  man  als  geschlossene 
twche  die  Oberfläche  eines  unendlich  niedrigen  Cylinders,  welcher 
Ober  einem  Element  dS  der  GrenzSäche  zweier  angrenzenden  strom- 
filhrenden  Körper  errichtet  wird,  so  ergiebt  die  Anwendung  der 
Formel  (17)  auf  diesen  Fall,  dass  die  Normal komponente  der  Strom- 
dichte stetig  sich  beim  Durchgang  durch  die  Grenzfläche  der  beiden 
Körper  ändert.  —  Dagegen  muss  sich  die  Tangentialkomponente 
der  Stromdichte  unstetig  beim  Durchgang  durch  die  Grenzfläche 
der  beiden  Körper  ändern,  und  zwar  in  der  Weise ,  dass  die 
Tangentialkomponenten  der  Strömung  in  beideu  Körpern  in  der 
Nähe  der  Grenzfläche  sich  verhalten  wie  die  Leiträhigkdten  der 
betreffenden  Körper.  Letzterer  Satz  folgt  aus  den  Gleichungen  (10) 
und  den  im  §  16  des  folgenden  Kapitels  VII  angestellten  Be- 
trachtungen, nach  denen  sich  ergiebt,  dnss  die  Tangentialkompo- 
nente der  elektromotorischen  Kraft  stetig  sich  ändert  heim  Durch- 
gang durch  die  Grenzfläche  zweier  verschiedener  angrenzender 
Stromleiter. 

Aus  diesem  Verbalten  der  Stromkomponenten  folgt  ein 
Brechungsgesetz  fUr  die  elektrischen  Stromlinien,  welches  dem  auf 
pag.  49  im  I.  Kapitel  auseinaDdergesetzten  Brecbungsgesetz  der 
magnetischen  Kraftlinien  ganz  analog ')  ist.  Es  tritt  nur  an  Stelle 
der  Magnetisirungskon staute  ^  die  Leitfähigkeit  o.  Wegen  dieser 
Analogie  erscheint  ftlr  ^  der  Name  .m^netische  Leitfähigkeit"  gut 
gewählt.  Es  ist  jedoch  von  dieser  Bezeichnung  hier  deshalb  Ab- 
stand genommen,  weil  die  Analogie  des  \l  mit  der  später  etnzu- 
fUhrenden  Dielektricitätskonstante  eine  noch  grössere  ist. 

Die  Folgerungen,  welche  im  1.  Kapitel  an  das  Brechungsgesetz 
der  Kraftlinien  geknUpft  sind,  lassen  sich  natürlich  auch  hier  aus  dem 
Brechungsgesetz  der  Stromlinien  ableiten,  z,  B.  der  Satz,  dass  in 
einem  gut  leitenden  Körper,  welcher  sich  in  einer  Umgebung  mit 
geringerer  Leitfähigkeit  befindet,  die  Stromlinien  vorzugsweise  kon- 

')  Dass  d&g  GesetE   des   magnetischen  Kreislaufs  (pag.  71)  dem  Ohm- 

seilen  Oeaetz   (4)  analog  ist.    und  ebenso  die  Formel  (33),  p&g.  T2.  des  magne- 

tüi^hen  Widerrtanüea  der  Formi^l  (0)  äea  galvanischen  WideretAcdes,  ist  schon 

oben  in  Kapit«!  1  auf  pag.  72  erwähnt.   —  Es  soll  im  folgenden  Kapitel  ge- 

^^^dflt  werden.  diisB  die  in  einer  ätromrObre  vorhandene  elektromotorische  Kraft 

^^^■■Uinltob  dcfinirt  werden  kann,  aJs   die    in    einer  KraftrShre  vorhandene 

^^HMomotorische  Ernft. 


i 
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centrirt  sind.  —  Diese  Thatsache  soll  weiter  unten  im  §  6  noch 
von  einem  anderen  Standpunkte  aus  erklärt  werden. 

5.  Yerzweigte  lineare  Leiter.  Besteht  das  stromführende 
System  aus  Drahtstücken,  von  denen  an  einigen  Stellen  (Ver- 
zweigungsstellen) mehr  als  zwei  zusammenstossen,  so  gilt  zunächst 
für  eine  solche  Verzweigungsstelle  der  Satz,  dass  die  Summe  der 
nach  ihr  hin  fliessenden  Stromstärken  gleich  ist  der  Summe  der 
von  ihr  abfliessenden  (vgl.  pag.  90  im  II.  Kapitel.  Erster  Kirch- 
hoff scher  Satz). 

Femer  folgt  aus  Formel  (8)  der  pag.  226,  dass  für  jeden 
geschlossenen  Zug,  den  irgend  welche  Drahtstücke  miteinander 
bilden,  die  Summe  der  Produkte  aus  den  Stromstärken  in  die 
Widerstände  gleich  der  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  ist 
(zweiter  Kirchhoff  scher  Satz),  d.  h.  in  Formel: 

2iw  =  J(Sdl  =  2E.  (18) 

Mit  Hülfe  der  beiden  Kirchhoffschen  Sätze  lassen  sich  in 
allen  auch  noch  so  komplicirt  verzweigten  Systemen  die  Strom- 
stärken aller  Zweige  aus  ihren  Widerständen  und  den  in  ihnen 
wirkenden  elektromotorischen  Kräften  berechnen.  —  Es  möge  näher 
nur  der  Fall  betrachtet  werden,  dass  mehrere  Zweige ;  einerlei, 
ob  von  gleichem  oder  verschiedenem  Material,  gemeinsamen  Ursprung 
und  Ende  besitzen,  ohne  dass  einer  von  ihnen  ein  galvanisches 
Element  enthält  oder  der  Sitz  einer  elektromotorischen  Induktions- 
kraft ist.  Man  sagt  dann,  diese  Zweige  seien  parallel  geschaltet. 
Es  fliesst  nur  dann  ein  Strom  durch  das  System,  wenn  an  den 
Ursprung,  resp.  das  Ende  des  Verzweigungssystems,  mindestens  ein 
Draht  angelegt  wird,  welcher  ein  galvanisches  Element  oder  sonst 
eine  Quelle  elektromotorischer  Kraft  enthält.  Wie  im  §  16  des 
nächsten  Kapitels  VII  näher  besprochen  werden  wird,  ist  dann  die 
in  jedem  Zweige  wirkende  elektromotorische  Kraft  E  die  gleiche. 
Nennen  wir  dieselbe  E,  so  ist  nach  (4) 

E  =  ih  .  Wh,  oder  ii,  =  E  . ,  (19) 

Wh 

falls  ih  die  Stromstärke  im  h*®°  Zweige,  Wh  seinen  Widerstand  be- 
deutet. 
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Bilden  wir  die  Gleichungen  (19)  fDr  alle  h-Zweige  unJ  addiren 
<ie,  HO  entsteht: 

Ke  linke  Seite  dieser  Gleichung  hat  aber  nach  dem  ersten  Kirch- 
toffsclien  Satz  die  Bedeutung  der  gesammten,  dem  Verzweigungs- 

»jBtem   zufliessenden    Stromstärke.       Folglich    hat    nach  (4)  I  ■■ — - 

die  Bedeutung  des  reciproken  Widerstandes  desjenigen  unverziveigten 
Drahtes,  durch  welchen  raan  das  Verzweigungseysteni  ersetzen  konnte, 
ohne  dadurch  die  Oesammtstromstärke  zu  ändern. 

Es  ergiebt  sich  daher  die  Regel,  dass  der  reciproke  Wider- 
stand eines  Systemes  parallel  geschalteter  linearer  Leiter 
gleich  ist  der  Summe  der  reciproken  Widerstände  der 
einzelnen  Leiter. 

Wie  schon  im  §  2  angeführt  ist,  lässt  sich  ein  körperlicber 
Leiter  auffassen  als  ein  System  parallel  geschalteter  linearer  Leiter. 
Ist  der  Körper  ein  gerader,  langer  Cylinder,  so  müssen  die  Strom- 
linien parallel  zur  Axe  desselben  verlaufen.  Da  für  jede  der  in 
ihm  liegenden  Stromrühren  ihW),  denselben  Werth  hat,  und  Wh  um- 
gekehrt proportional  dem  Querschnitt  der  betrachteten  Stromröhren 

M  folgt,  dass  die  Stromdichte  j  im  ganzen  Querschnitt 

Cylinders  konstant  ist. 


» 


6.  Die  VertheiluBg  eines  konstanten  Stromes  von  be- 
stioimter  Gcsaninitstürke  in  einem  körpei-üehen  Leiter  ist  der- 
artig, dass  die  entwielielte  Joole'selie  Wärme  ein  Minininm  ist. 

Führt  raan  einem  körperlichen  Leiter  an  zwei  Punkten  A  und  B 
einen  elektrischen  Strom  der  Stärke  i  zu  bezw.  ab,  so  kann  man 
den  Körper  als  ein  System  parallel  geschalteter  linearer  Leiter  auf- 
fassen, weiche  bei  A  und  B  Verzweigungsstellen  besitzen.  Die  Strom- 
Btitrke  in  diesen  linearen  Leitern  sei  i^,  die  Widerstände  derselben  w,,. 
Ist  dann  w  der  Widerstand  des  Zuftlhrungsdrahtes.  E»  die  elektro- 
motorische Kraft  des  in  ihm  eingeschalteten  galvanischen  Ele- 
mentes (oder  die  in  ihm  befindliche  ElektroinduktionakraCt),  E  die 
elektromotorische  Kraft,  welche  im  Körper  zwischen  den  Stellen  A 
und  B  wirkt,  so  ist  nach  (19): 

i,,WH,  E„  —  E  --  iw,  (2t)) 
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während  nach  dem  ersten  Kirch  ho  ff 'sehen  Satz  ist 

Die  im  ganzen  System  entwickelte  Joule'sche  Wärme  ist: 

W  =  i«w  +  Sii.Vh.  (22; 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  anstatt  der  im  Körper  wirk- 
lich vorhandenen  und  durch  die  Formeln  (20)  und  (21)  bestimmten 
Stromvertheilung  eine  andere  ezistire.  Dies  muss  denselben  Effekt 
haben,  als  ob  in  den  linearen  Leitern,  in  welche  wir  uns  den  Körper 
ursprünglich  zerlegt  dachten,  Stromstärken  vorhanden  wären,  welche 
nicht  der  Formel  (20),  d.  h.  dem  Ohm'schen  Gesetz,  gehorchten. 
Bezeichnen  wir  die  so  nach  dieser  supponirten  Stromvertheilnng 
sich  ergebenden  Stromstärken  in  den  linearen  Leitern  mit  i|,  -j-  i^^ 
so  ist  die  im  Ganzen  entwickelte  Joule'sche  Wärme,  wenn  wir 
annehmen,  dass  die  ganze  Stromstärke  i,  welche  dem  Körper  zu- 
geführt wird,  unverändert  bleibt: 

=  W  +  2 Si, V Wh  4-  Sih'* Wh,  (23) 

oder,  da  nach  (20)  i|,W|,  konstant  gleich  E  ist: 

W'  =  W  +  2E2it'  +  2ih'«Wh.  (24) 

Nach  dem  ersten  Eirchhoffschen  Satze  muss  nun  sein: 

i  =  2(i,  +  i,0, 
d.  h.  nach  (21):  li/  =  0.     Daher  wird  (24)  zu: 

W'  =  W  +  Iih'2w„  (25) 

d.  h.  es  ist  beständig 

W'>W, 

falls  nicht  alle  ih'  gleich  Null  sind.  Die  Stromvertheilung  im  Körper 
erfolgt  also  in  Wirklichkeit  so,  dass  die  entwickelte  Joule'sche 
Wärme  ein  Minimum  ist,  NB!  unter  der  Annahme,  dass  die  Ge^ 
sammtstromstärke  i  unverändert  bleibt.  Diesem  Satze  entspricht 
es,  dass  in  einem  homogenen  Metallkörper,  der  lang  im  Vergleich 
zu  seinen  .Querdimensionen  ist,  in  welchem  also  die  Strondinien 
nahezu  einander  parallel  verlaufen  müssen,  die  Stromdichte  inner- 
halb jedes  Querschnittes  dieselbe  ist.   Wird  dagegen  in  den  Körper 


Der  WidereUnd  .Irebt  eia^ni  Minituum  lu, 

noch  besser  leiteDiJes  Material  eingebettet,   so   muss  in  dk 

Ol«  Strom dicbte  grösser  sein,  als  in  der  Umgebung,  weil  infolge 
lies  Unterschiedes  der  Leitfähigkeiten  auf  diese  Weise  weniger 
«oule'sche  Wärme  entwickelt  wird,  als  wenn  die  Stromvertheilung 
"Diiers,  2.  B.  gläichfürmig  wäre. 

Man  kann  in  diesem  letzteren  Falle  also  auch  sagen,  Aaas  die 
womlinieD  sieb  in  der  Weise  ausbilden,  dass  der  galvanische  Wider- 
stand  w'  des  ganzen  Körpers  möglichst  klein  wird.  Denn  die  iu 
iiicn  entwickelte  Joule'sche  Wärme  ist  gleich  i*  w'  zu  setzen.  Wenn 
llao  diese  ein  Minimum  ist,  eo  muss,  bei  festgehaltenem  i,  w'  ein 
Hijümum  sein. 

Anders  liegen  die  Verhältnisse,  wenn  nicht  i  festgehalten  wird, 
Hondem  die  den  ganzen  Strom  treibende  elektromotorische  Kraft  E,. 

E  . 

Denn  da  i  =  — — ^ — —  ist,  so  wird  die  im  ganzen  System  pro  Se- 
kunde entwickelte  Joule'sche  Wärme 

W  =  iMw  -I-  w')  =       Y  '  ■ 

Da  w'  einem  Minimum  zustrebt,  so  wird  daher  W  jetzt  ein  Maximum. 

1  konstanter  elektromotorischer  Gtesammtkraft  ist  aUu 
die    Stromvertheilung    derartig,    daas    die   entwickelte 

Je'sche  Wärme  ein  Maximum  ist. 


>?.  Die  Tertfaeilnng  eines  »«ehnell  Teränderlirheii  Stromes 
"bestimmter  Gesamnitstärke  Ist  derartig,  dass  die  magne- 
tische Energie  des  Systems  oin  Minimum  ist.  Die  Resultate 
des  vorigen  Paragraphen  bleiben  nicht  mehr  bestehen,  wenn  die 
elektromotorischen  Kräfte  und  mit  ihr  die  StromstärkeD  sich  im 
Laufe  der  Zeit  schnell  ändern.  Das  Ohm'sche  Gesetz  hat  sich 
zwar  bis  zu  den  schnellsten  Stromwechseln  herauf,  die  man  bieher 
bei  elektrischen  Experimenten  realisiren  konnte,  als  gültig  erwiesen, 
indeas  ist  bei  schnellen  Stromwechseln  die  Selbstinduktion  des  strom- 
führenden Leiters  (vgl,  oben  pag,  193)  von  wesentlichem  Einfluss, 
und  zwar  in  der  Weise,  dass  »ich  ein  Leiter  um  so  mehr  schnellen 
Stpomwechseln  widersetzt,  je  grösser  sein  Selbstinduktionskoefficient 
ist,  gerade  wie  eine  ponderable  Masse  schnellen  Ortsänderungen 
eiaeo  um  so  grösseren  Widerstand  entgegensetzt,  je  grösser  ihre 
^se,  d.  h.  ihre  Trägheit  ist. 
^/fie  nun   ein   Blick  auf  die  oben  pag.  177  abgeleitete  Neu- 
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mann'sche  Formel  (11)  für  den  Selbstinduktionskoefficienten  lehrt, 
muss  derselbe  im  Centrum  eines  Leiters  grösser  sein,  als  mehr  nach 
seiner  Oberfläche  zu,  da  im  Centrum  die  sich  gegenseitig  induciren- 
den  Stromröhren  in  kleineren  Entfernungen  r  voneinander  liegen, 
als  mehr  nach  der  Oberfläche  zu.  Dies  bewirkt,  dass,  je  schneller 
die  Strom  Wechsel  erfolgen,  um  so  kleiner  die  Stromdichte  im  In- 
neren des  Leiters  im  Vergleich  zu  der  Stromdichte  in  der  Nähe 
seiner  Oberfläche  wird,  so  dass  schliesslich  sehr  schnelle  Strom- 
wechsel überhaupt  nur  an  der  Oberfläche  eines  Leiters  erfolgen, 
während  er  schon  in  geringer  Tiefe  ganz  stromfrei  ist.  Es  soll  im 
folgenden  Paragraphen  die  Differentialgleichung  abgeleitet  werden, 
nach  der  man  diese  Abnahme  der  Stromdichte  nach  dem  Inneren 
zu  berechnen  kann.  Hier  soll  zunächst  noch  das  in  der  üeberschrift 
genannte  allgemeine  Gesetz  bewiesen  werden,  vermöge  dessen  man 
sich  in  vielen  Fällen  eine  angenähert  richtige  Vorstellung  von 
der  Stromvertheilung  schnell  veränderlicher  Ströme  verschaffen 
kann  ^). 

Es  möge  angenommen  werden,  dass  in  zwei  parallel  geschalte- 
ten Leitern  die  gemeinsame  elektromotorische  Kraft  E  einen  Strom 
ij  resp.  ig  hervorbringe.  Wenn  E  und  damit  auch  i^  und  i^  nicht 
unabhängig  von  der  Zeit  t  sind,  so  wird  nach  pag.  192  im  §  5 
des  Kap.  V  durch  Induktion  die  elektromotorische  Kraft: 

d(i,L,^  +^2^10) 
dt 

im  Zweige  1  hervorgerufen,  im  Zweige  2  dagegen: 

dt 

Lji  und  Lg  2  bedeuten  die  Koefficienten  der  Selbstinduktion  der 
Zweige  1  und  2,  L^g  den  der  gegenseitigen  Induktion  zwischen  1 
und  2.  Diese  Koefficienten  sind  von  t  unabhängig,  wenn  die  Zweige 
ihre  Gestalt  und  Lage  nicht  verändern,  was  wir  annehmen  wollen. 
Da  nun  nach  dem  Ohm'schen  Gesetze  [Formel  (4)  auf  pag.  225] 
ijWj  gleich  der  Summe  der  im  Zweige  1  wirkenden  elektromotori- 
schen Kräfte  sein  muss,  wobei  w^  den  galvanischen  Widerstand  des 
Zweiges  1  bedeutet,  so  ergiebt  sich: 


*)   Diese   Betrachtungen   sind  J.   Stefan    (Wied.   Ann.   41,   pag.  400, 
1890)  entlehnt. 
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ijWj  =  E-Lii4ii— L,,-^,  (26) 


dij       j       di 

dt      -^^^Tt 

und  ebenso  für  den  Zweig  2: 


i,w,  =  E  -  L,,  4^  -  Li,  -i^.  (260 

Ans  beiden  Gleichungen  gewinnt  man: 
Wi  +  L,,  -^  +  L,,  4^  =  i,  w,  +  L,,  4^  +  L,,  4^(26") 

Je  schneller  nun  die  Stromstärken  sich  im  Laufe  der  Zeit  verändeto, 
Qm  80  weniger  sind  die  galvanischen  Widerstände  der  Zweige  mass- 
gebend für  die  Stromvertheilung  zwischen  ihnen,  d.  h.  für  das  Ver- 
faältniss  i^  :  i^.  Man  erkennt  dies  aus  der  letzten  Gleichung  (26^^/ 
da,  je  schneller  sich  i^  und  i^  mit  t  ändert,  um  so  weniger  die 
Glieder  i^w^,   bezw.    igWg    ins   Gewicht   fallen   gegen    die  Glieder 

Lj!     -  ^    etc.    Wir  wollen  erstere  Glieder  gegen  letztere  ganz  ver- 
nachlässigen, was   gestattet  sein  wird,  wenn   die  Widerstände   der 
Leitung  nicht  sehr  gross  sind  (z.  B.  wenn  sie  aus  Eupferdrähten 
besteht)  und  die  Stromänderungen  schnell  erfolgen. 
Dann  wird  (26")  zu: 

Enthalten  die  Ausdrücke  für  i^  und  i^  kein  von  der  Zeit  unab- 
hängiges Glied,  was  wir  annehmen  wollen  (diese  Untersuchungen 
beziehen  sich  also  nicht  auf  diejenigen  Bestandtheile  der  Strom- 
stärken, welche  von  einer  von  t  unabhängigen  elektromotorischen 
Kraft  hervorgebracht  werden,  die  sich  eventuell  noch  über  die  ver- 
änderliche elektromotorische  Kraft  E  superponiren  kann),  so  ergiebt 
die  Integration  von  (27): 

Diese  Gleichung  drückt  aber  die  Bedingung  aus,  unter  welcher  die 
magnetische  Energie  des  Systems,  nämlich 

T  =  1  (L^ii,«  +  2Li,i,i,  +  L,J,^)  (29) 

ein  Minimum  ist,  falls  der  Werth  i^  -f  ig  der  Gesammtstromstärke 
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vorgeschrieben 
aus  (29): 

0  = 

bleibt. 

Denn 

OT 

'  +  <)i. 

man 

di,= 

erbUt 

fllt 

diese 

Bedingung 

+  (L„i 

,  +  i-, 

,\)i'. 

(30) 

Da  nun  i,  -|-  i,  =  EonBt.,  d.  h.  di,  -|-  ^ia  —  ^  ^^ii  b<>U,  so  folgt  aus 
(30)  die  Gleichung  (28). 

Die  Stromvertheilung  zwischen  den  beiden  Zweigen 
ist  also  derartig,  dass  die  magnetische  Energie  ein  Mi- 
nimum ist.  Da  sich  dieser  Satz  in  gleicher  Weise  für  beliebig 
viele  Zweige  führen  lässt,  so  gilt  er  also  such  für  einen  strom- 
durch&ossenen  Körper,  z.  B.  einen  dicken  Leitungsdraht,  da  man 
ihn  zerlegen  kann  in  unendlich  viele,  unendlich  dUnne  Stromräden. 
In  einem  geraden  Leiter  von  kreisform^em  Querschnitt,  welcher 
keinen  seitlichen  Einwirkungen  ausgesetzt  ist,  können  sich  elektrische 
Ströme  nur  symmetrisch  um  die  Axe  vertheilen.  Wie  nun  auch  die 
Stromdichte  von  der  Äxe  gegen  die  Oberfläche  hin  variiren  mag, 
der  Leiter  wirkt  (vgl.  oben  pag.  96)  nach  aussen  magnetisch  so, 
als  ob  der  ganze  Strom  in  der  Axe  koncentrirt  wäre.  Die  magne- 
tische Energie  des  Aussenraumes  des  Leiters  ist  also  invariabel, 
wenn  es  die  Gesammtstromstärke  ist.  Das  Minimum  der  magneti- 
schen Energie  des  ganzen  Systemes  ist  folglich  dadurch  bestimmt, 
dass  dieselbe  in  dem  vom  Leiter  erfüllten  Räume  den  kleinsten 
Werth  erhält.  Dieser  kleinste  Werth,  und  zwar  der  Werth  Null, 
wird  dann  erreicht,  wenn  der  ganze  Strom  in  einer  unendlich  dünnen 
Schicht  an  der  Oljerfläche  des  cylindriscben  Leiters  kondensirt  ist, 
denn  nach  pag.  95  übt  eine  solche  Stromröhre  in  dem  von  ihr 
umschlossenen  Räume  keine  magnetische  Kraft  aus. 

Wirkt  für  den  Strom  i^  nicht  die  elektromotorische  Kraft  E, 
.sondern  wird  dieser  nur  inducirt  durch  den  Strom  i„  so  ist  in  der 
Gleichung  (2G')  E  =  0  zu  setzen,  so  dass  man,  hei  Vernachlässigung 
des  mit  w^  proportionalen  Gliedes  und  durch  Integration  nach  t 
aus  (2(j')  erhält: 

L,si.  +L,J„  =  0.  (31) 

Diese  Gleichung  drUckt  die  Bedingung  dafür  aus,  unter 
welcher  die  magnetische  Energie  T  des  Systems  für 
einen  gegebenen  Werth  von  i^  ein  Minimum  wird. 

Wird  ein  veränderlicher  Strom  durch  einen  Draht  geschickt, 
welcher  von   einer   koncentrischen  Metallröhre   isolirt  umgeben  ist, 
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80  vrird  iit  dieser  RShre  eiu  Strom  iuducirt.  Die  Richtung  und 
Grösse,  sowie  die  Vertheilung  dieses  Stromes  litsRt  sich  aus  obigem 
Satz  uninittelbar  ableiten.  Das  Minimum  der  magnetischen  Energie 
wird  nämlich  bei  folgender  Anordnung  erreicht :  Der  centrale  Strom 
ist  in  einer  unendlich  dünnen  Schicht  an  der  Oberfläche  seines  Leiters 
kondenairt.  Der  inducirte  Strom  liiesst  in  eiD<?r  unendlich  dUnnen 
Schicht  an  der  inneren  Fläche  der  Röhre  und  hat  in  jedem  Zeit- 
punkte dieselbe  Intensität  wie  der  Strom  im  Mitteldrahte,  aber  die 
entgegengesetzte  Richtung.  Bei  die.ser  Anordnung  ist  das  magne- 
tiBche  Feld  nur  auf  den  Raum  zwischen  der  Oberfläche  des  Drahtes 
und  der  ianeren  Wandfläche  der  Röhre  beschränkt.  Das  Innere  des 
Drahtes,  sowie  der  von  der  Substanz  der  Röhre  erfüllte,  aber  ausser- 
dem noch  der  ganze  äussere  Kaum  sind  von  magnetischen  Kräften  frei. 
Die  den  Draht  umschhessende  Röhro  bebt  daher  auch  seine 
indacirende  Wirkung  im  ganzen  äusseren  Räume  auf,  sie  bildet  einen 
Tollkommenen  Schirm  für  die  iuducirenden,  wie  für  die  magnetischen 
KriÜtfi  des  von  ihr  umhüllten  Drahtes,  Diese  Schirmwirkung  kommt 
also  dadurch  zu  Stande,  duss  die  Wirkungen  des  centralen  Stromes 
durch  die  Wirkungen  des  in  der  Röhre  inducirten  Stromes  aufgehoben 
werden.  In  gewisser  Weise  ähnlich,  nur  nicht  als  ganz  so  vollkommener 
Schinn,  wirkt  schon  ein  parallel  zum  Strome  i^  ausgespannter,  be- 
nachbarter Leiter.  Von  diesem  Satze  macht  man  hei  der  Anlage 
von  Starkstrom-  oder  Schwachstromleitungen  (Telegraphie ,  Tele- 
phoniel  Gebrauch,  indem  diese  sich  gegenseitig  nicht  stören,  wenn 
als  Kflckleitung  der  Ströme  nicht  die  Erde  benutzt  wird,  sondern 
ein  Dralit,  welcher  nahe  beim  Herleitungsdraht  angebracht  ist. 

Der  inducirte  Strom  wirkt  auch  auf  den  primären  Strom  ein, 
indem  ersterer  das  magnetische  Feld  des  letzteren,  und  damit  seine 
Selbstinduktion  verkleinert.  Auf  dieser  Thatsache  beruht  die  Er- 
scheinung, dnss  der  Primärstrom  eines  Transformators  ausserordent- 
lich an  Stärke  zunimmt,  wenn  der  Transformator  voll  belastet  wird, 
d.  b.  der  Sekundärstrom  voll  zur  Ausbildung  kommt.  Denn  die 
Stärke  eines  Wechselstromes  muss  zunehmen,  wenn  die  Selbstinduk- 
tion seiner  Leitung  vermindert  wird. 

Die  Tbatsache,  daas  bei  einer  plötzlich  auftretenden  Aenderung 
der  elektromotorischen  Kraft  die  Selbstinduktion  fast  allein  mass- 
gebend för  die  Stromstärke  ist,  während  dies  bei  stationären  Strömen 
lediglich  der  galvanische  Widerstand  ist,  hat  neuerdings  bei  der 
Konstruktion  des  Blitzschutzes  von  oberirdischen  Drahtleitungen  seine 
sehe  Anwendung   gefunden ,   indem   an  vielen   Stellen  Drähte 
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zur  Erde  geführt  werden,  welche  nur  durch  eine  kleine  Luftstrecke 
von  der  oberirdischen  Leitung  getrennt  sind.  Diese  genügt  zur 
Isolation  bei  stationären  oder  langsam  wechselnden  Strömen.  Da- 
gegen wird  ohne  wesentliches  Hinderniss  ein  in  die  Leitung  ein- 
schlagender Blitz  durch  die  Luftstrecke  zur  Erdleitung  geführt,  da 
diese  bei  ihrer  geringen  Selbstinduktion  der  BlitzweUe  ein  weit 
bequemerer  Weg  ist,  als  die  lange  oberirdische  Leitung  mit  grosser 
elektrischer  Trägheit. 

8.   Vertheilnng  eines  Wechselstromes  in  einem  körper- 
lichen Leiter  mit  Berücksichtigung  seines  Widerstandes«    Die 

Resultate  des  vorigen  Paragraphen  waren  gewonnen  durch  Vernach- 
lässigung des  galvanischen  Widerstandes  des  Leiters.  Sie  stellen 
also  einen  gewissen  Grenzfall  dar,  welcher  eintritt,  wenn  die  Leit- 
fähigkeit des  Körpers  sehr  hoch  ist,  oder  die  Stromänderungen  sehr 
schnell  erfolgen.  Man  kann  nun  auch  leicht  diejenigen  Resultate 
für  die  Vertheilung  der  Stromdichte  im  Körper  ableiten,  welche 
sich  mit  Berücksichtigung  seines  galvanischen  Widerstandes  ergeben. 
Nach  den  Formeln  (10)  der  pag.  228  ist  nämlich  an  jeder 
Stelle  des  Körpers: 

u  =  oP,  V  =  oQ,  w  =  oR,  (32) 

wobei  P,  Q,  R  die  Komponenten  der  an  der  betreffenden  Stelle 
wirkenden  elektromotorischen  Kraft  sind.  Diese  setzt  sich  zusammen 
aus  der  Elektroinduktionskraft,  deren  Komponenten  nach  den  For- 
meln (44)  des  y.  Kap.  auf  pag.  217  gegeben  sind  durch: 

9F df^         dQ        df^         OH        df^ 

9t  Ox'         9t  9y '         9t  9z' 

wobei  F,  G,  H  die  Komponenten  des  Vektorpotentiales  und  «|>  eine 
eindeutige  Funktion  des  Ortes  bedeuten,  und  aus  derjenigen  elektro- 
motorischen Kraft,  welche  nicht  durch  Stromänderungen  hervor- 
gebracht wird,  sondern  z.  B.  durch  galvanische  Elemente.  Wir 
wollen  nun  annehmen,  dass  der  Ursprung  der  elektromotorischen 
Kräfte  dieser  Gattung  nicht  in  dem  Körper  selbst  enthalten  sei,  für 
den  wir  die  Stromvertheilung  untersuchen  wollen.  Dann  kann  man 
die  Komponenten   der   elektromotorischen  Kräfte  dieser  Gattung  in 

die  Ausdrücke  -r-^,  -r-^»  -rr^  miteinbegriffen  denken,  wie  aus  den 

9x      9y      9z 

Erörterungen  des    §  16   des  folgenden  Kap.  VII  hervorgehen  wird. 


r' 
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Ausserdem  folgt  aus   diesen  Erörterungen,    dass  ^  innerhalb 
des  Körpers  der  Gleichung 

A^=:0  (33) 

genügen  muss^).  Die  Komponenten  F,  G,  H  des  Vektorpotentials 
genügen,  falls  die  Magnetisirungskonstante  [i  überall  denselben  Werth 
besitzt,  was  wir  zunächst  annehmen  wollen,  den  Gleichungen  (18) 
des  n.  Kap.  auf  pag.  91,  nämlich: 

AF  =  — 47C|JLU,     AG  =  — 47r(i.v,     AH  =  — 47C(jlw.      (34) 

9F        dfb 
Setzt  man  die  Werthe  P  = r-r r-^  etc.    in   (32)    ein, 

öt  ÖX  V       /  ' 


so  folgt: 


9F  0(1 

u  =  -a^^-a-^  etc.,  (35) 


oder  unter  Rücksicht  auf  (34): 

^F  8F     ,       8^ 

Tir-  =  ^  -^-  +  ^  ^  •  (36) 

47C|JL  9t  9x  ^     ^ 

9F 
DiflFerencirt  man  diese  Gleichung  nach  t,  setzt  für  — —  den  aus  (35) 

folgenden  Werth --^,  und  berücksichtigt  (33),  so  folgt 

—  ——1—  A 
9t  ~  47C(ta      "' 

und  ebenso  für  die  y-  und  z-Komponente  der  Strömung: 

9v   _       1        , 

öt    -  4:r(.a      '^  ^^^^ 

9w  1 

"^nr  =  —A Aw. 

9t  47r(tc3 

Diese  Differentialgleichungen  bleiben  auch  bestehen,  wenn  die 
Magnetisirungskonstante  \l  des  stromdurchflossenen  Körpers  abweicht 
von  der  seiner  Umgebung,  also  z.  B.  wenn  ein  in  Luft  lagernder 
Eisendraht  den  Strom  führt,  falls  wenigstens  die  magnetischen  Kraft- 


*)  ^  hat  nämlich  die  Bedeutung  der  Potentialfunktion  von  elektrischen 
Ladungen,  welche  sich  ausserhalb  des  Körpers  oder  an  seiner  Oberfläche  be- 
finden. 

Drnde,  Physik  des  Aethers.  16 
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linien  des  elektrischen  Stromes  in  der  Oberfläche  des  Körpers  dieser 
parallel  verlaufen.  Denn  nach  den  früheren  Auseinandersetzungen 
(pag.  51)  wird  dann  die  Feldstärke  im  Körper,  d.  h.  die  Grössen 
^1  ß)  Ti  gäi"  nicht  geändert,  falls  die  Magnetisirungskonstante  der 
Umgebung  abweicht  von  der  des  Körpers,  und  da  nun  F,  6,  H 
durch  die  Gleichungen  (16)  und  (17)  des  II.  Kap.  (pag.  90)  voll- 
ständig durch  die  a,  ß,  7  bestimmt  sind,  so  gelten  für  sie  auch  in 
diesem  Falle  die  Gleichungen  (34),  d.  h.  es  gelten  auch  die 
Gleichungen  (37). 

Die  Differentialgleichungen  (37),  welche  für  das  Innere  des 
Stromleiters  gelten,  besitzen  dieselbe  Gestalt,  wie  diejenigen  Diffe- 
rentialgleichungen, welche  die  Temperatur  ^  in  einem  die  Wärme 
leitenden  Körper  besitzen.     Für  einen  solchen  ist  nämlich^): 

'^^  =-4rA^  =  a2Ad,  (38) 


wobei  k  die  specifische  Wärmeleitungsfähigkeit,  p  die  Dichtigkeit, 
C  die  specifische  Wärme  des  Körpers  bedeutet.  Der  Ausdruck 
l  :  4i:\L0  tritt  also  in  Analogie  zu  dem  Koefficienten  k  :  pC  =  a- 
der  Wärmeleitungs  theorie.  Von  dieser  Analogie  der  Probleme  können 
wir  hier  nützlichen  Gebrauch  machen,  da  die  Wärmeleitungsprobleme 
bekannter  und  in  gewisser  Weise  anschaulicher  sind,  als  die  der 
Stromvertheilung  eines  Wechselstromes  in  einem  körperlichen  Leiter. 

Bei  beiderlei  Problemen  wird  die  vollständige  Lösung  der  Dif- 
ferentialgleichungen (37)  bezw.  (38)  erst  erhalten  durch  Eingehen 
auf  die  Bedingungen  an  der  Oberfläche  des  Körpers.  Dadurch 
kommt  im  elektrischen  Problem  der  Einfluss  der  Funktion  tj>,  d.  h. 
der  äusseren  elektromotorischen  Kräfte  zur  Geltung,  im  Wärme- 
leitungsproblem der  Einfluss  der  Aussente mperatur  ^a«  Wird  daher 
der  elektrische  Ruhezustand  in  einem  Drahte,  den  wir  jetzt  als  körper- 
lichen Leiter  auffassen,  gestört,  indem  durch  ihn  ein  galvanisches 
Element  geschlossen  wird,  so  tritt  im  Drahte  ein  ähnlicher  Vor- 
gang ein,  wie  wenn  sein  Temperaturgleichgewicht  gestört  würde 
dadurch,  dass  er  aus  einem  Räume  von  tieferer  in  einen  solchen 
von  höherer  Temperatur  versetzt  wird. 

Der  Strom  (gerade  wie  die  Temperaturerhöhung)  beginnt  in 
der  Oberfläche  des  Leiters  und  erreicht  hier  zuerst  seine  definitive 


^)  Man  vgl.  B.  Riemann,  Partielle  Di£Perentialgleichungen.   Bearbeitet 
von  Hattendorff,  Braimschweig,  1869,  pag.  121. 
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Dichtigkeit,  später  erst  in  den  tieferen  Schichten ,  zuletzt  im  cen- 
faratea  Faden.  Der  Ausgleich  der  Stroradichte  (der  Temperatur- 
erhöhung) vollzieht  sich  um  so  rascher,  je  grösser  der  Koefficient 
a*  ^  I  ;  4it]io  iat,  d.  h.  je  kleiner  die  Leitfähigkeit  des  Körpers 
ist;  er  geht  im  stark  magnetisirbaren  Eisendraht  sehr  viel  lang- 
samer vor  sich,  als  in  den  sogenannten  un magnetischen  Metallen. 
So  hat  J.  Stefan  berechnet,  dass,  wenn  zur  Schliessung  des  galva- 
nischen Elementes  eiji  runder  Eisendraht  von  1  m  Länge  und  1  cm 
Durchmesser  gewählt  wird,  für  welchen  ii.=:löO  beträgt,  nach  0,01  Sek, 
die  Stromdichte  in  der  Oberfläche  von  ihrem  definitiven  Werthe 
nur  um  'S",»  abweicht,  dass  sie  aber  in  der  Mitte  des  Drahtes  zu 
dieser  Zeit  erst  die  Hälfte  ihres  definitiven  Werthea  besitzt. 

Wird  ein  Körper  in  einen  Raum  gebracht,  dessen  Temperatur 
periodisch  wechselt,  so  stellt  sich  ein  stationärer  Zustand  der  Tem- 
peratur vertheilung  im  Körper  ein,  derart,  dass  die  Temperatur  des- 
selben in  allen  Schiebten  die  periodischen  Schwankungen  der  äusseren 
Temperatur  mitmacht.  Die  Amplituden  der  Schwankungen  nehmen 
jedoch  gegen  das  Innere  des  Körpers  ab,  und  zwar  um  so  rascher, 
je  kürzer  die  Periode  dieser  Schwankungen  und  je  kleiner  der 
Koefficient  a'  ist.  Zugleich  haben  diese  Schwankungen  in  ver- 
schiedenen Tiefen  verschiedene  Phasen,  so  dass  z,  B.  die  Maxima 
in  einer  Schiclit  um  so  später  auftreten,  je  weiter  diese  Schicht  von 
der  Oberfläche  des  Körpers  entfernt  ist.  Diese  Erscheinungen  sind 
bekannt  aus  dem  3ange  der  Temperatur,  welchen  der  Erdboden 
in  verschiedenen  Tiefen  im  Vergleich  zu  den  täghchen  und  jährlichen 
Schwankungen  der  Temperatur  an  der  Erdoberfläche  zeigt, 

In  derselben  Weise  muss  sieh  nun  auch  ein  periodisch -statio- 
närer Vertheilungszustand  der  StromdJehte  in  einem  Leitungsdrabte 
ausbilden,  wenn  durch  ihn  ein  Wechselstrom  von  hoher  Wechsel- 
zahl hindurchgesandt  wird.  Die  periodisch  sich  wiederholenden 
Maxima  der  Stromdichte  mUssen  um  so  kleiner  und  ihre  Phasen- 
verzögerung um  so  grösser  werden,  je  tiefer  die  betrachtete  Schicht 
onter  der  UberSäche  des  Drahtes  liegt,  und  je  grösser  das  Produkt 
jia  ist.  Diese  Erscheinungen  sind  daher  in  gut  leitendem  Kupfer 
stärker  ausgebildet,  als  in  schlechter  leitendem  Neusilber,  und  sind 
am  deutlichsten  im  stark  magnetisirbaren  Eisen.  Sr>  ergiebt  nach 
Stefan  die  Rechnung,  dass  für  einen  Eisendraht  (|i- =  l-'JO)  voöj 
4  mm  Dicke  für  den  Fall,  dass  der  Strom  in  demselben  500mal 
eeiun  Richtung  pro  Sekunde  wechselt,  die  Amplitude  der  Schwingungen 
in  der  Oberfläche  2,r)2ma]  so  gross  ist,   als   in    der  Axe.     Bei  dei 
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Wechselzahl  1000  steigt  diese  Zahl  auf  5,86,  bei  2000  Wechseb 
pro  Sekunde  auf  20,59.  Die  Stromschwingung  in  der  Axe  hat  gegen 
jene  in  der  Oberfläche  in  diesen  drei  Fällen  die  Phasendifferenzen 
116^  2',  1740  50',  215<^  38'.  Dieselben  Verhältnisse  gelten  für 
einen  Kupferdraht  von  5mal  grösserer  Dicke,  oder  bei  gleicher  Dicke 
für  25mal  höhere  Wechselzahlen. 

Wir  werden  unten  im  IX.  Kap.  Experimente  kennen  lernen, 
durch  welche  es  deutlich  gezeigt  wird,  dass  bei  sehr  hoher  Wechsel- 
zahl das  Innere  des  Drahtes  stromfrei  ist. 

Die  beschriebene  Art  der  Stromvertheilung  hat  zur  Folge,  dass 
ein  Draht  für  einen  Strom  von  sehr  hoher  Wechselzahl  einen  viel 
grösseren  galvanischen  Widerstand  besitzen  muss,  wie  für  einen 
konstanten  Strom,  da  in  ersterem  Falle  sich  der  Strom  nur  auf 
eine  dünne  Oberfiächenschicht  vertheilt,  während  er  im  letzteren 
Falle  den  Querschnitt  gleichförmig  erfüllt.  Zur  Berechnung  dieser 
Verhältnisse  setzt  man  zweckmässig  den  stromführenden  Körper  in 
der  Form  eines  langen,  geraden  Kreiscylinders  voraus,  so  dass  die 
Stromdichte  j  nur  eine  Funktion  von  t  und  der  senkrechten  Ent- 
fernung r  von  der  Axe  des  Cylinders  ist.  Da  in  diesem  Falle  nach 
der  Gleichung  (28)  des  II.  Kap.  auf  pag.  95   die  Operation  A  iden- 

1         R      /'       ft  \ 

tisch  ist  mit  —  -—  (r--— ),  so  ist  nach  den  Gleichungen  (37)  in 

r     or    \    or/ 

diesem  Paragraphen: 

9t  47r[j.or    dr   \    Or/         47r(to    Vor«  "^   r     9r/*  ^  '^ 

Man  kann  diese  Differentialgleichung  mit  Hülfe  sogenannter 
BesseTscher  Funktionen  integriren  und  vergleiche  hierüber  Max- 
well, Elektr.  u.  Magnet.,  deutsch  von  Weinstein,  II.  Bd.,  p.  393; 
Lord  Rayleigh,  Phil  Mag.  (5)  21,  pag.  369,  1886,  und 
J.  Stefan,  Wied.  Ann.  41,  pag.  421,  1890.  Von  diesen  Arbeiten 
soll  hier  nur  das  Resultat  Stefanos  erwähnt  werden,  dass  bei  sehr 
hohen  Wechselzahlen  der  Widerstand  w'  des  Drahtes  für  einen  Strom, 
dessen  Schwingungsperiode  T  Sek.  betrage,  den  Werth  hat 


w'  =  w(,:Ry/i^+^),  (40) 

wobei  w  den  Widerstand  des  Drahtes  für  einen  konstanten  Strom 
bezeichnet,  R  den  Radius,  d.  h.  die  halbe  Dicke  des  Drahtes.  Die 
Stefan'sche  Formel  (40)  geht  für  sehr  schnell  wechselnde  Ströme, 


r 
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d.h.  für  sehr  kleine  Werthe  von  T,   über  in  die  von  Lord  Ray- 
leigh  angegebene  Formel 

w'  =  w^Ry/j^.  (41) 

Die  verhältnissmässige  Widerstandserhöhung  w':  w  für  einen  Wechsel- 
strom ist  also  proportional  zu  \/^^  d.  h.  um  so  grösser,  je  grösser 

die  Leitfähigkeit  a  des  Drahtes  ist;  der  absolute  Werth  w^  selber 
fOr  den  Widerstand  ist  aber  allemal  um  so  kleiner,  je  grösser  a 
ist,  da  w  umgekehrt  proportional  zu  a  ist. 

Nach  den  auf  pag.  235  im  vorigen  Paragraphen  angestellten 
üeberlegungen  muss  die  Selbstinduktion  eines  Drahtes  durch  die 
ungleichförmige  Strom vertheilung  für  einen  Strom  von  hoher  Wechsel- 
zahl kleiner  sein,  als  für  einen  Strom  von  kleiner  Wechselzahl. 
Denn  die  ungleichförmige  Stromvertheilung  sucht  die  magnetische 
Energie  möglichst  klein  zu  machen.  Diese  Verkleinerung  der  Selbst- 
induktion ist  aber  bei  einem  massiven  geraden  Drahte,  welcher 
dünn  im  Vergleich  zu  seiner  Länge  ist;  nicht  erheblich. 


/ 
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Kapitel  VII. 

Elektrostatik. 


1.  Herstellung  eines  elektrostatischen  Feldes«    Das  vorige 
Kapitel  ist  mit  „Elektrokinematik*,  d.  h.  Lehre  von  der  bewegten 
Elektricität,  überschrieben.     Obwohl   nun  eine  wirkliche  Bewegung 
von  irgend  einer  Substanz  nicht  wahrzunehmen  ist,   wenn  man  die 
Klemmen   eines   galvanischen  Elementes    durch    einen    Metalldraht 
verbindet,   so   drängt   sich  die  Vorstellung  einer  Bewegung,    d.  h. 
eines  Stromes  einer  inkompressiblen  Flüssigkeit  (vgl.  oben  pag.  89) 
trotzdem  aus  dem  Grunde   auf,    weil  bei  dem  Vorgang  des  elektri- 
schen Stromes  ein  fortdauernder  Energieumsatz  (Joule'sche  Wärme) 
stattfindet,  und  ein  solcher  eher  bei  einer  Bewegung  als  bei  Ruhe- 
zuständen zu  begreifen  ist.  —  Unter  Umständen,    nämlich  bei  den 
sogenannten  elektrolytischen  Processen,  kann  man  auch  direkt  einen 
Transport,    d.  h.    eine  Bewegung  ponderabler  Massen,    beobachten, 
welche  durch  den  elektrischen  Strom  veranlasst  wird,  ja  man  kann 
behaupten,  dass  der  elektrische  Strom,  welcher  durch  einen  Elektro- 
lyten  geht,    thatsächlich   in   dem   Transport   gewisser    ponderabler 
Bestandtheile  des  Elektrolyten  besteht. 

Verbinden  wir  die  Klemmen  eines  galvanischen  Elementes 
nicht  durch  einen  Draht,  so  fliesst  kein  elektrischer  Strom,  d.  h. 
man  beobachtet  weder  elektromagnetische  Wirkungen,  noch  irgend 
einen  Energieumsatz,  d.  h.  eine  Erwärmung.  Trotzdem  muss  der 
Aether  der  Umgebung  des  Elementes  in  gewisser  Weise  in  seinem 
Gleichgewichtszustande  gestört  sein,  wie  man  daraus  erkennen  kann, 
dass  zwischen  den  beiden  Klemmen  des  galvanischen  Elementes 
eine  ponderomotorische  Anziehungskraft  besteht,  die  weit  grösser 
ist,  als  die  allgemeine  Newton'sche  Massenattraktion. 
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PDiese  Anziehungskraft  kann  man  bei  verreinerteii  Anordnungen 
n&cblich  beobachten,  man  muss  dazu  die  Klemmen  des  Elementes 
Hur  recht  nahe  aneinander  bringen  und  leicht  gegeneinander  be- 
weglich machen.  Es  beeinträchtigt  die  Wirkung  durcliaua  nicht, 
wenn  man,  anstatt  der  Anziehung  der  Klemmen  selbst,  die  gegen- 
seitige Einwirkung  von  irgendwie  gestalteten  Metallstücken  unter- 
sacht, von  denen  jedes  mit  je  einer  Klemme  des  Elementes  metal- 
lisch verbunden  ist.  —  Als  solche,  leicht  gegeneinander  bewegliche 
UetallBttlcke  wählt  man  z.  B.  passend  ein  sogenanntes  Quadrant- 
elektrometer YOn  W.  Thomson,  welches  aus  vier  voneinander  iao- 
lirten  Metallquadranten  besteht,  über  welche  ein  geeignet  gestaltetes, 
sehr  leichtes  MetallstUck  (die  Nadet)  frei  schwingen  kann,  indem 
es  bifilar  oder  au  einem  versilberten  Quarzfaden  aufgehängt  ist. 
Die  Nadel  ist  so  juatirt,  dass  ihre  Gleichgewichtslage  ohne  Ver- 
bindung mit  dem  galvanischen  Element  symmetrisch  zu  zwei  be- 
nachbarten Quadranten  liegt.  Sobald  nun  diu  Nadel,  sowie  das  eine 
Paar  zweier  gegenüber  liegender  Quadranten  mit  der  einen  Klemme 
de«  galvanischen  Elementes  metallisch  verbunden  wird,  und  ebenso 
das  andere  Paar  gegenüber  liegender  Quadranten  mit  der  anderen 
Klemme  des  Elementes,  so  bewegt  sich  die  Nadel  nach  dem  letz- 
teren Quadrantenpaar  zu,  d.  h.  es  findet  eine  Anziehung  zwischen 
Uun  und  der  Nadel  statt.  —  Wie  aus  den  nachfolgenden  Erörte- 
rungen hervorgeht,  muas  auch  eine  solche  zwischen  den  Klemmen 
des  Elementes  selbst  stattfinden,  nur  ist  diese  zu  schwach,  um 
direkt  beobachtet  werden  zu  können,  d.  h.  ohne  verfeinerte  Hulfa- 
mittel,  wie  das  soeben  beschriebene  eines  ist. 

Da  bei  dem  besprochenen  Versuch  keinerlei  Energieumsatz, 
d.  b,  Wärm eent Wickelung  oder  fortdauernde  Erzeugung  mechani- 
scher Arbeit,  zu  beobachten  ist,  so  nennt  man  passend  die  vom 
galvanischen  Element  verursachte  Störung  des  Gleichgewichts  des 
Aethers  einen  statischen  Zustand,  und  zwar  einen  elektrostati- 
schen, da  diese  SUirung  durch  Ursachen  veranlasst  wird,  welche 
'  Umständen    einen   elektrischen   Strom   zu   liefern   im   Stande 

'  Den  Raum,  innerhalb  dessen  der  Aether  merklich  gestört  ist, 
öad  innerhalb  dessen  merkbare  ponderomotoriscbe  Kräfte  ausgeübt 
werden,  die  an  Grösse  weit  die  Newton'sche  Massenattraktion  über- 
I  nennt  man  das  elektrostatische  Feld;  die  Korper,  welche 
Ipondeiomotori sehen  Wirkungen  ausüben  und  erfahren,  nennt 
elcktrisirt. 


248  Elektrifiinmg  durch  Reibong. 

Wir  haben  im  I.  Kapitel  gesehen,  dass  auch  magneiisirte 
Körper  starke  ponderomotorische  Kräfte  gegenseitig  aufeinander 
ausüben.  Diese  Erscheinungen  sind  aber  von  den  soeben  besprochenen 
deshalb  leicht  zu  unterscheiden,  weil  magnetisirte  Körper,  z.  B.  eine 
nach  pag.  2  behandelte  Stahlnadel,  im  elektrostatischen  Felde  keine 
Einwirkungen  erfahren,  und  ebensowenig  elektrisirte  Körper  im 
magnetischen  Felde.  Man  muss  also  annehmen,  dass  die  Störungen, 
welche  der  Aether  im  magnetischen  Felde  und  im  elektrostatischen 
Felde  erfährt,  verschiedene  sind,  so  dass  dadurch  verschiedene  Er- 
scheinungen hervorgerufen  werden.  Dies  ist  schon  von  vornherein 
deshalb  plausibel,  weil,  wie  oben  auf  pag.  115  auseinandergesetzt  ist-, 
ein  magnetisches  Feld  nothwendig  mit  elektrischen  Strömungen  an 
gewissen  Stellen  des  Raumes  verknüpft  ist.  Man  könnte  daher  ein 
magnetisches  Feld  auch  ein  elektrokinematisches  Feld  nennen ;  und 
es  ist  begreiflich,  dass  dieses  in  anderer  Weise  wirkt,  als  ein  elektro- 
statisches. 

Beiderlei  Störungen  des  Aethers  können  sich  superponiren. 
Den  Effekt  dieser  Superposition,  den  wir  als  „elektromagneti- 
sches Feld"  bezeichnen  wollen,  werden  wir  aber  erst  in  späteren 
Kapiteln  ins  Auge  fassen.  In  diesem  Kapitel  sollen  allein  die 
Eigenschaften  des  elektrostatischen  Feldes  näher  betrachtet 
werden. 

Im  elektrostatischen  Felde  der  Polklemmen  eines  galvanischen 
Elementes  sind  nur  sehr  schwache  ponderomotorische  Wirkungen 
wahrzunehmen,  es  ist  deshalb  zum  experimentellen  Studium  der 
elektrostatischen  Eigenschaften  nicht  gut  geeignet.  Kräftigere  Wir- 
kungen erhält  man,  wenn  man  gewisse  Körper  aneinander  reibt, 
z.  B.  Glas  mit  Seide,  oder  Ebonit  mit  Flanell.  Durch  Reibung 
werden  alle  diese  Körper  elektrisirt. 

Auf  dieser  Erscheinung  beruht  die  Wirkung  der  sogenannten 
Elektrisirmaschinen,  deren  Beschreibung  wohl  hier  übergangen  werden 
kann.  —  Der  Konduktor  der  Elektrisirmaschine  erzeugt  ein  kräf- 
tiges elektrostatisches  Feld  in  seiner  Umgebung.  Er  zieht  z.  B. 
Papierschnitzel  zu  sich  heran  und  stösst  sie  dann  wieder  ab.  Ein 
einfaches  und  empfindliches  Mittel,  um  erkennen  zu  können,  ob  ein 
Körper  elektrisirt  ist,  ist  das  Goldblatt-Elektroskop,  welches  aus 
zwei  an  einem  Metalldraht  angehängten  Goldschlägerhäutchen  be- 
steht. (Neuerdings  wird  auch  dünnes  Aluminiumblech  anstatt  der 
Goldblätter  verwandt.)  Sowie  der  Metalldraht  einen  elektrisch  ge- 
ladenen  Körper  berührt,   so  spreizen  die  Goldblätter  auseinander. 
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—  Cm  sie  vor  LuftströmungeD  zu  scbUtzen,  befinden  sie  sich  in 
einem  geschlossenen  Glasgefäss,  aus  dem  nur  der  Metalldraht 
herausragt. 

2.  Leiter  aild  Nifhtleit«r.  Wenn  ein  Kilrper  den  Kooduttor 
der  Elektrisirmaschine  berührt,  so  wird  er  elektrisirt,  d.  h.  er  kann 
dann  ponderomotorische  Wirkungen  von  anderen  elektrisirten  Kör- 
pern, z.  ß.  dem  Konduktor  selbst,  erfahren.  Jedoch  trennen  sich  die 
Körper  in  zwei  Klassen,  welche  sich  wesentlich  hinsichtlich  ihrer 
elektrostatischen  Eigenschaften  unterscheiden:  die  eine  Klasse  von 
Körpern,  zu  welchen  z.  B.  Glas  gehört,  zeigen  nach  der  Berührung 
mit  dem  Konduktor  um  so  kräftigere  elektrostatische  Wirkungen,  je 
mehr  Punkte  ihrer  Oberfläche  mit  dem  Konduktor  in  Berührung 
gebracht  sind;  dagegen  macht  dies  für  die  andere  Klasse  von  Kör- 
pern, zu  denen  die  Metalle  gehören,  keinen  Unterschied.  Nach  einer 
einmaligen  Berührung  verstärkt  sich  ihre  elektroatatiacbe  Wirkung 
nicht  mehr.  Man  kann  die.se  letztere  Thatsache  dadurch  ausdrücken, 
dass  man  sagt,  die  Elektricität  verbreite  sich  auf  einem  Metall  von 
selbst  in  der  Weise,  dass  sie  einen  gewissen  Gleichgewichtszustand 
in  kurzer  Zeit,  d.  h.  schon  im  Momente  der  ersten  Berührung,  er- 
reicht. Eine  zweite  Berührung  kann  dann  an  diesem  Gleichgewichts- 
zustande nichts  ändern,  d.  h.  die  elektrische  Ladung  des  Metalls 
nicht  verstärken.  Da  sich  also  die  elektrostatische  Ladung,  d.  b. 
eine  gewisse  Störung  im  umgebenden  Äether,  auf  dem  Metall  von 
selbst  verbreiten  kann,  so  nennt  man  diese  Klasse  von  Körpern 
JMiter  der  Elektricität  oder  Konduktoren. 

Bei  der  ersten  Klasse  von  Körpern  dagegen  bleibt  die  elek- 
lehe  Ladung  auf  diejenigen  Theile  derselben  beschränkt,  welche 
direkt  mit  dem  Konduktor  der  Elektrisirmaschine  in  Berührung 
gekommen  sind;  sie  heiasen  daher  Nichtleiter  der  Elektricität 
■  Isolatoren. 

Da  die  Berührung  eines  elektrisirten  Körpers  mit  der  Erde 
I  elektrostatisches  Feld  vernichtet,  so  musa  man  Konduktoren 
der  leitenden  Berührung  mit  der  Erde  durch  Befestigung  an 
Isolatoren,  z.  B.  Aufhängung  an  Seidenfäden,  hindern,  wenn  man 
elektrostatische  Ladungen  an  ihnen  nachweisen  will.  Da  der  mensch- 
liche Körper  selbst  zu  den  Konduktoren  zählt,  so  kann  man  daher 
ein  HetalletUch  dadurch  nicht  elektrisiren.  dass  mau  es,  in  der  Hand 
haltend,  mit  dem  Konduktor  der  Elektrisirmaschine  in  Berülirung 
Gute  Isolatoren   sind   z.  B.   Seide,    Glimmer,    Paraffin, 
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Schellack,  Glas,  Terpentinöl  und  vor  Allem  die  Gase  und  der  luft- 
leere Raum,  d.  h.  der  freie  Aether. 

3.  Die  zwei  Arten  Ton  elektrischer  Ladung.    Man  beob- 
achtet sowohl    Anziehung   wie  Abstossun'g    zwischen    elektrisirten 
Körpern.     So  z.  B.  ziehen  sich  Metallstücke,  welche  mit  den  Pol- 
klemmen  eines  galvanischen  Elementes    leitend   (d.  h.    metallisch) 
verbunden  sind,   an  (vgl.  oben  §  1),  ebenso  zwei  Hollundermark- 
kügelchen,  von  denen  die  eine  durch  Berührung  mit  einem  auf  Seide 
geriebenen  Glasstab,   die  andere  mit  einem  auf  Wolle  geriebenen 
Schellackstab  elektrisirt  ist.  Dagegen  beobachtet  man  in  anderen  Fällen 
Abstossung  zwischen  elektrisirten  Körpern.    Man  sagt  daher,  es  glebt 
zwei  verschiedene  Arten  von  Elektricität.  Körper,  welche  gleich- 
artige elektrostatische  Ladung  enthalten,  stossen  sich  ab,  wie  man 
leicht   erkennt,   wenn  man  beide  Körper  durch  Berührung  mit  ein 
und   demselben  elektrisch  geladenen  Körper,   z.  B.  dem  Konduktor 
einer  Elektrisirmaschine,  elektrisirt.    Dagegen  schreibt  man  Körpern, 
welche  sich  anziehen,  ungleichnamige  elektrostatische  Ladungen  zu. 

Dem  Kohlenpol  des  Bunsen'scheu  Elementes  schreibt  man 
eine  positive  elektrostatische  Ladung  zu,  weil  bei  metallischer  Ver- 
bindung mit  dem  Zinkpol  die  positive  Richtung  des  elektrischen 
Stromes,  wie  wir  oben  pag.  88  sahen,  im  Schliessungsdraht  von 
der  Kohle  zum  Zink  geht.  Fasst  man  nun  den  elektrischen  Strom 
als  bewegte  elektrostatische  Ladungen  auf,  so  ist  die  positive  Rich- 
tung des  Stromes  diejenige,  in  welcher  die  positiven  Ladungen 
fliessen.  Da  diese  also  vom  Kohlenpol  abgestossen  und  vom  Zink- 
pol angezogen  werden,  so  muss  man  ersteren  positiv,  letzteren  negativ 
geladen  annehmen.  Durch  Beobachtung  ergiebt  sich,  dass  zwischen 
dem  Kohlenpol  und  einem  mit  Seide  geriebenen  Glasstab  eine  Ab- 
stossungstendenz  besteht.  Daher  ist  letzterer  ebenfalls  positiv  elektri- 
sirt, ein  geriebener  Schellackstab  dagegen  negativ. 

4,  Das  Coulomb'sehe  Gesetz.  Dass  es  zwei  verschiedene 
Arten  elektrischer  Ladung  giebt,  welche  nach  dem  im  vorigen  Para- 
graphen ausgesprochenen  Gesetze  sich  sowohl  durch  Anziehung  als 
durch  Abstossung  äussern,  tritt  in  Analogie  mit  den  bei  magne- 
tisirten  Körpern  wahrgenommenen  Erscheinungen  (vgl.  I.  Kapitel, 
§  1,  pag.  2).  —  Auch  die  numerische  Abhängigkeit  der  Einwir- 
kungen kleiner  elektrisirter  Körper  von  ihrer  gegenseitigen  Ent- 
fernung r  ist  ganz  dieselbe,  wie  sie  nach  §  2  im  I.  Kapitel  (pag.  3) 
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fiir  zwei  Magnetpole  besteht.     Die   gegenseitig   ausgeübte  Kraft  K 
^^chen  zwei  sehr  kleinen  elektrisirten  Körpern  1  und  2  ist  nämlich 

K  =  f.-^.  (1) 

WO  f  ein  Proportionalit'ätsfaktor  ist,  und  e^  eine  gewisse  Konstante 
für  den  einen  elektrisirten  Körper  1,  e^  eine  Konstante  für  den 
Körper  2  bedeutet,  die  sich  nicht  ändern,  solange  diese  Körper 
nicht  mit  einem  Leiter  in  Berührung  kommen. 

Coulomb  hat  durch  Messungen  mit  der  Torsionswage  das 
Gesetz  (1)  aufgefunden,  und  daher  ist  es  nach  ihm  benannt. 

5.  Eine  Indirekte  Bestätigung  des  Coulomb'schen  Gesetzes. 

Der  Beweis  des  elektrischen  Fundamentalgesetzes  (1)  durch  die 
Coulomb'sche  Torsionswage  ist  nicht  sehr  streng.  Es  ist  nämlich 
von  vornherein  klar,  dass  die  Einwirkung  zweier  ausgedehnter 
elektrisirter  Körper  nicht  nur  von  ihrer  Entfernung,  sondern  auch 
von  ihrer  relativen  Lage  abhängen  wird,  und  dass  das  einfache  Ge- 
setz (1)  nur  einen  Grenzfall  darstellt,  wenn  nämlich  die  Dimensionen 
der  Körper  hinreichend  klein  im  Vergleich  zu  ihrer  gegenseitigen 
Entfernung  sind.  Von  vornherein  weiss  man  nun  bei  dem  Versuch 
nicht,  ob  thatsächlich  die  elektrisirten  Körper  klein  genug  gewählt 
sind,  um  diesen  Grenzfall  als  realisirt  ansehen  zu  können.  —  So- 
dann macht  der  fortdauernde  Verlust  der  elektrischen  Ladung  der 
Körper,  welche  auch  in  trockener  Luft  stets  stattfindet,  die  Ver- 
suche komplicirt  und  ungenau,  und  schliesslich  haben  die  Wände 
des  Kastens,  in  welchem  der  Apparat  zum  Schutz  gegen  Luft- 
strömungen stehen  muss,  ebenfalls  einen  zum  Theil  schwer  in  Rech- 
nung zu  ziehenden  Einfluss  auf  die  zwischen  den  elektrisirten  Kör- 
pern beobachteten  Kräfte,  da  sie  ebenfalls  unter  ihrem  Einfluss 
elektrisch  erregt  werden,  wie  weiter  unten  des  Näheren  ausein- 
andergesetzt werden  soll. 

Es  ist  daher  sehr  gut,  dass  man  für  das  elektrostatische  Fun- 
damentalgesetz noch  einen  anderen,  sichereren  experimentellen  Be- 
weis besitzt,  der  allerdings  mehr  indirekt  vorgeht. 

Es  lässt  sich  nach  Cavendish  experimentell  beweisen,  dass 
die  elektrische  Ladung  nur  an  der  Oberfläche  der  Konduktoren  haftet. 

Wenn  man  nämlich  einen  geladenen  Konduktor  A  einfügt  in 
einen  ihn  rings  umschliessenden  Konduktor  B  (zu  dem  Zwecke  muss 
letzterer  aufklappbar  sein)  und  ihn  dann  mit  B  durch  einen  Draht 
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verbindet,  so  bildet  das  ganze  System  einen  einzigen  EondiikioT. 
Unterbricht  man  dann  die  Drahtverbindung  zwischen  A  und  6, 
ohne  dass  man  mit  einem  fremden  Konduktor  diese  Theüe  oder 
den  Draht  berührt,  und  nimmt  A  aus  B  heraus,  so  zeigt  A  keine 
Spur  elektrischer  Ladung  mehr,  was  durch  ein  empfindliches  Elektro- 
skop  konstatirt  werden  kann.  Der  Versuch  gelingt  stets  in  gleicher 
Weise,  wie  dünn  auch  B  gewählt  wird  und  vfie  sehr  auch  A  die 
Höhlung  von  B  ausfüllt.  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  das 
Innere  eines  Konduktors  stets  unelektrisch  ist. 

Diese  Thatsache  wollen  wir  benutzen,  um  das  Elementargesetz 
daraus  abzuleiten.  Bei  genügend  kleinen  Dimensionen  der  aufein- 
ander wirkenden  Körper  kann  ihre  gegenseitig  ausgeübte  Kraft  K 
nur  von  ihrer  relativen  Entfernung  r  abhängen  und  muss  in  der 
Verbindungslinie  der  Körper  liegen.  Letzteres  ist  nothwendig,  weil 
sonst  fortdauernde  Rotationen  der  Körper  entstehen  würden,  welche 
mit  dem  Energieprincip  unvereinbar  sind. 

Wir  wollen  daher  setzen: 

K  =  9(r), 
wo  y  eine  unbekannte  Funktion  von  r  ist. 

Wenn  man  ein  Metallstück  A  in  leitende  Berührung  mit  einem 
Konduktor  B  bringt,  welcher  ein  elektrostatisches  Feld  besitzt,  so 
ladet  sich  das  MetallstUck,  d.  h.  es  besitzt  ebenfalls  ein  elektro- 
statisches Feld. 

Wenn  dies  nun  nicht  der  Fall  ist,  falls  A  sich  in  dem  Hohl- 
raum eines  geladenen  Konduktors  B  befindet,  so  kann  dort  kein 
elektrostatisches  Feld  existiren,  d.  h.  die  Wirkung  der  elektrisch 
geladenen  Oberflächenschicht  von  B  muss  auf  jeden  der  inneren 
Punkte  P  von  B  die  Resultante  Null  ergeben. 

Nehmen  wir  nun  an,  es  sei  B  eine  Kugel,  so  muss  aus  Sym- 
raetrierücksichten  die  Ladung  derselben  auf  ihrer  Oberfläche  gleich- 
massig  vertheilt  sein.  Konstruiren  wir  daher  einen  Kegel  von  der 
kleinen  OefFnung  dco,  dessen  Spitze  in  einem  beliebigen  inneren 
Punkte  P  der  Kugel  liegt,  und  der  aus  der  Kugeloberfläche  die 
beiden  kleinen  Stücke  dS  und  dS'  (vgl.  Fig.  38)  ausschneidet,  so 
ist  die  Wirkung,  welche  eine  sehr  kleine  in  P  gedachte  elektrische 
Ladung  von  d  S  resp.  d  S'  erfährt,  wegen  der  gleichförmigen  Elektri- 
sirung  der  Kugel  offenbar  zu  dS,  resp.  dS'  proportional.  Perfährt 
daher  von  dS  die  Wirkung: 

K  =  dSy(r)--^^y(r), 
^  cos  1     '^  ^ 


Indirekter  Beweis  des  Coulomb'schen  Gesetzes. 


253 


den  Winkel  zwischen  der  Axe  des  Elementarkegels  und  der 
Je  auf  dS  bedeutet.  —  Von  dS'  erfährt  dagegen  P  eine  der 
n  entgegengesetzte  Kraft  K',  welche  den  Werth  hat 

K' =  d S>(rO  = -^^^  ? (r'), 

cos  1      ^ 

r'  und  i'  analoge  Bedeutungen  haben,  wie  vorhin  r  und  i. 
n  bei  der  Kugel  i  =  i'  ist,  so  heben  sich  die  Wirkungen  von 
d  dS^  auf  P  gegenseitig  auf,  falls 


Y^^(r)  =  r'^<p(r'), 


venu 


?(r)  = 


Konst. 


(2) 


Das  in  der  Formel  (2)  ausgesprochene  Gesetz  für  ^(r)  er- 
also  wirklich,  dass  eine  oberflächlich  geladene  Kugel  in  ihrem 
Q  kein  elektrostatisches  Feld  er- 
das  Gesetz  ist  also  mit  dem  Ca- 
sh'schen  Experimente  verträglich. 
j3s  erübrigt  noch,  zu  zeigen,  dass 
setz  mit  Nothwendigkeit  aus  dem 
mente   folgt.      In    der   That,   ist 

nicht    eine   von   r   unabhängige 
mte,  so  können  stets  zwei  Grössen 

rg  für  die  Variable  r  angegeben 
i,  innerhalb  deren  r^(p{r)  nur  ab- 
oder  nur  zunimmt. — Wir  betrach- 
m  eine  Kugel  vom  Durchmesser 
2  und  nehmen  an,  dass  der  Punkt  P 
r  Entfernung  r^  von  der  Peripherie  läge  (vgl.  Fig.  38).    Wir 

durch  eine  durch  P  gehende  Ebene  AC,  welche  senkrecht 
3m  durch  P  gehenden  Radiusvektor  BPD  der  Kugel  steht, 
erfläche  der  letzteren  in  zwei  Kalotten  ABC  und  ADC  theilen. 
3liebiges  Element  dS  der  ersteren  Kalotte  befindet  sich  dann 
D  einem  kleineren  Abstände  r  von  P,  als  das  auf  der  Sehne 
ebenfalls  gelegene  Element  dS'  der  Kalotte  ADC.  Da  nun 
itfernungen  r  und  r^  der  Elemente  dS  und  dS'  von  P  inner- 
er Werthe  r^  und  r^  eingeschlossen  sind,  so  ist  die  Wirkung 
Elemente  auf  P,  welche  proportional  zu  r-(p(r)  —  r'^9(r0 
lenfalls  nicht  Null,  sondern  hat  entweder  einen  positiven  oder 
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negativen  Werth,  je  nachdem  r-y(r)  im  Intervall  r^  bis  Tg  mit 
wachsendem  r  beständig  ab-  oder  zunimmt.  —  Gleiches  gilt  für 
jedes  Elementenpaar  d  S  und  d  S',  welche  auf  einer  durch  P  gehen- 
den Sehne  liegen.  Daher  kann  die  Wirkung  der  ganzen  Kalotte 
ABC  nicht  von  der  Wirkung  der  Kalotte  A D C  neutralisirt  werden, 
d.  h.  es  müsste  irgend  eine  elektrostatische  Wirkung  in  P  übrig 
bleiben,  falls  r^y(r)  nicht  eine  von  r  unabhängige  Konstante  wäre. 
Da  dieses  aber  dem  Experimente  von  Cavendish  widerspricht,  so 
folgt  mit  Noth wendigkeit  aus  ihm  das  Goulomb'sche  Gesetz. 

6.  Die  Stärke  der  elektrostatischen  Ladang  in  absolutem 
Maasse.  Wenn  wir  bisher  von  der  „elektrostatischen  Ladung*  eines 
Körpers  sprachen,  so  war  damit  nur  gemeint,  dass  der  den  Körper 
umgebende  Aether  in  gewisser  Weise  gestört  sein  müsse,  und  dass 
sich  diese  Störung  durch  ponderomotorische  Wirkungen  auf  andere 
Körper  mit  elektrostatischer  Ladung  offenbare.  Wir  können  nun 
aber  dieser  Bezeichnung  auch  eine  quantitative  Bedeutung  beilegen, 
indem  wir  die  im  Coulomb'schen  Gesetz  (1)  auftretenden  Faktoren  ej 
und  e^  als  Maass  der  elektrostatischen  Ladimgen  der  Körper  1  und  2 
definiren.  Setzen  wir  den  Proportionalitätsfaktor  f  gleich  1,  so  er- 
halten wir  dadurch,  gerade  wie  beim  magnetischen  Elementargesetz 
(vgl.  oben  pag.  4),  die  Möglichkeit,  die  elektrische  Ladung  in  ab- 
solutem Maasse,  d.  h.  in  den  Einheiten  der  Masse  (M),  Länge  (L), 
und  Zeit  (T)  auszudrücken. 

Ein  Körper  enthält  die  elektrostatische  Ladung  1, 
wenn  er  auf  einen  gleich  stark  geladenen  Körper  in  der 
Entfernung  l  cm  die  Kraft  von  1  Dyne  ausübt. 

Zwei  Körper,  die  gleich  stark  geladen  sind,  kann  man  sich 
leicht  herstellen,  wenn  man  zwei  gleiche,  kleine  Kugeln  durch  gleich- 
zeitige Berührung  mit  einer  grossen,  elektrisirten  Kugel  ladet.  Aus 
Symmetrierücksichten  folgt,  dass  dann  die  kleinen  Kugeln  gleiche 
Ladungen  enthalten  müssen. 

Die  Dimension  der  elektrischen  Ladung  ergiebt  sich  nach  den 
getroffenen  Festsetzungen  gerade  wie  die  der  magnetischen  Polstärke 
[vgl.  oben  pag.  5,  Formel  (3)]  zu: 

[e]  =  M^'«L''^T-^  (3) 

7.  Die  Stärke  des  elektrischen  Feldes  oder  die  elektrische 
Kraft.  Als  Maass  für  die  Stärke  des  elektrischen  Feldes  an  einer 
bestimmten  Stelle  P  des  Raumes  wird  diejenige  Kraft  definirt,  welche 


Elektrische  Kraft.  255 

ein  in  P  befindlicher,  mit  der  positiven  Einheit  der  Elektricit'äts- 
menge  behafteter  Körper  R  erfahren  würde.  Es  ist  aber  dabei 
Yorausgesetzt,  dass  durch  die  Anwesenheit  dieses  geladenen  Körpers  R 
in  P  die  Ladungen  der  anderen,  im  Felde  lagernden  Körper  R/, 
R,'  etc.  nicht  gestört  werden.  Dies  ist  stets  der  Fall,  wenn  R  nur 
sehr  wenig  ausgedehnt  ist  im  Vergleich  zu  seinen  Entfernungen  von 
den  Körpern  R^ 

Die  so  definirte  Feldstärke  kann  gerade  wie  die  magnetische 
Feldstarke  (vgl.  oben  pag.  13)  als  Maass  für  die  Störungen  an- 
gesehen werden,  welche  der  Aether  im  elektrostatischen  Felde  erfährt. 

An  Stelle  der  Bezeichnung  ^Stärke  des  elektrischen  Feldes *" 
soll  oft  die  kürzere  „Elektrische  Kraft"  treten.  Sie  soll  mit  ^ 
bezeichnet  werden,  ihre  nach  den  Koordinaten  x,  y,  z  genommenen 
Komponenten  mit  X,  Y,  Z. 

8.  Eigenschaften  der  elektrischen  Kraft.  Die  Eigenschaften 
der  elektrischen  Kraft  müssen  ganz  gleiche,  wie  die  der  magnetischen 
Kraft  sein,  da  für  beide  dasselbe  mathematische  Gesetz  gilt.  Die 
Ableitung  dieser  Eigenschaften  braucht  daher  hier  nicht  von  Neuem 
vorgenommen  zu  werden,  sondern  es  mag  genügen,  durch  die  in 
Klammer  angefügten  Zahlen  auf  die  entsprechenden  Ableitungen, 
die  im  Kap.  I  angegeben  sind,  hinzuweisen. 

Die  elektrische  Kraft  hat  ein  Potential  V,  d.  h.  es  ist: 

ov  ^^v  ov 

und  [§  10,  Formel  (9),  pag.  15]: 

v  =  i;— .  (5) 

r 

Das  Nahewirkungsgesetz  des  elektrischen  Potentials  lautet  an 
Raumstellen,  welche  keine  Ladung  enthalten  [§  10,  Formel  (12), 
pag.  16]: 

f)2V  i)-V  c)-V 

Ox-  dy^  c)z- 

dagegen  an  Raumstellen,   welche  die  räumliche  Dichte  f>   enthalten 
[§  13,  Formel  (12'),  pag.   28]: 

AV  =  — 4;cp.  (7) 
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Beim  Durchgang  durch  eine  elektrisch  geladene  Fläche  (cKiit 
der  Dichte  yj)  ändert  sich  die  Normalkomponente  der  elektrischt^n 
Kraft  unstetig  nach  der  Beziehung   [§  12,  Formel  (16),  pag.  20J  : 

Es  gilt  der  Gauss'sche  Satz  [§  11,  Formel  (14),   pag.  18J^ 

8V 


9n 


dS  =  -4xSe,  (9; 


wobei  das  Integral  über  die  Oberfläche  eines  geschlossenen  Raumes 
zu  erstrecken  ist,  welcher  die  gesammte  Elektricitätsmenge  S  e  ein- 
schliesst,  und  wobei  n  die  auf  dem  Oberflächenelement  dS  des 
Raumes  nach  aussen  errichtete  Normale  bedeutet. 

Aus  (6)  und  (7)  ergeben  sich  fQr  die  Komponenten  der  elek- 
trischen Kraft  die  Nahewirkungsgesetze : 

6X         9Y         8Z        ^  ,  ^ 


bx     '    öy     '     Öz 

9X  8Y         9Z         .  f„,x 


9x     '     9y      '      9z 

9.  Unterschiede  im  Yerhalten  der  elektrischen  nnd  der 
magnetischen  Kraft.  Während  im  vorigen  Paragraphen  nur  Eigen- 
schaften hervorgehoben  waren,  welche  die  elektrische  und  magne- 
tische Kraft  in  gleicher  Weise  besitzen,  mag  jetzt  auf  die  Unter- 
schiede im  Verhalten  beider  hingewiesen  werden. 

Wir  hatten  in  Kap.  I  (pag.  52)  gesehen,  dass  die  Summe  der 
magnetischen  Polstärken  eines  jeden  auch  noch  so  kleinen  Theiles 
eines  Magneten  verschwindet,  woraus  wir  geschlossen  hatten,  dass 
es  keinen  wahren  Magnetismus  giebt.  —  Dagegen  verschwindet  die 
Summe  der  elektrischen  Ladungen  eines  Körpers  in  sehr  vielen 
Fällen  nicht,  z.  6.  immer  dann  nicht,  wenn  derselbe,  ohne  dass 
andere  elektrisirte  Körper  in  seiner  Nähe  sind,  ein  elektrostatisches 
Feld  erzeugt. 

Es  giebt  also  wahre  Elektricität. 

Es  ist  allerdings  zu  schliessen,  dass  die  Summe  aller  über- 
haupt vorhandenen  Elektricität  verschwindet;  bei  jeder  Erzeugung 
von  einer  Art  Elektricität  wird  nämlich  ein  gleich  grosses  Quantum 
entgegengesetzter  Art  erzeugt.    Wenn  wir  z.  B.  einen  Glasstab  durch 


\ 
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iben  mit  Seide  positiv  elektrisiren,  so  erhält  die  Seide  ein  gleich 
fises  Quantum  negativer  Elektricität.  Aber  das  Eigenthümliche 
elektrischen  Ladungen,  was  sie  vor  den  magnetischen  Ladungen 
äus  haben,  ist,  dass  sich  beide  Arten  Elektricität  räumlich  trennen 
en,  so  dass  die  eine  Art  nur  auf  dem  einen  Körper  angehäuft 
iheint,  die  zweite  Art  aber  auf  einem  anderen. 

Ferner  giebt  es  Leiter  der  Elektricität,  aber  keine 
ter  des  Magnetismus,  und  dementsprechend  kann  man  leicht 
:trische  Ströme,  aber  nicht  magnetische  Ströme  (wenigstens 
ionäre)  herstellen^). 

Für  einen  Leiter  der  Elektricität  muss  in  seinem  Inneren  die 
irische  Kraft  verschwinden,  wenigstens  wenn  ein  statischer  Zu- 
id  erreicht  wird,  da  sonst  in  seinem  Inneren  fortdauernd  elek- 
3he  Ströme   circuliren  müssten,   weil   im  Leiter  die  Elektricität 

auf  sie  wirkenden  Kräften  nachgiebt.  Daher  muss  das 
;ential  der  elektrischen  Kraft  auf  einem  Leiter  überall 
Lselben  Werth  besitzen. 

Die  Gleichung  (8)  des  vorigen  Paragraphen  nimmt  daher,  auf 
Oberfläche  eines  geladenen  Konduktors  angewandt,  die  Form  an: 

-^  =  -4.,,  (80 

)ei   n   die   auf  der   Oberfläche   nach   aussen   errichtete  Normale 

eutet.     Der  auf  der  Innenseite   der  Oberfläche   des  Konduktors 

8V  . 

lOmmene  Werth  von  — —  verschwindet,  da  V  in  seinem  Inneren 

On 

irall  konstant  ist. 

10.  Eine  gegebene  elektrische  Ladang  ist  nar  bei  einer 
stimmten  Yertheilung  aaf  einem  Konduktor  im  Gleichgewicht. 

n  Beweis  dieses  Satzes  knüpfen  wir  an  die  im  Kap.  I,  §  16,  auf 
f.  27  gegebene  Formel  an: 


*)  Hätte  man  stationäre  magnetische  Ströme,  so  müssten  sie  auf  elek- 
che  Ladungen  ponderomotorisch  (magnetoelektrisch)  wirken,  gerade  wie 
stationären  elektrischen  Ströme  (elektromagnetisch)  auf  magnetische  La- 
gen. Das  Gleichungssystem  (45)  der  pag.  218  wäre  dann  ohne  Zuhülfe- 
me  der  Induktionserscheinungen  aus  den  magnetoelektrischen  Wirkungen 
ionärer  magnetischer  Ströme  in  derselben  Weise  abzuleiten,  wie  das  Glei- 
ngssjfitem  (12)  der  pag.  86  im  §  8  aus  den  elektromagnetischen  Wirkungen 

ionärer  elektrischer  Ströme  abgeleitet  ist. 

Drnde,  Physik  des  Aethers.  17 
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) +VAv]dT= /v|^dS,  (lO) 


welche  für  jede  beliebige  Funktion  V  gilt,  welche  nebst  ihren  erste 
Differentialquotienten  überall  stetig  und  eindeutig  in  dem  Räume  is 
dessen  Volum enelement  dt  ist. 

Haben  wir  einen  mit  der  Elektricitätsmenge  e  geladenen  Kon-^ 
duktor  (derselbe  kann  auch  aus  mehreren  einzelnen  Stücken  bestehenjiM 
und  sonst  keinerlei  Ladung  im  Felde,  und  bezeichnet  V  die  von  der*^ 
Ladung  e  herrührende  Potentialfunktion,  so  muss  im  Aussenraume  AV 
überall  verschwinden.  Femer  besitzt  V  auf  der  Oberfläche  des  Kon-  - 
duktors  (deren  Element  dS  ist)  einen  konstanten  Werth  c,  und  J 
nach  (9)  ist 

^8V 


9n 


dS  =  4  ice  . 


Es  gilt  das  geschriebene  Vorzeichen,  weil  die  Gleichung  (10 
auf   den    Aussenraum   des  Konduktors  angewandt  werden   soll, 
daher  die   äussere  Normale   des   Aussenraumes ,   d.   h.    die   innere 
Normale  des  Konduktors  bedeutet. 

Für  den  Aussenraum  angewandt,  ergiebt  daher  die  Gleichung  (10)  r 


4xce.         (11) 


Wäre  nun  noch  eine  andere  Vertheilung  der  Gesammtladung  e 
auf  dem  Konduktor  möglich,  welche  ein  anderes  Potential  V  im 
Aussenraume  erzeugt,  und  den  konstanten  Werth  of  auf  der  Ober- 
fläche des  Konduktors  besitzt,  so  müsste  die  Superposition  der 
ersten  und  der  negativen  zweiten  Vertheilung  ein  Potential  erzeugen, 
welches  im  Aussenraume  den  Werth  ¥  — V  besitzt  und  auf  der 
Oberfläche  des  Konduktors  den  konstanten  Werth  c  —  c^  Da  die 
Gesammtladung  des  Konduktors  in  diesem  Falle  Null  ist,  so  er- 
giebt die  Anwendung  von  (1 1)  auf  die  Potentialfunktion  V  — V  =  V": 


VI  dT  =  0.  (12) 


Hieraus  folgert  man,  gerade  wie   es  in  Kap.  I  auf  pag.  27 
geschehen  ist,  dass 


i)z 


=  0 


oass  V  sich  tou  V  nur  um  eine  additive  Konstante  unter- 
sclieiden  kann.  Aber  auch  diese  ist  Null,  da  beide  Potentialfunktionen 
in  der  Unendlichkeit  Terscbwindeu.  Es  ist  daher  V  mit  V  völlig 
identisch,  und  dalier  auch  in  beiden  Fällen  die  Ladungen  des  Kon- 
duktors an  jeder  Stelle,  da  sich  diese  aus  V  nach  der  Formel  {8') 
I  Iwatimnien. 


J  11.  Die  Kapacitiit  eines  Koiidalttors.  Wenn  sich  die  Ge- 
mtladung  eines  Konduktors  im  Verhältniss  l:n  vergröasert,  so 
tnüss  sich  die  Ladung  jedes  seiner  Theile  iu  demselben  Verhältniss 
vergrössem.  Denn  in  der  That,  nehmen  wir  an,  dass  dies  wirklich 
stattfinde,  so  muss  nach  der  Formel  (5)  das  Potential  an  jeder  Stelle 
ebenfalls  im  Verhältniss  1 :  n  vergrösaert  sein,  d,  h.  es  hat  auf  der 
Oberfläche  des  Konduktors  wiederum  einen  konstanten  Werth,  da 
es  bei  der  ursprunglichen  Ladung  auf  der  Oberfläche  desselben 
konstant  war.  Folglich  ist  die  Gleichgewichtsbedingung  der  elek- 
trischen Vertheilung  erfüllt,  und  da  es  nach  dem  vorigen  Para- 
graphen nur  eine  Vertheilung  zu  jeder  Gesammtladung  gieht,  so 
muss  die  angegebene  Vertheilung  wirklich  eintreten. 

Da  also  die  gesammte  auf  einem  Konduktor  vorhandene  Elek- 
tricitätsmenge  und  der  auf  ihm  stattfindende  konstante  Potential- 
werth  stets  in  gleichem  Verhältniss  wachsen,  so  folgt,  dass  der 
Quotient  dieser  beiden  Grössen  nur  von  der  geometrischen  Gestalt 
des  Konduktors  (und  der  Lage  etwaiger  ihm  benachbarter  Kon- 
duktoren) abhängt,  nicht  dagegen  von  der  besonderen  Natur  des 
IS  Konduktors  oder  seiner  Ladung.  Man  nennt  diesen 
die    Kapacität  C   des   Konduktors,   und   setzt   also: 


=  V.C, 


(13) 


'  den  von   der   Ladung  e   herrührenden   konstanten  Potential- 
I  bezeichnet.      Es   ist   bei   der   Definition  der   Kapacität  nach 

I  (13)  vorausgesetzt,  dass,  wenn  andere  Konduktoren  sich 
1  der  Nähe  des  betrachteten  Konduktors  befinden,  diese  zur  Erde 

sind,  d.  h.  den  Potentialwertb  Null  besitzen. 

1  (5)  ergiebt  sich  sofort,  dass  die  Kapacität  die  Din 
Länge  hat.     Es  ist  also 


m-  L. 


(14) 


2r3o  Ladung  dorch  Inflaenz. 

So  ist  z.  B.  die  Kapacitat  einer  allein  im  Felde  befindliehen  Kugel 
gleich  ihrem  Radios,  wie  aus  (5)  sofort  folgt  unter  Berücksichtigung 
des  ümstandes,  dass  die  Wirkung  einer  gleichförmig  geladenen 
Kugelflache  nach  aussen  dieselbe  ist.  als  ob  die  Gesammtladung  in 
ihrem  Centrum  vereinigt  wäre. 

Als  Einheit  der  Kapacitat  wählt  man  aus  Gründen,  die  weiter 
unten  näher  angeführt  werden  sollen,  die  Länge  9.10^  cm  und 
nennt  sie  Mikrofarad.  Eine  Kugel  von  9 'km  Radius  hat  also 
eine  Kapacitat  von  einem  Mikrofarad. 

Die  Kapacitat  eines  Konduktors  A  kann  man  dadurch  sehr 
vergrössem,  dass  man  in  seine  Nähe  zur  Erde  abgeleitete  Metall- 
massen B  bringt.  Damit  nämlich  das  Potential  auf  B  den  Werth 
Null  annimmt,  muss  B  sich  unter  dem  Einfluss  des  elektrostatischen 
Feldes  von  A  mit  einer  der  Ladung  von  A  entg^engesetzten  Elek- 
tricitätsart  laden,  da  diese  die  Wirkung  der  Ladung  von  A  auf  der 
Oberfläche  von  B  bis  zum  Potential  Null  herabdrücken  muss.  Man 
nennt  diese  Art  der  Ladung  eines  Leiters  im  elektrostatischen  Felde 
eines  anderen  Konduktors,  welche  ohne  Berührung  desselben  statt- 
findet, Ladung  durch  Influenz. 

Die  Influenzelektricität  auf  B  muss  nun  aber  nicht  nur  auf  B 
selbst,  sondern,  wenn  auch  in  vermindertem  Maasse,  auch  auf  A 
das  elektrische  Potential  herabdrücken,  da  B  zu  A  entgegengesetzt 
geladen  ist.  Daher  ist  nach  (13)  die  Kapacitat  C  von  A  jetzt 
sehr  viel  grösser  als  ursprünglich,  da  bei  derselben  Ladung  e  das 
Potential  V  auf  A  viel  kleiner  geworden  ist. 

Wir  wollen  näher  den  Fall  betrachten,  dass  die  beiden  Kon- 
duktoren A  und  B  zwei  gleich  grosse,  ebene  Platten  seien,  welche 
sich  in  dem  konstanten  Abstand  d  voneinander  befinden.  Man 
nennt  diese  Anordnung  einen  Kondensator.  Wenn  der  Abstand  d 
sehr  klein  im  Vergleich  zu  den  Dimensionen  der  Platten  ist,  so 
dass  diese  als  unendlich  gross  gegen  d  angesehen  werden  können, 
so  kann  nach  Symmetrierücksichten  das  Potential  V  zwischen  beiden 
Platten  nur  in  der  zu  beiden  Platten  senkrechten  Richtung  variiren. 
Wählt  man  diese  zur  z-Axe,  so  wird  also  V  von  x  und  y  unab- 
hängig.    Die  Gleichung  (6)  liefert  daher: 

-^—^  =  0,  d.  h.  V=  az  +  b  .  (15) 


Öz 


Der  Koefficient  b  muss  nun  verschwinden,  wenn  man  den  Koordi- 
natenanfang in  die  zur  Erde  abgeleitete  Platte  B  verlegt,  da  dann 


r 
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V=0  sein  muss  für  z  =  0.  Nach  Gleichung  (8^,  pag.  257,  ist 
ferner 

a  =  47r7)  =  4:r-^,  (16) 

« 

Wenn  t]  die  Ladungsdichte,  e  die  Oesammtladung,  S  die  Grösse  der 
Platte  A  bedeutet.  Aus  (15)  und  (16)  folgt  daher,  wenn  man  den 
Werth  des  Potentials  auf  der  Platte  A  (für  z  =  d)  V^  nennt: 

V,  =  4  ;r  -|-  d  .  (17) 

Ein  Vergleich  dieser  Formel  mit  (13)  liefert  für  die  Kapacität 
des  Kondensators  den  Werth: 

wobei  S  die  dem  Konduktor  B  zugewandte  Oberfläche  von  A  bedeutet. 
Sind  beide  Platten  niedrige  Cylinder  von  kreisförmiger  Grund- 
fläche, deren  Radius  R  ist,  so  wird  S  =  tc  R*,  d.  h. 


4d  • 

Beträgt  der  Abstand  d  =  1  mm,  so  folgt  hiernach,  dass,  falls 
die  Kapacität  1  Mikrofarad  betragen  soll,  sein  muss: 

9.  10^=.    ^' 


0,4  ' 

d.  h.  R  =  600  cm  =  6  m. 

Um  besser  vergleichen  zu  können,  in  welchem  Verhältniss  die 
Kapacität  von  A  durch  die  Anwesenheit  von  B  wächst,  wollen  wir 
annehmen,  es  seien  A  und  B  zwei  einander  umschliessende  Kugel- 
schalen, welche  zwischen  sich  einen  Abstand  von  1  mm  besitzen. 
Näherungsweise  kann  man  auch  auf  diesen  Fall  die  Formel  (18)  in 
Anwendung  bringen,  da  die  Krümmung  der  Platten  gross  sein  soll 
im  Vergleich  zu  ihrem  gegenseitigen  Abstand.  —  Bezeichnet  nun 
R  den  bis  zur  äusseren  Oberfläche  gerechneten  Abstand  der  inneren 

Kugelschale,  so  ist  S  =  4  ;^R^  und  C  =  -^ .      Für  C  =  0  .  10'^ 

wird  daher  R  =  3  m.  —  Während  also  eine  allein  im  Felde  befind 
liehe   Kugel   von   9  km  Radius   eine   Kapacität  von   1  Mikrofar 


■    -■    *.r-sii 
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besitzt,  besteht  schon  dieselbe  Eapacität  für  eine  Engel  von  3  m 
Radius,  wenn  man  sie  mit  einer  Eugelschale  im  Abstand  von  1  mm 
umschliesst  und  diese  zur  Erde  ableitet.  Ohne  letztere  Schale  würde 
die  Engel  eine  3000mal  kleinere  Eapacität  besitzen. 

Wegen  der  Vergrösserung  der  Eapacität,  welche  ein  Eonden- 
sator  gegenüber  einem  allein  vorhandenen  Eonduktor  zeigt,  häuft 
sich  auf  ersterem  eine  viel  grössere  Elektricitätsmenge  an,  wenn  man 
ihn  durch  Berührung  mit  einem  Eörper  von  bestimmtem  Potential, 
z.  B.  dem  Eonduktor  einer  Elektrisirmaschine  oder  dem  Pol  eines 
galvanischen  Elementes,  ladet,  als  bei  einem  allein  vorhandenen  Eon- 
duktor. Wegen  dieser  Eigenschaft  nennt  man  eben  die  beschriebene 
Eombination  zweier  Eonduktoren  einen  Verdichtungsapparat  für 
Elektricität  oder  einen  Eondensator. 

Aus  der  Anwendung  der  Formel  (8')  auf  (15)  folgt  sofort, 
dass  die  Platte  B  des  Eondensators,  d^ren  Potential  Null  ist,  durch 
Influenz  die  elektrische  Ladung  —  e  erhalten  hat.  —  Wir  können 
nun  die  Betrachtungen  leicht  auf  den  Fall  ausdehnen,  dass  die 
Platte  B  nicht  zur  Erde  abgeleitet  ist,  sondern  das  Potential  V^ 
besitzt,  indem  wir  über  den  ursprünglichen  Ladungsvorgang  super- 
ponirt  denken  eine  Ladung  der  Platte  B  mit  der  Elektricitätsmenge  e^ 
während  dabei  die  Platte  A  zur  Erde  abgeleitet  ist.  Auf  dieser 
wird  dann  durch  Influenz  die  Elektricitätsmenge 

-e'  =  --j^V.  =  -CV. 
4  Tcd      *- 

erzeugt.  —  Durch  Superposition  beider  Fälle  erhält  man  daher  auf  A 
die  Elektricitätsmenge 

e-e'  =  C(V,-V,), 

auf    B    eine    gleich    grosse    Gesammtladung    von     anderem    Vor- 
zeichen. 

Bezeichnen   wir  jetzt   mit   e    die   Gesammtladung   auf  A,   so 

ist  also 

e  =  C(Vi-V2),  C  =  S:4;rd.  (19) 

Diese  Formeln  gelten  immer  unter  der  Voraussetzung,  dass  die 
Ladungen  der  beiden  Eondensatorplatten  entgegengesetzt  gleich  sind. 

Schaltet  man  mehrere  Eondensatoren  parallel  zueinander, 
so  dass  sie  alle  dieselbe  PotentialdiflFerenz  ihrer  Belegungen  besitzen, 
so  folgt  aus  (19),  dass  die  Eapacität  des  ganzen  Systems  gleich  der 
Summe  der  Eapacitäten  der  einzelnen  Eondensatoren  ist. 
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Bei  Parallelschaltung  addiren  sich  also  die  Ka- 
pacitäten. 

Schaltet  man  dagegen  mehrere  Kondensatoren  in  Reihe  hinter- 
einander (Easkadenbatterie),  so  enthalten  sie  alle  die  gleiche  Ladung. 
Die  PotentialdifiFerenz  zwischen  Anfang  und  Ende  dieser  Reihe  ist 
gleich  der  Summe  der  Potentialdifferenzen  in  den  einzelnen  Konden- 
satoren. Daher  folgt  aus  (19),  dass  der  reciproke  Werth  der  Ka- 
padtät  des  ganzen  Systems  gleich  ist  der  Summe  der  reciproken 
Werthe  der  Kapacitäten  der  einzelnen  Kondensatoren. 

Bei  Reihenschaltung  addiren  sich  also  die  reciproken 
Werthe  der  Kapacitäten. 

12.  Die  Abhängigkeit  der  elektrischen  Kraft  Yon  der  Natur 
des  umgebenden  Mediums.  Bisher  haben  wir  stillschweigend  an- 
genommen, dass  die  elektrisirten  Konduktoren  in  der  Luft  lagern 
sollten.  Die  Wahl  des  ausserhalb  der  Konduktoren  befindlichen 
Mediums  ist  nun  nicht  gleichgülig  für  die  Einwirkung,  welche 
dieselben  (und  auch  etwaige  elektrisirte  Isolatoren)  aufeinander 
äussern,  wahrend  die  Beschaffenheit  des  Inneren  der  Konduktoren, 
ob  sich  dort  Metall  oder  Flüssigkeiten  oder  Gase  befinden,  keinerlei 
Einfluss  hat.  Letzteres  ist  leicht  verständlich,  da  im  Inneren  jedes 
Konduktors  die  Stärke  des  elektrostatischen  Feldes  den  Werth  Null 
hat  (vgl.  oben  pag.  257). 

Bringt  man  zwei  elektrisirte  kleine  Metallkugeln,  welche  die 
Ladungen  e^^  und  e^  enthalten,  in  eine  gut  isolirende  Flüssigkeit, 
z.  B.  Terpentinöl,  so  üben  sie  aufeinander  eine  kleinere  Kraft  aus, 
als  ursprünglich  in  der  Luft  oder  im  luftleeren  Räume.  Während 
letztere  Kraft  den  Werth  hat: 

K^-^,  (20) 

ist  für  die  im  Terpentinöl  stattfindende  Kraft  zu  setzen: 

K  =  — -^,  (21) 

£       r'' 

und    zwar    muss    s    grösser    als    1     sein    (s    ist    für    Terpentinöl 
etwa  2,2). 

Streng  genommen  ist  nun  schon  die  Einwirkung  der  Kugeln 
im  luftleeren  und  lufterfüllten  Räume  nicht  ganz  die  gleiche,   nur 
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ist  der  Unterschied  so  gering,  dass  er  direkt  durch  Beobachtung 
der  ponderomotorischen  Kräfte  nicht  gut  zu  konstatiren  wäre.  Aber, 
wie  weiter  unten  angeführt  wird,  sind  Experimente  angestellt,  nach 
welchen  unzweifelhaft  ein  solcher  Unterschied  bestehen  muss. 

Hiemach  ist  klar,  dass  die  Zahl,  welche  die  elektrostatische 
Ladung  eines  Körpers  angiebt,  etwas  (wenn  auch  in  sehr  geringem 
Maasse)  verschieden  ausfallen  muss,  je  nachdem  man  seine  Wirkungen 
im  luftleeren  oder  im  lufterfüllteu  Räume  misst,  wenigstens  wenn 
man  in  beiden  Fällen  die  Formel  (20)  zu  Grunde  legt. 

Wir  wollen  nun  diese  Formel  nur  im  luftleeren  Räume, 
im  freien  Aether,  zur  Anwendung  bringen,  d.  h.  die  Einheit  der 
elektrostatischen  Ladung  nur  aus  den  im  freien  Aether  statt- 
findenden Wirkungen  definiren.  Dann  ist  für  jede  Umgebung  der 
elektrisirten  Körper,  welche  mit  ponderabler  Materie  beladen  ist, 
die  Formel  (21)  zur  Anwendung  zu  bringen.  Die  in  ihr  auf- 
tretende Konstante  s,  welche  das  Verhältniss  angiebt,  in 
welchem  die  Einwirkungen  zweier  elektrisirter  Körper 
im  freien  Aether  und  im  umgebenden  Isolator  zueinander 
stehen,  wird  die  Dielektricitätskonstante  des  letzteren 
genannt. 

Diese  Definition  der  Dielektricitätskonstanten  ist  auch  auf 
feste  Isolatoren  auszudehnen.  Denn  obwohl  nicht  direkt  pondero- 
motorische  Wirkungen  zu  beobachten  sind,  wenn  die  elektrisirten 
Konduktoren  in  feste  Isolatoren  eingebettet  sind,  so  muss  man 
doch  auch  in  diesem  Falle  eine  Bewegungstendenz  derselben  als 
vorhanden  annehmen.  Aus  anderen  Erscheinungen,  welche  aus 
dem  Gesetz  (21)  folgen,  lassen  sich  dann  auch  die  Dielektricitäts- 
konstanten fester  Körper  bestimmen,  wie  weiter  unten  angeführt 
werden  soll. 

Wie  ein  Vergleich  zeigt  mit  den  Entwickelungen ,  welche  im 
I.  Kapitel  auf  pag.  31  bis  pag.  35  gegeben  sind,  tritt  die  Di- 
elektricitätskonstante in  völlige  Parallele  mit  der  Magnetisirungs- 
konstanten.  Ein  Zusammenhang  dieser  beiden  Konstanten  für  ein 
und  denselben  Körper  ergiebt  sich  indessen  nicht.  Auch  unter- 
scheidet sich  die  Dielektricitätskonstante  der  Isolatoren  stets  viel 
mehr  von  1,  als  ihre  Magnetisirungskonstante,  wie  folgende  Ta- 
belle lehrt: 


PP" 


Folgemogeii  aus  dem  dielektrischen  Verhalten. 
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e 

Luft 

1,00059 

Schweflige  Säure   . 

1,0095 

Terpentinöl    .     .     . 

2,18  bis  2,26 

Ebonit 

2,1  bis  3,1 

Glas 

3,2  bis  7,4 

Methyl-Alkohol  .    . 

32,7 

Wasser 

83,7 

Schliesslich  fallt  der  Gegensatz,  wie  er  sich  im  Verhäitniss 
der  paramagnetischen  zu  den  diamagnetischen  Körpern  (vgl.  oben 
pag.  35)  ausspricht,  für  welch  letztere  |i  <[  1  ist,  hier  fort,  für 
alle  Körper  ist  die  Dielektricitätskonstante  grösser  als  1. 

13.  Folgerungen  ans  dem  dielektrischen  Yerhalten  der 
Korper.  Da  die  Gesetze  der  elektrischen  Kraft  in  einem  Isolator 
formell  identisch  sind  mit  den  Gesetzen  der  magnetischen  Kraft,  so 
lassen  sich  fQr  erstere  dieselben  Folgerungen  ziehen,  wie  für  letztere. 
Dieselben  können  daher  hier  kurz  angegeben  werden,  indem  durch 
die  in  den  beigesetzten  Klammem  stehenden  Seitenzahlen  auf  die 
ausführlichere  Ableitung  im  I.  Kapitel  verwiesen  wird. 

Im  homogenen  Dielektrikum  ist  das  Potential  der  elektrischen 
Ladungen  e^,  e^  etc.  [§  21,  Formel  (90,  pag.  36]: 


V  = 


1 


e 
r 


(22) 


Der  Gauss'sche  Satz  ändert  sich  demnach  in  [§21,  Formel  (14'), 
pag.  36] : 

^dS=-4:rSe.  (2.S) 


Daraus  folgt  (§  13,  pag.  22),   dass  im  Inneren  eines  mit  der 
Raumdichte  p  geladenen  Isolators  die  Gleichung  besteht: 


AV  = 


4;r^ 

s 


(24) 
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Beim  Uebergang  über  die  Grenze  zweier  verschiedener  Di- 
elektrika mit  den  Konstanten  s^  und  e,  ändert  sich  die  Normal- 
komponente  der  elektrischen  Kraft  unstetig  (§21,  pag.  36),  ihre 
Tangentialkomponente  dagegen  stetig  (§  22,  pag.  40). 

Ist  die  Grenzfläche  nicht  geladen,  so  ist  [§  21,  Formel  (19), 
pag.  37] : 

ist  dagegen  die  Grenzfläche  geladen,  und  bezeichnet  7]  die  Flächen- 
dichte der  Ladung,  so  ergiebt  die  Erweiterung  der  Formel  (8)  dieses 
Kapitels : 

Die  Anwendung  des  Gauss'schen  Satzes  auf  inhomogene 
geladene  Medien,  d.  h.  solche,  in  welchen  e  mit  dem  Ort  yariirt, 
ergiebt  [§  33,  Formel  (80,  pag.  65]: 

,  /    0V\         .  /    8V\         .  /    9V 

0 


(=^) .  H-f) ,  oi'^) 


+  — \^^^    + — \"'^^    =-47cp,      (27) 

falls  p  die  Raumdichte  der  Ladung  bezeichnet. 

Aus  (24)   und  (27)   folgen  für  die  Komponenten  der  elektri- 
schen Kraft  die  Nahewirkungsgesetze  für  homogene  Medien: 

für  inhomogene  Medien: 

l(iX).  +  l(iY).  +  .^=4.p.  (29) 

öx  ()y  Bz  ^  ^     ^ 

Aus  der  üustetigkeit  der  Normalkomponente  der  elektrischen 
Kraft  an  der  Grenze  zweier  verschiedener  Isolatoren  nach  Maass- 
gabe der  Formel  (25)  folgt  (vgl.  §  23,  im  L  Kapitel,  pag.  42), 
dass  die  Einlagerung  eines  Isolators  in  eine  Umgebung  von  niedri- 
gerer Dielektricitätskonstanten  so  wirkt,  als  ob  seine  Oberfläche  an 
denjenigen  Stellen  mit  negativer  Elektricität  geladen  wäre,  auf  welcher 
die  elektrische  Kraft  nach  dem  Inneren  des  Isolators  gerichtet  ist, 
an  den  anderen  Stellen  dagegen,  an  welchen  die  elektrische  Kraft 
nach  aussen  gerichtet  ist,  mit  positiver  Elektricität. 
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Die  umgekehrte  Art  einer  scheinbaren  Ladung  tritt  ein,  wenn 
ir  Isolator  eine  kleinere  Dielektricitätskonstante  als  seine  üm- 
ibung  besitzt. 

Man  nennt  diese  Erscheinung,  die  also  ganz  das  Analogon 
ffl  inducirten  Magnetismus  ist,  die  Influenzelektricität  der 
olatoren. 

Zwischen  dieser  Influenzelektricität  der  Isolatoren  und  der  oben 
f  pag.  260  behandelten  der  Konduktoren  besteht  der  wesentliche 
terschied,  dass  erstere  keine  wahre  elektrische  Ladung 
,  wohl  aber  letztere.  Denn  ein  durch  Influenz  geladener 
aduktor  behält  seine  Ladung,  wenn  man  ihn  an  isolirenden  Hand- 
»en  aus  dem  influencirenden  elektrischen  Felde  herausbringt,  ein 
ch  Influenz  geladener  Isolator  dagegen  nicht. 

Nach  diesen  Erörterungen  ist  klar,  dass  die  Eapacität  eines 
adensators  zunehmen  muss,  wenn  die  Platte  eines  festen  Isolators 
den  Luftraum  zwischen  die  beiden  Platten  A,  B  des  Kondensators 
►rächt  wird.  Denn  jeder  feste  Isolator  hat  eine  grössere  Di- 
itricitätskonstante  als  Luft,  und  da  folglich  auf  der  dem  Kon- 
:tor  A  zugewandten  Seite  der  Platte  des  Isolators  eine  schein- 
e  Ladung  influencirt  wird,  welche  entgegengesetztes  Vorzeichen 
die  Ladung  von  A  besitzt,  so  muss  die  Einlagerung  der  Platte 
demselben  Sinne  wirken,  wie  eine  Annäherung  der  Platte  B 
A,  da  B  ebenfalls  Influenzelektricität  entgegengesetzter  Art 
A  enthält.  Eine  Verkleinerung  des  Abstandes  zwischen  B  und  A 
grössert  aber  die  Kapacität  (vgl.  oben  pag.  261). 

Den  betrachteten  Fall  wollen  wir  einer  Rechnung  unterziehen, 
iimen  wir  zunächst  an,  dass  ein  Isolator  der  Dielektricitätskon- 
ite  Sg  den  Raum  zwischen  den  Kondensatorplatten  A,  B  ganz 
fülle,  so  ist  die  frühere  Formel  (18)  für  die  Kapacität  umzu- 
lern  in: 

C  =  -i^,  (30) 

die  Entwickelungen ,    durch   welche    man    zu   dieser  Formel  ge- 
gt,  ganz  dieselben  bleiben,  wie  oben  auf  pag.  261,  nur  dass  man 
Bestimmung  des  Koefficienten  a  in  (15)  nicht  die  Gleichung  (8') 
wenden  darf,  sondern  die  aus  (26)  folgende,  allgemeinere: 


dY 


()n 


=  4rr^.  (31) 
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Hat  nun  der  Isolator  die  Dicke  d^  und  füllt  er  den  Zwischen- 
raum des  Kondensators  von  der  Dicke  d  (vgl.  Fig.  39)  nicht  ganz 
aus,  so  ist  die  Anordnung  aufzufassen  als  eine  Reihenschaltung 
eines  Luftkondensators  der  Dicke  d  —  d^  und  eines  mit  dem  Iso- 
lator (s^)  angefüllten  Kondensators  der  Dicke  d^.  Nach  dem  all- 
gemeinen Satze  auf  pag.  263  und  der  Formel  (30)  ist  daher  jetzt: 

J_  _  £:t  /  d  -d' 
C    ~    g 


i^+B'         « 


falls  B^  die  Dielektricitätskonstante  der  Luft  bezeichnet.  —  Hieraus 
erkennt  man,  dass  durch  die  Einschiebung  des  Isolators  C  ge- 
wachsen ist,  falls  £2  -^  ^1  ^'^*'' 

Wird   anstatt  eines   Isolators  eine  Metallplatte  der  Dicke  d' 
zwischen  den  Platten  des  Kondensators  eingeschoben,  so  muss  sich 
ebenfalls  seine  Kapacität  erhöhen,  weil  das  Potential  auf  dem  Kon- 
densator   durch     die    Influenz- 
^  ^        elektricität  der  eingeschobenen 

Aw^umua^w.'^Afu^A^^^^^^^^^^^  Platte  erniedrigt  wird.   —  Da 

ii'iiiiiniiiigi!irmi'iiiiiii'!iiiiiiin^^  aus    Symmetrierücksichten   die 


B  r///////,vA'Av///^/Mv.vAv,'/7!zvm z 'O         ^        Kapacität  ganz  unabhängig  von 

Fig.  39.  dem   Orte    der    eingeschobenen 

Metallplatte  sein  muss,  so  kann 
man  annehmen,  es  berühre  dieselbe  eine  der  Kondensatorplatten. 
In  diesem  Falle  ist  aber  offenbar  der  Effekt  derselbe,  als  ob  die 
Kondensatorplatten  auf  die  Distanz  d  —  d'  genähert  wären.  — 
Die  Kapacität  des  Kondensators  wird  also  durch  Einschieben  einer 
leitenden  Platte  der  Dicke  d'  erhöht  auf 

£    S 

^=  4  7:(d-d')-  ^^^^ 

Diese  Formel  kann  aus  (32)  abgeleitet  werden,  wenn  man 
Sj,  =  c»  setzt.  Ein  Konduktor  wirkt  also  in  diesem  Falle 
wie  ein  Isolator,  dessen  Dielektricitätskonstante  unend- 
lich gross  wäre. 

Hieraus  darf  man  nicht  schliessen,  dass  ein  Konduktor  in 
jeder  Beziehung  gleich  einem  Isolator  sei  von  unendlich  grosser 
Dielektricitätskonstante,  vielmehr  verhält  er  sich  wesentlich  von 
letzterem  verschieden  bei  nicht  statischen  elektrischen  Zuständen, 
da  dann  im  Konduktor  Joule'sche  Wärme  entwickelt  wird,  im 
Isolator  hingegen  nicht. 


14.  Darstellung  der  Eigenschnften  des  elektrischen  Feldeüt 
iwth  Bicktutig  und  Anzahl  der  Kraftlinien.    Genau  so,  wie  es 

I  im  I.  Kiipitel  in  den  gg  18  und  2.'j  i"Qr  die  Darstellharkeii  dei- 
I  Eigenachfiften  eines  magnetischen  Feldes  entwickelt  ist,  können 
I  ncli  die  Eigenschaften  des  elektrischen  Feldes  durch  Richtung  und 
Dichtigkeit,  der  elektrischen  Kraftlinien  dargestellt  werden.  Die 
I  Hichtung  der  Kraftlinien  fällt  in  jedem  Punkte  mit  der  Richtung 
l  i!er  resultirenden  elektrischen  Kraft  ^  zusammen ,  die  Anzahl  d  N 
I  der  irgend  ein  Flächenstück  d  S  durchsetzenden  Kraftlinien  ist  gleich 
^JttQ  durch  dS  hindurch  statttindenden  Induktionsflitss,  d.  1i.  es  ist 
^m  dN  =  f$„dS,  (:!4) 

^^B  die  Dielektricitätskonstante  der  Umgebung  von  dH  bedeutet, 
^^Biejenige  Komponente  der  elektrischen  Kraft,  welche  normal 
^^■8  gerichtet  ist.  —  Die  Feldstärke  5  ^^  irgend  einer  Stelle 
^^vfiaumes  wird  daher  gemessen  durch  die  Anzahl  der  Kraftlinien. 
Welche  ein  zu  denselben  normal  liegendes  Flächenstück  von  der 
Grösse  dS  =  1  durchsetzt. 

Nach  der  Formel  (25)  des  vorigen  Paragraphen  liegen  auf 
^er  Grenzfläche  zweier  Isolatoren  mit  verschiedener  Dielektricitäts- 
konstaute  keine  freien  Enden  von  Kraftlinien,  dieselben  endigen 
nelmehr  nur  an  Stellen ,  welche  wahre  elektrische  Ladung  ent- 
halten. Nach  1^23)  [und  (26)]  liegen  auf  jeder  kleineu  geschlossenen 
Fläche,  welche  die  wahre  Ladung  e  umschliesst,  4  7ce  freie  Enden 
von  Kraftlinien. 

Die  elektrischen  Kraftlinien  können  also  thatsäch- 
lich  freie  Enden  besitzen  im  Gegensatz  zu  den  magnetiticheu 
Kraftlinien,  welche  nirgends  endigen,  sondern  stets  geschlossene 
Kurven  sind.  —  Dieser  Gegensatz  ist  dadurch  begründet,  dass  es 
irahre  Elektricität,  aber  keinen  wahren  Magnetismus  giebt. 

Da  die  Summe  der  gesammten  im  Räume  vorhandenen  elektn- 
Ladungeu  stets  Null  ist  (vgl.  oben  pag.  2-^)6),  so  endigen  die 
iechen  Kraftlinien  nirgends  in  der  Unendlichkeit j  sondern 
atrdttleo  aus  Stellen,  welche  wahre  positive  Elektricität  enthalten. 
»US  und  strömen  stets  in  Stellen,  welche  wahre  negative  Elektricität 
;ten,  wieder  ein. 

Eaben  wir  z.  B.  einen  Kondensator,  dessen  Platten  A  und  B 
+  e  geladen  sind,  so  verlaufen  alle  ')  Kraftlinien  des  Feldes  im 


*)  Die»  g-llt  woiiigiitena  in  grosEer  AiinUheruiig,  falU  k  u 
im  Vergleich  lu  ihrem  Abstand  d  «ind. 


■Wi^-  1— ■> 


270  Brechung  elektrischer  Kraftlinien. 

Zwischenräume  zwischen  A  und  B  aU  gerade,  äquidistante,  za 
und  B  senkrechte  Linien,  und  zwar  gehen  4sce  Kraftlinien  von 
positiv  geladenen  Kondensatorplatte  aus  und  endigen  in  der  negativ 
geladenen  Kondensatorplatte.  —  An  diesem  Resultat  wird  aueh 
nichts  geändert,  wenn  eine  Platte  P  eines  Isolators  J  zwischen  A 
und  B  eingeschoben  sind. 

Durch  das  Verhalten  der  Kraftlinien  kann  man  daher  in  an- 
schaulicher Weise  Stellen  mit  wahrer  elektrischer  Ladung  von  Stellen 
mit  scheinbarer  Ladung  unterscheiden.  Auf  der  Oberfläche  der 
Platte  P  ist  keine  wahre  Ladung  influencirt,  da  dort  keine  Kraft- 
linien endigen,  wohl  aber  influencirt  der  positiv  geladene  Kon- 
duktor A  auf  dem  zur  Erde  abgeleiteten  Konduktor  B  wahre 
negative  Ladung,  da  auf  ihm  freie  Enden  von  Kraftlinien  liegen. 

Da  das  Potential  körperlicher  oder  flächenhafter  Ladungen 
überall  stetig  ist  (vgl.  oben  pag.  21),  so  muss  auch  die  Tangential- 
komponente  der  elektrischen  Kraft  beim  Uebergang  Ober  die  Grenze 
zweier  Isolatoren  stetig  sein.  Dieser  Satz  in  Verbindung  mit  der 
durch  die  Formel  (25)  ausgedrückten  Unstetigkeit  der  Normal- 
komponente der  elektrischen  Kraft  ergiebt  an  der  Grenze  zweier 
Isolatoren  für  die  elektrischen  Kraftlinien  ein  Brechungsgesetz,  wie 
es  ganz  dem  im  §  2G  des  I.  Kapitels  auf  pag.  46  ausgesprochenen 
Brechungsgesetze  der  magnetischen  Kraftlinien  analog  ist.  An  Stelle 
der  Magnetisirungskonstante  des  Mediums  tritt  hier  seine  Dielektri- 
citätskonstante. 

Alle  die  Folgerungen,  welche  im  §  27  im  I.  Kapitel  (pag.  49) 
an  das  Brechungsgesetz  der  Kraftlinien  geknüpft  sind,  gelten  natür- 
lich auch  hier.  Nur  treten  dieselben,  z.  B.  die  Schirmwirkung, 
bei  den  elektrischen  Erscheinungen  nicht  so  evident  zu  Tage, 
als  bei  den  magnetischen  Erscheinungen,  weil  die  Unterschiede  der 
Dielektricitätskonstanten  der  verschiedenen  Körper  nicht  entfernt  so 
gross  sind,  als  der  Unterschied  der  Magnetisirungskonstanten  von 
Eisen  und  Luft. 

Nach  der  Tabelle  auf  pag.  205  hat  das  Wasser  von  allen 
Körpern  die  grösste  Dielektricitätskonstante.  Bei  ihm  könnte  man 
also  am  ehesten  die  Erscheinungen  dielektrischer  Schirmwirkung 
aufzufinden  hoffen.  Dies  ist  auch  in  der  That  der  Fall,  eine  Hohl- 
kugel von  Wasser  schirmt  innere  Punkte  vollständig  gegen  die 
Einflüsse  eines  von  äusseren  Ladungen  herrührenden  elektrischen 
Feldes.  —  Aber  diese  Erscheinung  hat  ihren  Grund  nicht  in  der 
grossen    Dielektricitätskonstante    des  Wassers,    sondern    in    seiner 
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lEfiuiigkeit.  Wasser  ist  tllr  statische  Elektricität  kein  guter 
>lator. 

la  der  That  muss  ein  Leiter  vollständige  Scliirm Wirkung  auf 
lere  Punkte  ausUben.  Denn  unter  dem  Einftuss  eines  äusseren 
kfcrischen  Feldes  ladet  sich  seine  Oberfläche  in  der  Weise,  daas 
i  Potential  auf  ihr  Überall  ein  und  denselben  konstanten  Werth 
ätzt.  Nun  ist  aber  das  Potential  nach  §  17  des  I.  Kapitels 
ig.  28)  im  Inneren  eines  begrenzten  Raumes  vollständig  he- 
mmt durch  die  Wertbe,  welche  das  Potential  aul'  seiner  Ober- 
che  besitzt.  Wenn  diese  Oberflächen  wert  he  alle  gleich  der  Ron- 
.nte  C  sind,  so  werden  alle  Bedingungen,  welchen  das  Potential 
jenem  Räume  zu  genügen  hat,  vollständig  erfüllt,  wenn  man  im 
nzeo   betreffenden  Räume   das  Potential  V   gleich  C  setzt.     Dies 

&Iso  eine  mögKche  Lösung  und  nach  obigem  Satze  daher  auch 
i  einzige.  Leiter  üben  daher  eine  vollständige  elektrostatische 
hirmwirkung  für  Punkte  aus,  welche  sie  ganz  uniscb Hessen,  d.  h. 
e  elektrischen  Kraftlinien  dringen  nie  in  das  Innere 
n  Leitern  ein. 

Aus  diesen  Erörterungen  geht  ebenfaUs  (cf.  oben  pag.  268) 
rror,  dass  für  Probleme  der  Elektrostatik  Leiter  als  Isolatoren 
gesehen  werden  können,  deren  Dielektricitätskonstante  unendlich 
088  ist.  In  der  That  kann  das  Aufhören  der  Kraftlinien  heim 
if treffen  auf  einen  Leiter  angesehen  werden  als  eine  sehr 
irke  Brechung  der  Kraftlinien,  derzufolge  dieselben  parallel  der 
igrenzung  des  Leiters   verlaufen,   ohne   in   sein  Inneres   gelangen 

können.  Eine  so  starke  Brechung  würde  aber  eine  unendlich 
osse  Dielektricitätskonstante  des  betreffenden  Körpers  erfordern, 
lls  man  ihn  als  Isolator  auffasst. 

An  der  Oberfläche  eines  Konduktors  verschwindet  die  Tangentiol- 
mponente  der  elektrischen  Kraft,  weil  sie  stetig  sich  in  das 
nere  des  Konduktors  furtsetzen  muss,  woselbst  die  ganze  elektrische 
tsit  verschwindet.  Die  elektrischen  Kraftlinien  müssen 
iher  die  Oberfläche  von  Konduktoren  senkrecht 
faneiden. 


15.  Die  Euergiß  des  «lektrispheii  Feldes.  Die  potentielle 
tergie  E  des  elektrischen  Feldes,  d.  h,  diejenige  Funktion,  deren 
^nahme  gleich  der  von  den  ponderoraotorischen  Wirkungen  des 
ai  irgend  welchen  Kontigurationsänderungen  geleisteten 
,  können  wir  sofort  nach  den  Enlwickelungen  des 
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III.  Kapitel  (pag.  122)  hinschreiben,  da  dort  die  Formel  für  die 
potentielle  Energie  punktförmiger  Magnetpole  gegeben  ist. 

Besitzt  das  elektrische  Feld  an  gewissen  Stellen  die  Ladungen 

^11  ^2)  %  •  *  *  ^h  '  -  ">  ^^^  ^^^  ^^^  ^^^  Werthe  des  elektrischen 
Potentials  resp.  Vj,  Vg,  V,,  .  .  .  Vh  .  .  .,  so  ist  die  potentielle 
Energie: 

^  =  -|-(eiV,  +  e,V,+  ...)=YSekVfc.  (35) 

Diese  Formel  gilt  für  jedes  Medium,  einerlei  ob  dasselbe  ein 
homogener  oder  inhomogener  Isolator  oder  ein  Leiter  ist,  oder  ans 
beiden  besteht. 

Wir  wollen  die  potentielle  Energie  E  des  elektrischen  Feldes 
seine  elektrische  Energie  nennen.  —  Man  kann  ihren  Werth  (35) 
noch  in  anderer  Weise  ausdrücken. 

Wir  wollen  uns  denken,  dass  die  Ladungen  e^,  e,  .  .  .  nicht 
streng  punktförmige  wären  ^),  sondern  dass  sie,  wie  es  der  Wirk- 
lichkeit entspricht,  eine  gewisse  räumliche  oder  flächenhafte  Yer- 
theilung  innerhalb  kleiner,  geschlossener  Flächen  S^,  Sj  .  .  .  be- 
sässen.  Dann  bestimmt  sich  der  Potential  werth  V^  an  der  Fläche  S^ 
wesentlich  durch  die  elektrischen  Ladungen,  welche  sich  inner- 
halb Si,  selber  befinden.  —  Nach  dem  Gauss'schen  Satze  [For- 
mel (23),  pag.  265]  ist: 


J     ön 


dSh  =  -47reh,  (36) 


wobei  n  die  äussere  Normale  auf  dSh  bedeutet. 

Setzt  man  diesen  Werth  für  Cj,  in  (35)  ein,  so  folgt 


E 


OVu 


^-^^At^^s-  (^') 


Wenn   die  Dielektricitätskonstante  e  eine  Funktion  des  Ortes 
ist,  so  würde  die  Formel  (36)  zu  schreiben  sein: 

/s-^dS,  =  -4rte„  (38) 


')  Eine  analoge  Betrachtung  kann  man  für  das  magnetische  Feld 
nicht  anstellen,  da  die  Yertheilung  supponirter  Magnetpole  eine  wesentlich 
andere  ist. 
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l  (37): 

Dieses  ist  dieselbe  Formel ,  wie  sie  im  III.  Kapitel ,  §  5 ,  auf 
.  128  in  der  dortigen  Formel  (6'0  fttr  die  magnetische  Energie  T 
rönnen  wurde.  Nach  den  dortigen  Entwickelungen  aufpag.  129 
rt  also  hier: 


-=w  •[(4fy+(4f)'+(4f)>'  <-> 


)ei  das  Integral  über  den  ganzen  Raum  zu  erstrecken  ist^). 

Somit  besteht  also  eine  auch  formale  Analogie  zwischen  der 
frischen  Energie  und  zwischen  der  magnetischen  Energie.  Beide 
3rgien  geben  durch  ihre  Abnahme  die  von  den  ponderomotori- 
en  elektrischen,  bezw.  magnetischen  Kräften  bei  irgend  einer 
nfigurationsänderung  geleistete  Arbeit  an,  falls  man  sonst  dem 
tem  keine  Energie  von  aussen  zuführt  oder  ihm  entzieht.  (Für 
magnetische  Energie  ist  dieser  Satz  oben  auf  pag.  191  bewiesen.) 

In  einem  Felde,  in  welchem  sowohl  elektrische,  wie  magnetische 
ifte  thätig  sind,  d.  h.  in  einem  elektromagnetischen  Felde,  wird 
ler  die  bei  irgend  welchen  Konfigurationsänderungen  geleistete 
jeit  durch  die  Abnahme  der  Funktion: 

^+T  =  ^/egf«dT  +  -gi^/t^$Mt  (42) 

feben.  Diese  Funktion  soll  daher  die  Energie  des  elektro- 
gnetischen  Feldes  oder  kurz  die  elektromagnetische 
ergie  genannt  werden. 

Die  Berechnung  der  im  elektrischen  Felde  vorhandenen  pon- 
omotorischen  Wirkungen   aus    der   elektrischen  Energie  E  kann 


*)  Dase   der   Ausschluss   des  Innenraumes   der  Flächen  Sh    zu  vemach- 
igen  ist,  erkennt  man  daran,  dass,  wenn  man  für  en  setzt 

s 
phdx  = —  AVhdt, 

Formel  (38)  sofort  in  das  über  den  ganzen  Raum  zu  erstreckende  Integral  (41) 

Eugestalten  ist. 

Drude,  Physik  des  Aethers.  \% 
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man  nicht  in  völlig  analoger  Weise  gestalten,  wie  sie  im  An- 
fang des  §  13  des  III.  Kapitels  auf  pag.  151  für  die  magnetisclie 
Energie  gegeben  ist;  denn  man  kann  hier  nicht  voraussetzen, 
dass  durch  die  Bewegung  der  Körper  die  Feldstarke  ^  nahezu 
ungeändert  bleibe,  sondern  man  muss  die  Bedingung  berück- 
sichtigen, dass  die  elektrische  Ladung  der  das  Feld  erzeugenden 
Körper  unveränderlich  ist.  —  Dagegen  gelten  die  am  Ende  des 
§  13  des  III.  Kapitels  auf  pag.  153  bis  pag.  155  gegebenen  Ent- 
wickelungen  auch  hier  unverändert,  falls  man  die  Magnetisirungs- 
konstanten  |t,  ^q  durch  die  Dielektricitätskonstanten  8,  e^  und  ^  durch 
^  ersetzt.  Diese  Entwickelungen  knüpfen  also  dann  an  die  Infiuenz- 
elektricität  der  Isolatoren  an.  Aus  diesen  Betrachtungen  geht  hervor 
dass  ein  in  Lufb  lagernder  Isolator  sich  nach  Stellen  der  grösste 
Feldstärke  hinzubewegen  strebt,  er  wird  also  stets  von  einem  ge 
ladenen  Konduktor  angezogen. 


In  Analogie  mit  dem  §  8  des  III.  Kapitels  auf  pag.  138  kan 
man    die   elektrische  Energie   als  Funktion   des  dielektrische 
Widerstandes  des  Feldes  ansehen,   indem  man  als  den  dielektri- 
schen Widerstand  W  einer  Kraftröhre  die  Grösse  definirt: 

W=/4L,  (43} 


J    ^dq 


falls  d  1  ein  Längenelement  der  Kraftröhre  an  einer  Stelle  bezeichnet, 
an  welcher  ihr  Querschnitt  dq  ist  und  die  Dielektricitätskonstante 
den  Werth  e  hat.  —  Die  Kraftröhre  wird  nämlich  nothwendig  an 
einer  Stelle  S^,  welche  die  Ladung  e  und  das  Potential  V^  besitzt, 
beginnen  und  endigen  an  einer  Stelle  Sg,  welche  die  Ladung  —  e 
und  das  Potential  V2  besitzt.  Die  in  der  Kraftröhre  enthaltene 
Anzahl  N  elektrischer  Kraftlinien  ist  gleich  4;re.     Da  nun  ist 

/gdl  =  Vi-V„  (44) 

und 

egdq  =  N  =  4;re,   d.  h.  SJ  =  -^,  (45) 

^     ^  '  ^        sdq 

so  wird 


N./-4L  =  v. 

/sdq  ^ 


/     c  u  q 

d.  h. 


V   —  V 
N=A^.  (46) 
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Man  nennt  nun  die  Potentialdifferenz  Vj  —  Vg  die  elektro- 
motorische Kraft  (nach  elektrostatischem  Maasse),  welche  in  der 
^icaftröhre  wirkt.     Man  kann  nun  die  Formel  (46)  wiederum  in 
'^xiiJogie  mit  dem  Ohm'schen  Gesetz  so  ausdrücken: 

Der  Eraftfluss  in  einer  Eraftröhre  ist  gleich  der  in 
*h.jr  wirkenden  elektromotorischen  Kraft,  dividirt  durch 
^«3ren  dielektrischen  Widerstand.  —  Die  in  der  elektrischen 
^^"aftröhre  wirkende  elektromotorische  Kraft  ist  ganz  analog,  wie 
*^**Üier  die  magnetomotorische  Bjraft  einer  magnetischen  Kraftröhre, 
*^&iirt  ab  diejenige  Arbeit,  welche  die  elektrischen  Kräfte  bei  Ver- 
^^^liebung  eines  mit  e  =  + 1  geladenen  Körpers  durch  die  ganze 
*^^aftrohre  hindurch  leisten. 

Nach   Formel    (41)    ist    die    in    einer    Kraftröhre    enthaltene 
Elektrische  Energie: 

Berücksichtigt  man  (45)  und  (46),  so  kann  man  diese  Formel 
^^  den  drei  verschiedenen  Weisen  schreiben: 

^  =   (Vi  --  ^2)  N  ^^g^ 

N^W 
o  <r 

Die  Energie  des  ganzen  Feldes  wird  durch  Summirung  über 
alle  Kraftröhren  gewonnen.  —  Diese  drei  Formeln  sind  völlig  den 
Formeln  (17),  (20),  (20")  der  magnetischen  Energie  auf  pag.  138 
analog. 

Während  aber  dort  die  Formel  (20)  am  bequemsten  zur  Be- 
rechnung der  ponderomotorischen  Wirkungen  war,  falls  im  Magnet- 
feld die  magnetomotorischen  Kräfte  unveränderlich  sind,  so  ist  es 
hier  die  Formel  (50),  da  die  Kraftlinienzahl  N,  d.  h.  die  elektri- 
schen Ladungen,  unveränderlich  sind.  —  Im  Magnetfelde  ergab  sich 
aus  der  dortigen  Formel  (20),  dass  der  magnetische  Widerstand  W 
sich  möglichst  zu  verkleinern  strebt,  da  die  magnetische  Energie  T 
bei  konstant  gehaltenen  magnetomotorischen  Kräften  einem  Maxi- 
mum zustrebt,   —  hier  ergiebt  sich   analog   aus  der  Formel  (50"^ 
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da  E  einem  Minimum  zustrebt,  dass  die  ponderomotorischen 
Wirkungen  eines  elektrischen  Feldes  in  der  Weise  vor 
sich  gehen,  dass  der  dielektrische  Widerstand  desselben 
möglichst  verringert  wird. 

Von  diesem  Standpunkt  aus  erklärt  sich  also  ebenfalls  die 
Bewegung  eines  Isolators  nach  Stellen  der  grössten  Feldstarke 
(vgl.  dazu  die  Erörterungen  des  III.  Kapitels  auf  pag.  139).  — 
Wenn  ein  gleichförmiges  elektrisches  Feld  durch  die  Einlagerung 
eines  Isolators  nicht  gestört  erscheint,  so  kann  derselbe  keinerlei 
Bewegungstendenzen  in  ihm  erfahren.  Ein  lang  gestreckter  Isolator 
stört  aber  merklich  die  Gleichförmigkeit  des  Feldes;  er  stellt  sich 
daher  aus  demselben  Grunde  parallel  zu  den  Kraftlinien,  wie  er 
oben  im  III.  Kapitel  auf  pag.  140  angegeben  ist. 

Diese  Erscheinung   ist  neuerdings  von  Grätz  und  Fomm^) 
auch  beobachtet. 

Da  sich  die  Kraftröhren  zu  verkürzen  und  ihren  Querschnitt 
zu  vergrössern  streben,  so  kann  man,  wie  Maxwell  auch  rech- 
nerisch nachgewiesen  hat,  die  ponderomotorischen  Wirkimgen  im 
elektrischen  Felde  auch  durch  einen  Zug  parallel  den  KraftUnien 
und  einen  Druck  senkrecht  zu  ihnen  erklären.  —  Es  gelten  hierfür 
ganz  dieselben  Betrachtungen,  wie  sie  oben  in  §  9  des  III.  Kapitels 
auf  pag.  141   angestellt  sind. 

Man  kann  übrigens  öfter  die  Formel  (49)  bequemer  zur  Be- 
rechnung der  bei  irgend  einer  Konfigurationsänderung  geleisteten 
Arbeit  verwenden  als  die  Formel  (50).  Letztere  ergiebt  nämlich 
für  die  geleistete  Arbeit  dSJB  den  Werth: 

d2ö  =  -di?'  =  --J^dW, 

8  X 

da  N  konstant  bleibt.     Setzt  man   nun  hierin  für  N  seinen  Werth 
nach  (46),  so  folgt 

wenn   man   unter  (d/?')   die  Zunahme   der  nach  der  Formel  (49) 
definirten  Funktion  E^  versteht  und  dabei  V^  —  Vg  als  unveränder- 

*)  L.  Grätz  und  L.  Fomm,  Bayr.  Akad.  d.  Wiss.,  23,  pag.  275,  1893. 
Die  Verfasser  schliessen,  dass  diese  Erscheinung  unerwartet  sei  und  sich  nur 
durch  eine  Molekularkonstitution  der  Dielektrika  erklären  lasse.  —  Nach  der 
im  Text  angegebenen  Darstellung  erscheint  diese  Auffassung  nicht  berechtigt. 


Potentialdiiferenz  zweier  sich  berührender  Leiter.  277 

1  annimmt.  Man  erhält  daher  den  Satz,  dass  die  bei  irgend 
ler  Konfigurationsänderung  von  den  ponderomotorischen 
äften  geleistete  Arbeit  gleich  ist  der  Zunahme  der  elek- 
schen  Energie  des  Systems,  wenn  man  annimmt,  dass 
der  Konfigurationsänderung  nicht  die  elektrischen 
lungen  der  Körper,  sondern  ihre  Potentialwerthe  un- 
ändert  bleiben.  —  Aus  diesem  Satze  folgt,  dass  die  nach  (49) 
nirte  Funktion  E*  einem  Maximum,  d.  h.  der  dielektrische  Wider- 
id  einem  Minimum  zustrebt,  was  vorhin  aus  der  Formel  (50) 
eleitet  war. 

16.  Unstetigkeit  des  Potentials  an  der  Grenze  zweier 
rper.  Im  §  9  dieses  Kapitels  ist  darauf  hingewiesen,  dass  das  Töten- 
der elektrischen  Kraft  auf  einem  Leiter  überall  denselben  Werth 
•en  muss.  Wenn  sich  nun  zwei  verschiedene  Leiter  berühren, 
ist  nicht  nothwendig,  dass  der  Potentialwerth  auf  beiden  ein 
l  denselben  konstanten  Werth  besitzt,  im  Gegentheil,  im  AU- 
neinen  besteht  stets  eine  Differenz  zwischen  den  Po- 
itialwerthen  auf  beiden  Leitern. 

Diese  Thatsache  erkennt  man  schon  aus  der  PotentialdifFerenz 
den  Klemmen  eines  geöffneten  galvanischen  Elementes,  welches 
:s  eine  Kombination  von  drei  oder  vier  einander  berührenden 
tem  ist,  von  denen  allerdings  einer  oder  zwei  elektrolytisch 
en,  die  also  eine  Veränderung  durch  den  Stromdurchgang  er- 
ren.  Aber  auch  wenn  zwei  blank  geschmirgelte  Metallplatten 
le  dazwischen  lagernden  Elektrolyten  aufeinander  gelegt  werden, 
m  man  eine  Potentialdifferenz  mit  Hülfe  eines  empfindlichen 
iktroskops  oder  Elektromotors  nachweisen. 

Es  ergiebt  sich  dabei  das  Gesetz,  dass  die  Potentialdifferenz 
?ier  einander  berührender  Leiter  nur  von  der  Natur  derselben 
längig,  dagegen  von  ihrer  Grösse  oder  der  Grösse  der  Be- 
irungsstelle  ganz  unabhängig  ist.  Man  kann  diesen  Satz  dadurch 
)erimentell  beweisen,  dass  man  sich  zwei  Kombinationen  der- 
ben einander  berührenden  Leiter  herstellt  (wir  wollen  kurz  sagen: 
3i  „Ketten"),  deren  Anordnung  aber  hinsichtlich  der  Grösse  der 
ter  und  der  Berührungsflächen  eine  verschiedene  sein  kann.  Wird 
3in  Ende  der  Kette,  welches  aus  dem  gleichen  Leiter  besteht,  zur 
le  abgeleitet  (oder  miteinander  leitend  durch  einen  Draht  ver- 
iden),  und  verbindet  man  ferner  die  beiden  anderen  Enden  der 
tten   durch  einen  Draht,   der   aus   demselben   leitenden  Y 
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wie  die  betreffenden  Enden  der  Kette  besteht,  so  kann  man  in 
ihm,  weder  im  Moment  der  Verbindung,  noch  später,  die  Wirkung 
eines  elektrischen  Stromes  entdecken.  Ein  solcher  müsste  aber  Tor- 
handen  sein,  wenn  eine  Potentialdifferenz  zwischen  den  Enden  beider 
Ketten  ursprünglich  oder  nach  der  Verbindung  bestanden  hatte, 
denn  der  verbindende  Metalldraht  muss  sich  in  der  Weise  elektrisch 
laden,  dass  das  Potential  auf  ihm,  falls  keine  elektrische  Strömung 
vorhanden  sein  soll,  ein  und  denselben  konstanten  Werth  besitzt. 
Wenn  nun  vor  der  Verbindung  mit  dem  Drahte  eine  Potentialdifferenz 
zwischen  beiden  Enden  der  Kette  bestanden  hätte,  so  müsste  jeden- 
falls im  Momente  der  Verbindung  eine  Bewegung  von  elektrischen 
Ladungen,  d.  h.  ein  elektrischer  Strom,  wahrnehmbar  sein. 

Es  ist  also  zu  schliessen,  dass  die  Potentialdifferenz  zweier 
einander  berührender  Leiter  A  und  B  eine  nur  von  ihrer  Natur 
abhängende  Konstante  ist. 

Die  Unstetigkeit,  welche  das  elektrische  Potential  an  der  gegen- 
seitigen Berührungsfläche  zweier  Leiter  besitzt,  kann  nach  den 
Entwickelungen  ^)  des  §  5  im  IL  Kapitel  (pag.  80)  nur  dadurch 
hervorgebracht  werden,  dass  die  Berührungsfläche  eine  elektrische 
Doppelfläche  ist  [und  zwar  von  konstantem  Moment,  nach  Formel  (7) 
auf  pag.  81].  Da  die  Gesammtladung  einer  solchen  Doppelfläche 
Null  ist,  so  liegen  auf  der  Berührungsfläche  keine  freien  Enden  von 
Kraftlinien.  Dasselbe  würde  auch  der  Fall  sein,  wenn  die  Berührung 
zweier  Isolatoren  zu  einer  konstanten  Potentialdifferenz  Anlass  geben 
sollte,  wovon  man  sich  bisher  durch  das  Experiment  keinen  Auf- 
schluss  hat  verschaffen  können. 

Sollte  daher  eine  solche  Potentialdifferenz  bestehen,  so  würde 
immer  noch  der  im  §  14  dieses  Kapitels  ausgesprochene  Satz  über 
das  Endigen  der  Kraftlinien  gültig  bleiben,  und  auch  das  Brechungs- 
gesetz derselben  würde  unverändert  bestehen,  da  die  Tangential- 
komponente  der  elektrischen  Kraft  beim  üebergang  über  die  Grenze 
zweier  Isolatoren  stetig  bleibt,  wenn  sie  eine  konstante  Potentialr 
differenz  besitzen.  —  Auch  das  im  §  13  erhaltene  Resultat  der 
Kapacitätsänderung  eines  Kondensators  durch  eine  dazwischen  ge- 
schobene Platte  würde  unverändert  gelten. 

Wie  schon  oben  hervorgehoben  ist,  muss  man  einen  elektri- 


^)  Diese  dortigen  Entwickelungen  gelten  zwar  zunächst  nur  für  das 
magnetische  Potential,  sie  sind  aber  auch  auf  das  elektrische  Potential  zu 
übertragen,  da  beide  dieselben  Gesetze  befolgen. 
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zhen  Strom  erhalten,  wenn  man  durch  einen  Leiter  zwei  andere 
eiter  A  und  B  verbindet,  welche  verschiedenes  Potential  besitzen, 
ie  den  Strom  treibende  elektromotorische  Kraft  E  muss  daher  im 
usammenhang  stehen  mit  der  Potentialdifferenz  der  Leiter  A,  B, 
3rart,  dass  sie  stets  die  gleiche  ist,  wenn  die  Potentialdifferenz 
Bnselben  Werth  hat.  Aus  dieser  Bemerkung  ergiebt  sich  der  Satz, 
äss  die  Tangentialkomponente  der  elektromotorischen  Kraft  stetig 
ch  verhält  beim  Durchgang  durch  die  Grenze  zweier  einander 
erührender  Leiter,  da  zwischen  einander  berührenden  Punkten  der 
eiden  Leiter  eine  konstante  Potentialdifferenz  besteht.  —  Dieser 
atz  über  die  Stetigkeit  der  Tangentialkomponente  der  elektro- 
motorischen Kraft  ist  ja  oben  im  §  4  des  vorigen  Kapitels  auf  pag.  231 
►enutzt  zur  Ableitung  des  Brechungsgesetzes  der  elektrischen 
Stromlinien. 

Ferner  folgt  aus  der  Deutung  der  elektromotorischen  Kraft  E 
ils  Differenz  zweier  Potentialwerthe,  dass  E  über  parallel  geschaltete 
jeiter  summirt,  denselben  Werth  haben  muss  (vgl.  oben  pag.  232). 
Denn  wenn  das  Verzweigungssystem  nur  aus  Drähten  desselben 
Materials  besteht,  so  muss  am  Anfang  A  der  Verzweigung  in  allen 
Drähten  derselbe  Potentialwerth  V^  bestehen  und  ebenso  am  Ende 
i  der  Verzweigung  in  allen  Drähten  derselbe  Potentialwerth  Vß. 
Da  aber  E  für  jeden  Draht  proportional  zu  Va  —  Vb  ist,  so  ist  es 
n  jedem  derselben  gleich.  —  Dieses  Resultat  bleibt  auch  gültig, 
venn  die  Verzweigungen  aus  Drähten  verschiedenen  Materials  be- 
itehen.  Denn  ist  z.  B.  für  einen  Kupferdraht  der  Verzweigung  die 
Potentialdifferenz  seiner  Enden  Va  —  Vß,  für  einen  Eisendraht  der 
»Verzweigung  dagegen  die  Potentialdifferenz  seiner  Enden  Va'  —  Vb', 
o  muss  die  Differenz  Va  —  Va'  und  Vb  —  Vp'  die  gleiche  sein,  da 
ich   in  A  und  B  Eisen   und  Kupfer   berühren.     Folglich   ist   auch 

Va  -  Vb  =  \/  -  Vb', 

l.  h.  auch  die  längs  beider  Zweige  wirkenden  elektromotorischen 
Cräfle  E  sind  die  gleichen. 

Wie  aus  den  auf  pag.  226  angestellten  Erörterungen  des  §  1 
m  vorigen  Kapitel  und  aus  der  dortigen  Formel  (8)  hervorgeht, 
st  längs  eines  Stückes  eines  linearen  Leiters  das  Produkt  aus 
einer  Stromstärke  in  seinen  galvanischen  Widerstand  nur  dann 
fleich    der   längs   des    Leiterstückes    wirkenden    elektromotorischen 

£rafk  E=  /@dl,    wenn   der  Leiter  aus  homogenem  Material 
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steht.   Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  tritt  in  der  dortigen  Gleichung  (8) 
noch  eine  unbekannte  Funktion  ^  auf. 

Wir  können  jetzt  ihre  Bedeutung  leicht  bestimmen.  Denn  bei 
zwei  einander  berührenden  Metallen  A  und  B  ist  E  proportional  ihrer 
Potentialdifferenz  Va  ~  Vbi  trotzdem  tritt  keine  dauernde  elektrische 
Strömung  ein.  Es  muss  also  nach  der  auf  pag.  226  stehenden 
Formel  (8)  sein  j  =  0 ,  d.  h.  falls  c  einen  vorläufig  noch  un- 
bestinmiten  Faktor  (er  wird  im  nächsten  Paragraph  bestimmt 
werden)  bedeutet,  muss  sein: 


d.h. 

4'a-<1'b  =  c(Va-Vb). 

Bezeichnet  man  die  Potentialdifferenz  Va  —  Vß  zweier  einander 
berührender  Leiter  mit  Yabi  so  gilt  für  eine  Kette  A,  B,  C,  D 
mehrerer  hintereinander  geschalteter  Leiter,  von  welchen  keiner  ein 
Elektrolyt  ist: 

Vab  +  Vbc  +  VcD  =  Vad.  (51) 

Diese  Formel  wird  das  Volta'sche  Spannungsgesetz  genannt. 
Zufolge  desselben  kann  man  nie  einen  dauernden  elektrischen  Strom 
durch  Schliessung  einer  Kette  metallischer  Leiter  (vorausgesetzt, 
dass  keine  Temperaturverschiedenheiten  bestehen)  erhalten,  da  nach 
(51)  die  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  in  der  geschlossenen 
Kette  verschwindet.  Diese  Thatsache  kann  man  andererseits  als 
besten  Beweis  für  die  Gültigkeit  des  Volt  ansehen  Spannungsgesetzes 
ansehen. 

Enthält  die  Kette  einen  oder  mehrere  elektrolytisch  leitende 
Körper,  so  gilt  das  Gesetz  (51)  nicht  mehr,  und  daher  gelingt  es 
auch,  durch  Schluss  der  Kette  einen  dauernden  elektrischen  Strom 
zu  erhalten,  wie  es  bei  der  Herstellung  elektrischer  Ströme  durch 
die  sogenannten  galvanischen  Elemente  realisirt  ist.  Sorgt  man 
dafür,  dass  die  chemische  Natur  der  einander  berührenden  Leiter 
auch  beim  Stromdurchgang  die  gleiche  bleibt,  so  muss  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Kette  konstant,  d.  h.  unabhängig  von  der  hin- 
durchgegangenen oder  hindurchgehenden  Stromstärke  sein.  Solche 
Elemente  werden  konstante  Elemente  genannt.  —  Woher  die  Po- 
tentialdifferenz zweier  einander  berührender  Leiter  rührt,  mag  hier 
nicht  des  Specielleren  erörtert  werden.   Nur  kurz  will  ich  anführen, 
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• 

iass  die  PotentialdifFerenz  zweier  einander  berührender  Elektrolyten 
erklärt  wird  durch  folgende  Vorstellung,  die  man  sich  in  neuerer 
Seit  gebildet  hat:  in  einem  Elektrolyten  schwimmen  kleine  pon- 
lerable  Theile,  welche  sowohl  positiv  wie  negativ  geladen  sind  (man 
lennt  diese  Theile  die  Ionen).  Die  Tendenz,  in  die  benachbarten 
Elektrolyten  durch  DifiPusion  einzudringen,  ist  für  die  positiv  ge- 
adenen  Ionen  eine  andere,  wie  für  die  negativ  geladenen.  Durch 
lie  in  verschiedenem  Maasse  hineindiffundirten  Ionen  bildet  sich 
jine  PotentialdifFerenz  zwischen  beiden  Elektrolyten  aus. 

Es  ist  eine  noch  offenstehende  Frage,  ob  die  Potentialdifferenz, 
welche  bei  der  Berührung  zweier  Metalle  entsteht,  ebenfalls  die 
Folge  der  Einwirkung  von  Elektrolyten  ist,  welche  sich  in  Spuren 
zwischen  der  Berührungsfläche  beider  Metalle  befinden. 

17.  Das  Yerhältniss  des  elektrostatischen  Maasssystems 
znm  elektromagnetischen.  Wenn  man  zwei  zu  verschiedenem 
Potential  geladene  Konduktoren  (z.  B.  Kupferkugeln)  durch  einen 
MetaUdraht  (z.  B.  Kupferdrahi)  verbindet,  so  tritt  im  Momente  der 
Verbindung  eine  Bewegung  von  elektrischen  Ladungen  auf  ihm  ein, 
bis  das  Potential  auf  den  Konduktoren  und  dem  Drahte  ein  und 
denselben  konstanten  Werth  angenommen  hat.  Diese  Bewegung 
der  elektrischen  Ladungen  hat  die  Wirkungen  eines  elektrischen 
Stromes;  in  der  That  erwärmt  sich  z.  B.  der  Schliessungsdraht; 
auch  kann  man  eine  Stahlnadel  dauernd  magnetisiren,  wenn  man  um 
sie  spiralförmig  einen  Draht  wickelt,  durch  den  man  den  Entladungs- 
schlag eines  Kondensators  (einer  Leydener  Flasche)  leitet. 

Der  Effekt  der  Verbindung  zweier  Konduktoren  A  und  B  ver- 
schiedenen Potentials  durch  einen  Draht  muss  offenbar  der  sein, 
dass  die  positive  Ladung  desjenigen  Konduktors  A,  dessen  Potential- 
werth  Va  vor  der  Verbindung  der  grössere  war,  nach  derselben 
abgenommen  hat,  während  die  positive  Ladung  des  anderen  Kon- 
duktors B  zugenommen  hat,  mit  anderen  Worten :  durch  den  Schlies- 
sungsdraht ist  eine  gewisse  Elektricitätsmenge  hindurchgeströmt, 
und  zwar,  wenn  wir  nur  die  positive  ins  Auge  fassen,  von  Orten 
höheren  Potentials  zu  Orten  niederen  Potentials. 

Durch  einen  solchen  Entladungsvorgang  erhält  man  nun  aber 
nicht  die  Wirkungen  eines  stationären  elektrischen  Stromes,  die 
Nadel  eines  Galvanometers  erhält  wohl  einen  Stoss,  aber  nicht  eine 
dauernde  Ablenkung,  um  letztere  zu  erhalten,  muss  man  dafür 
sorgen,  dass  der  Entladungsvorgang  in  möglichst  kurzen  Zeitinter- 


■v 
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Valien  unter  gleichen  Bedingungen  wiederholt  wird,  was  man  da- 
durch sehr  gut  erreichen  kann,  dass  man  durch  einen  Stimmgabel- 
Unterbrecher  die  Platten  eines  Kondensators  abwechselnd  mit  den  Polen 
einer  galvanischen  Batterie  in  Verbindung  setzt,  d.  h.  zu  einer  ganz 
bestimmten  Potentialdifferenz  ladet,  und  dann  durch  die  Windungen 
des  Galvanometers  hindurch  entladet.  Die  Nadel  desselben  zeigt 
eine  konstante  Ablenkung,  gerade  wie  wenn  ein  stationärer  elektri- 
scher Strom  i  durch  die  Windungen  des  Galvanometers  flösse. 

Da  die  Wirkungen  ganz  die  gleichen  sind,  so  werden  wir  bei 
dem  beschriebenen  Vorgänge  thatsächlich  von  idiner  gewissen  Strom- 
stärke i  reden  können.  Wir  können  dieselbe  aus  den  Ablenkungen 
der  Galvanometemadel  berechnen  (z.  B.  wenn  das  Galvanometer  als 
Tangentenbussole  oder  Sinusbussole  eingerichtet  ist).  Das  Experi- 
ment lehrt  dann,  dass  die  so  berechnete  Stromstärke  der  entladenen 
Elektricitätsmenge  e  und  der  Schwingungszahl  n  der  Stimmgabel 
proportional  ist.     Es  ist  also  zu  setzen 

en  =  ci,  (52) 

wo  c  einen  Proportionalitätsfaktor  bedeutet,  e  die  durch  den  Draht 
bei  einer  Entladung  hindurchgehende  positive  Elektricitätsmenge, 
u  die  Anzahl  der  Entladungen  in  der  Sekunde,  en  bedeutet 
also  die  in  der  Sekunde  durch  den  Draht  fliessende  posi- 
tive Elektricitätsmenge. 

Würde  man  den  Faktor  c  =  1  setzen,  so  würde  man  nach  (52) 
eine  neue  Definition  des  elektrischen  Stromes  erhalten,  durch  welche 
man  seine  Stärke  ebenfalls  nach  absolutem  Maasse  messen,  d.  h. 
durch  die  Einheiten  der  Masse,  Länge  und  Zeit  ausdrücken  könnte. 
In  diesem  Falle  sagt  man,  dass  die  Stromstärke  nach  elektro- 
statischem Maasse  gemessen  wird,  da  die  Kenntniss  der 
Elektricitätsmenge  e  der  Entladung  aus  elektrostatischen  Experi- 
menten entnommen  wird. 

Nennt  man  also  i^  die  Stromstärke,  wenn  man  sie  nach  elektro- 
statischem Maasse  misst  (zum  Unterschied  von  i  oder  i^,  welches 
die  Stromstärke  nach  dem  oben  pag.  77  definirten  elektromagne- 
tischen Maasse  bedeuten  soll),  so  ist  zu  setzen: 

ie  =  e  n.  (53) 

Die  Dimensionsformel  von  i«  ergiebt  sich  nach  Formel  (3)  auf  pag.  254, 
da  n  eine  reciproke  Zeit  bedeutet: 

[i,]  =  M^'^L"^T-^  (54) 
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Wenn  wir  dagegen  die  auf  das  Galvanometer  wirkende  Strom- 
8i»rke  i  in  absolutem  elektromagnetischen  Maasse  messen,  so  müssen 
wir  an  der  Formel  (52)  festhalten,  c  bedeutet  dann  das  Ver- 
hältniss  der  nach  elektrostatischem  Maasse  gemessenen 
fiinheit  der  Stromstärke  zu  der  nach  elektromagnetischem 
Maasse  gemessenen. 

Wie  eine  Vergleichung  der  Formeln  (54)  und  (2)  auf  pag.  78 
zeigt,  ist  c  nicht  eine  dimensionslose  Zahl,  sondern  ist  von  der 
Dimension  einer  Geschwindigkeit.     Denn  es  ist 

r,n_    [ie]_   M"'r-T-  ' 

Man  kann  diese  Zahl  c  dadurch  ermitteln,  dass  man  wirklich 
die  entladene  Elektricitätsmenge  e  des  Kondensators  in  absolutem 
elektrostatischem  Maasse  misst  (am  einfachsten  durch  Messung  der 
Kapacität  und  der  Potentialdifferenz  nach  absolutem  Maasse)  und 
ebenso  die  aus  der  Ablenkung  der  Galvanometernadel  resultirende 
Stromstärke  i  nach  absolutem  elektromagnetischem  Maasse.  (Ueber 
wirklich  ausgeführte  Bestimmungen  von  c  vgl.  die  oben  pag.  230 
citirten  Werke  von  G.  Wiedemann  [Bd.  V,  Abschn.  VIII],  Max- 
well und  Mascart  et  Joubert.)  Es  hat  sichergeben,  dass  c  sehr 
nahe  den  Werth  besitzt: 

c  =  3  .  lO^^cm  sec-^  (56) 

Nach  dem  Vorigen  ist  im  elektrostatischen  Maasse  ausgedrückt 
die  durch  den  Querschnitt  eines  Leiters  im  Laufe  irgend  welcher 
Zeit  t  hindurchtretende  Elektricitätsmenge  gleich  der  im  Leiter 
stattfindenden  Stromstärke  i«  multiplicirt  mit  der  Zeit  t. 

Dehnt  man  diesen  Satz  auch  auf  das  elektromagnetische  Maass- 
system aus,  so  erhält  man  eine  Definition  der  Elektricitäts- 
menge nach  elektromagnetischem  Maasse. 

Das  Verhältniss  der  absoluten  Einheit  der  Elektricitätsmenge 
nach  elektrostatischem  und  elektromagnetischem  Maasse  wird  nach 
diesen  Definitionen  wiederum  durch  die  Zahl  c  ausgedrückt. 

Die  Dimension  [cm]  der  nach  elektromagnetischem  Maasse  ge- 
messenen Elektricitätsmenge  Cn,  ergiebt  sich  aus  der  Formel 

e,„  =  ina .  t  (57) 

und  nach  der  Dimension  von  i„,  (vgl.  oben  pag.  78)  zu: 

[eJ  =  M'''L'^  (58) 


w 
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iBotorische  Erafb  bedeutet,  welche  im  Strom  wirkt  ^).  Beide  Aus- 
drucke für  den  Arbeitswerth  des  Stromes  müssen  nun  offenbar  zu 
demselben  Werthe  führen,  d.  h.  es  muss  sein 


Bei. 

dt 

=  Em  im  dt. 

Hieraus  und 

aus 

(55)  folgt: 

E. 
B„ 

= 

im    — 

1. 

1 

c 

(61) 

Es  ergiebt  sich  aus  den  obigen  üeberlegungen  zugleich,  dass  die 
elektromotorische  Eraft  Em,  gemessen  nach  elektromagnetischem 
Maasse,  welche  in  einer  Strombahn  wirkt,  definirt  werden  kann  als 
diejenige  Arbeit,  welche  die  elektrischen  Kräfte  leisten,  wenn  die 
elektromagnetisch  gemessene  Elektricitätsmenge  1  (gleich  10  Cou- 
lombs) einmal  in  der  Strombahn  ganz  herumgeführt  wird. 

Bezeichnet  @e  die  pro  Längeneinheit  wirkende  elektromoto- 
rische Eraft  nach  elektrostatischem  Maasse,  so  ist  zu  setzen: 

B 

Ee  =  /@eCll. 
A 

Da  nun  aber  ist 


'ß"-j} 


E.  =  V;,-Vb=  |^dl=  /5dl, 


WO  %  die  Stärke  des  elektrostatischen  Feldes  oder  die  elektrische 
Eraft  bezeichnet,  so  ist 

ee  =  g. 

Die  Komponenten  der  elektrischen  Kraft  ^,  d.  h.  auch  der  pro  Längen- 
einheit wirkenden  elektromotorischen  Kraft  @e  n&ch  elektrostatischem 
Maass,  waren  früher  (pag.  255)  mit  X,  Y,  Z  bezeichnet.  Ebenso 
waren  (oben  pag.  216)  die  Komponenten  der  pro  Längeneinheit 
wirkenden  elektromotorischen  Kraft  @m,  wenn  man  sie  nach  elektro- 
magnetischem Maasse  misst,  mit  P,  Q,  R  bezeichnet.  Da  nun  zwischen 
&e  und  (£n,  dasselbe  Verhältniss  1/c  bestehen  muss,  wie  es  nach  (61) 


')  Oben  auf  pag.  225  ist  anstatt  Em  einfach  £  geschrieben.  Der  Index  m 
dient  hier  nur  zur  deutlicheren  Unterscheidung  der  in  elektromagnetischem 
Maass  gemessenen  Grössen  von  den  in  elektrostatischem  Maass  gemessenen 
(Index  e). 
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zwischen  E«  und  E^  besteht,  so  muss  dasselbe  auch  einzeln  f&r  die 
Komponenten  von  S«  ^i^^  @m  gelten,  d.  h.  es  ist 

Q  =  cY,  (62) 

R  =  cZ. 

Man  kann  nun  die  Potentialdifferenz  der  Konduktoren  eines 
Kondensators  auch  in  elektromagnetischem  Maass  (nach  Volts) 
messen,  wenn  man  ihn  z.  B.  durch  ein  galyanisches  Element  ladet, 
dessen  elektromotorische  Kraft  in  Volts  bekannt  ist.  Die  auf  dem 
Kondensator  befindliche  Elektricitätsmenge  ist  stets  der  Potentiai- 
differenz  seiner  Konduktoren  proportional,  der  Proportionahtats- 
faktor  wird  seine  Kapacität  genannt  (vgl.  oben  §  11,  pag.  259). 
Drückt  man  aber  sowohl  die  Elektricitätsmenge  em  wie  die  Poten- 
tialdifferenz Vm  in  elektromagnetischem  Maasse  aus,  so  hat  die  nach 

der  Formel 

e„=V^.C„  (63) 

definirte  Kapacität  C^   des  Kondensators  einen  anderen  Werth,  ja 
eine  andere  Dimension,  als  die  nach  der  Formel  (13)  auf  pag.  259 
definirte  Kapacität  C^  nach  elektrostatischem  Maasse,  welch  letztere 
die  Dimension  einer  Länge  hat  (nach  pag.  259,  Formel  14). 
In  der  That  ist  nach  (13)  und  (63) 

C  e      V 


c  e      V 


falls  Ve  die  Potentialdifferenz   des  Kondensators   nach   elektrostati- 
schem Maasse  bezeichnet.     Da  nun  aber  nach  (61)  ist: 


V  P 


V.  E 

so  folgt  aus  (64)  und  (00): 


=  c, 


C 


=  c«.  (65) 


tu 


Hieraus  ergiebt  sich  die  Dimensionsformel  der  Kapacität  nach  elektro- 
magnetischem Maasse: 

[C  J  =  [C;j :  [c^]  =  L  :  L^'  T"«  =  L"^  Tl  (66) 

Als  praktische  Kapacitätseinheit  definirt  man  nun  diejenige,  welche 
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ein  Kondensator  besitzt,  der  bei  einer  Potentialdifferenz  von  1  Volt 
die  Ladung  +  1  Coulomb  enthält,  und  nennt  diese  Eapacität  ein 
Farad  (nach  Faraday).  Da  1  Volt  im  absoluten  elektromagneti- 
schen cgs -System  den  Werth  10®  besitzt  (vgl.  oben  pag.  186), 
1  Coulomb  den  Werth  10"^  (vgl.  Formel  [59]),  so  folgt  aus  (63) 
der  numerische  Werth  von  1  Farad  zu  10"®.     Es  ist  also: 

1  Farad  =  10-^cm-^secl  (67) 

Diese  Kapacitätseinheit  ist  aber  so  gross,  dass  sie  in  vielen  Fällen 
sich  als  unpraktisch  erweist.  Man  hat  daher  neben  dem  Farad 
auch  den  millionsten  Theil  desselben  als  Einheit  der  Kapacität  ein- 
geführt, und  nennt  diese  Mikrofarad.  Es  ist  also  im  elektro- 
magnetischen Maasse  gemessen 

1  Mikrofarad  =  lO-^^cm-'sec".  (68) 

Misst  man  die  Eapacität  im  elektrostatischen  Maasse,  so  ist  nach 
(65)  obige  Zahl  mit  c^  d.  h.  dem  Faktor  9  .  10^  cm^  sec"^  zu  multi- 
pliciren. 

Im  elektrostatischen  Maasse  gemessen  ist  also 

1  Mikrofarad  =  9  .  10^ cm,  (69) 

und  dies  ist  der  Werth,  der  oben  im  §  11,  pag.  260,  den  Rech- 
nungen zu  Grunde  gelegt  ist. 

Es  hat  noch  ein  gewisses  Interesse,  den  Werth  des  galvani- 
schen Widerstandes  nach  elektromagnetischem  und  nach  elektro- 
statischem Maasse  miteinander  zu  vergleichen.  Da  nach  dem  0hm- 
schen  Gesetz  der  Widerstand  Wo  gleich  dem  Quotienten  aus  der 
elektromotorischen  Kraft  Eg  und  der  Stromstärke  ie  ist,  so  erhält  man 
We  im  elektrostatischen  Maasse,  wenn  man  ie  und  Ee  in  demselben 
misst  und  den  Quotienten  bildet 

We  =  E, :  i,.  (70) 

Da  nach  (55)  ie  =  ci^  und  nach  (61)  E^  =  E^, :  c  ist,  falls  i„,  und  E,« 
Stromstärke  und  elektromotorische  Kraft,  in  elektromagnetischem 
Maasse  ausgedrückt,  bezeichnen,  so  folgt  aus  (70): 

wobei  Wm  den  Widerstand,  in  elektromagnetischem  Maasse  ge- 
messen, bedeutet. 
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Wir  hatten  oben  (pag.  228)  gesehen,  dass  w^  die  Dimension 
einer  Geschwindigkeit  besitzt,  und  hatten  auch  ein  Experiment  an- 
gegebeu;  aus  dem  dies  Resultat  in  anschaulicher  Weise  hervorging. 
Da  c  eine  Geschwindigkeit  ist,  so  folgt  demnach  aus  (71),  dass 
der  Widerstand  w«  in  elektrostatischem  Maasse  das  Reciproke  einer 
Geschwindigkeit  sein  muss. 

Auch  dieses   Resultat  kann  man   durch  ein  Experiment  sich 
dem   Yerständniss   nahe   bringen.     Denkt  man   sich    einen   kugel- 
förmigen Konduktor  A   zum  Potential  V  geladen  und  durch  einen 
Leiter  L  mit  der  Erde  in  Verbindung  gesetzt,  so  fiiesst  Elektricitat 
von  A  ab  und  V  sinkt  rapide.   Wenn  sich  die  Kugel  A  zusammen- 
zieht, so  wird  bei  konstanter  Ladung  das  Potential  Y  erhöht.   Die 
Leitfähigkeit,    d.   h.    der    reciproke   Werth    des  Widerstandes  des 
Leiters  L,  wird  nun  durch  die  Geschwindigkeit  gemessen,  mit  welcher 
der  Kugelradius  von  A  sich  verkleinern  muss,  damit  das  Potential 
auf  A  bei  Ableitung  durch  L  konstant  bleibt,  wie  man  sich  leicht 
nach  (70)  tiberzeugt,  da  dort  Ee  =  V,  ie  =  e:t,  e  =  R.V  zu  setzen 
ist,  falls  R  den  Kugelradius  bedeutet. 

Die  in  diesem  Paragraphen  gewonnenen  Resultate  hinsichtlicb 
des  Verhältnisses  des  elektrostatischen  und  elektromagnetischen 
Maassystems  sind  zur  besseren  üebersicht  in  nachfolgender  Tabelle 
zusammengestellt.  Dabei  sind  die  elektrischen  Grössen  in  der  Weise 
bezeichnet  (mit  oder  ohne  Index  e,  bezw.  m),  wie  sie  in  den  fol- 
genden Kapiteln  (und  auch  mit  Ausnahme  der  Kapacitätsbezeich- 
nung  C  in  den  vorhergehenden  Kapiteln)  angewandt  ist. 


M  a  a  s  s 
Elektrostatisches 

y  8 1  e  m 
Elektromagnetisches 

Ve  rhältnisse 

Elektricitätsmenge 

[e]  =  MMaL«iaT-i 

[en.]  =  IVr  l^L^^ 

e  :  Cm  =  c 

Stromstärke  .     .     . 

[iel  =  Ari^L^i3T-2 

[i]  zrM^i^L^i^T-i 

ie  :  i  =  e 

Elektromotorische 

Kraft   .... 

[Ee]=^M^i^L'i^T-i 

[EJ^M'i'^L'i-^T-^ 

Ee  :  E  =  c-i 

Widerstand   .     .     . 

[wo]-L-iT+i 

[w]  =  L+iT-i 

We  :  W  =  C"2 

Kapacität .... 

[CJ  =  L 

[C   =L-iT-l-2 

Ce  :  C  =  c+= 

Im  elektromagnetischen  Maassystem   sind   folgende  praktische 
Einheiten  eingeführt: 


Für  e„  1  Coulomb 


'm 


10-^  g''^cm*'% 


1  Ampere       =  10"^  g''^  cm''*  sec'S 


Für  E    I  Volt  =  10*  g'i'  cm'"  ae. 

„     w    1  Ohm  =10»crD+'sec-', 

,     C    1  Mikrofarad  =  10""  cm"'  860+' 


18.  Experiineiit«Ile  ErmittelnDg   der  Dlelektricitätskon- 

Staaten.  Es  sollen  hier  die  Methoden  zur  expen'mentelleii  Er- 
mittelung der  Dielektriciläfcs konstanten  nur  kurz  skizzirt  werden. 
Betreffs  der  ausführlicheren  Beschreibung  sei  auf  die  oben  pag.  230 
citirten  Werke  von  G.  Wiedcnianu  (11.  Bd.,  Kap.  I)  oderMascart 
et  Joubert  (II,  Bd.)  verwiesen. 

a)  Ermittelnng  aas  Eapaoit&tsvergleiohimg.  Die  Eapacitäten 
ein  und  desselben  Kondensators,  dessen  Zwischenmedium  einmal  mit 
Luft,  das  andere  Mal  mit  dem  zu  untersuchenden  Körper  angefüllt 
irt,  »erhalten  sich  nach  pag.  267  wie  die  Dielektricitätskonstanten  e^ 
nnd  s  der  Luft  und  des  Körpers.  —  Ist  der  betreifende  Körper 
nicht  selbst  ein  Gas,  so  kann  man  e^  gleich  1  (d.  h.  gleich  der  Di- 
elektricitätskonstanten des  Vakuums)  setzen,  da  dann  die  Bestim- 
mungsfehler  von  s  meist  die  Grösse  der  Differenz  So  —  1  weit  über- 
ragen. —  Wenn  der  zu  untersuchende  Körper  nicht  den  ganzen 
Zwischenraum  zwischen  den  Kondensatorplatten  ausfüllt,  so  ergiebt 
sich  aus  der  Formel  (32)  der  pag.  268  s  ebenfalls  durch  Ver- 
gleichung  der  Kapacitäten  des  Kondensators  mit  und  ohne  zwischen- 
geechobenen  Körper, 

Die  Kapacitäten  werden  entweder  durch  den  Ausschlag  eines 
mit  dem  Kondensator  verbundenen  Elektrometers  {oder  Elektroskops) 
miteinander  verglichen,  oder  durch  den  Ausschlag  eines  Galvano- 
Dieters  (Siemens,  Pogg.  Ann.  102,  pag.  91,  1857),  Elektrodjnamo- 
meters  (Donle,  Wied.  Ann.  40,  pag.  307,  1890)  oder  Telephons 
(Palaz,  Inaug.-Diss.,  Zürich  188t».  Winkelmann,  Wied.  Ann.  38, 
pag.  161,  1889;  40,  pag.  732,  1890),  durch  deren  Windungen  der 
Ladungs-  oder  Entladungsstrom  des  Kondensators  geführt  wird. 

Es  hat  sich  gezeigt,  dass  bei  vielen  Körpern  die  Dielektrici- 
tätskonstante  verschieden  ausfallt,  je  nachdem  sie  in  einem  elek- 
trischen Felde  von  konstanter,  oder  schnell  wechselnder  Stärke  unter- 
sucht werden.  Die  Erscheinungen  werden  nämlich  beeinflusst  durch 
«ine  etwa  vorhandene  galvanische  Leitfähigkeit  der  Körper.  Diese 
oaoas  bei  Untersuchung  in  statischen  Feldern  eine  scheinbare  Yer- 
[  der  Dielektricitätskonstanten  hervorrufen,  denn  i 
n  wir  ja  oben  auf  p^.  2(i8,  dass  ein  Konduktor  in 
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elektrostatischen  Felde  so  wirkt,   wie  ein  Isolator,  dessen  Didek- 
tricitätskonstante  unendlich  gross  ist. 

Wenn  der  Körper  nicht  homogen  ist,  so  kann  eine  etwa  Tor- 
handene  Leitfähigkeit  auch  die  Erscheinung  des  sogenannten  Bück- 
standes erklären,  derzufolge  ein  Kondensator  einige  Zeit  nach  der 
Entladung  wiederum  von  selbst  sich  geladen  erweist. 

Wie  nämUch  Maxwell^)  zeigte,  muss  eine  solche  Rückstaads- 
bildung  immer  eintreten,  wenn  die  Dielektricitätskonstante  an  Te^ 
schiedenen  Stellen  des  Körpers  in  verschiedenem  Verhältniss  zur 
Leitungsfahigkeit  steht,  was  bei  inhomogenen  Körpern  eintreten 
kann.  —  Diese  Maxwell'sche  Theorie  der  Rückstandsbildung  ist 
experimentell  in  mehreren  Fällen  bestätigt*). 

Bei  Körpern,  welche  nicht,  wie  z.  B.  die  Gase  oder  der  Schwefel, 
sehr  gute  Isolatoren  sind,  ist  es  daher  zweckmässiger,  sich  zur  Be- 
stimmung der  Dielektricitätskonstanten  einer  Methode  zu  bedienen, 
deren  Resultat  nicht  durch  etwa  vorhandene  Leitfähigkeit  gestört  wird. 

Zu  dem  Zweck  kann  man  entweder  so  verfahren,  dass  man 
den  Körper  nur  in  möglichst  schnell  wechselnden  Feldern  unter- 
sucht, weil  dann,  wie  Maxwell  gezeigt  hat,  die  Leitfähigkeit  die 
Erscheinungen  nicht  stört,  oder  nach  der  von  Cohn  und  Arons') 
angegebenen  Methode,  welche  Dielektricitätskonstante  und  Leit- 
fähigkeit gesondert  zu  bestimmen  erlaubt.  Der  grundlegende  Ge- 
danke ist  bei  dieser  Methode,  dass  die  Leitfähigkeit  der  Zwischen- 
schicht eines  Kondensators  denselben  Effekt  haben  muss,  als  ob 
dieselbe  vollkommen  isolirte,  aber  die  Kondensatorplatten  durch  einen 
gewissen,  grossen  galvanischen  Widerstand  leitend  verbunden  würden. 
Indem  man  diese  Schaltung  wirklich  vornimmt,  und  diesen  Wider- 
stand in  bekannten  Verhältnissen  variirt,  kann  der  Effekt  der  Leit- 
fähigkeit des  unvollkommenen  Isolators  experimentell  ermittelt  werden. 

Auf  demselben  Gedanken  beruht  eine  noch  einfachere  Ver- 
suchsanordnung von  Nernst^),  welcher  die  beiden  Kondensatoren, 
deren  Kapacitäten  verglichen  werden  sollen,  in  die  Zweige  einer 
Wheatstone'schen    Brücke    einschaltet   und    beide    Kondensatoren 


')  Cl.  Maxwell,  Elektricität  und  Magnetismus;  deutsch  von  Wein- 
stein, I.  Bd.  pag.  471.  —  Ueber  ein  mechanisches  Modell  eines  Isolators  mit 
Rückstandseigenschaften    vgl.  auch  0.  L  o  d  g  e ,   Modern  Views  of  Elektricitj. 

*)  Betreffs  der  Literatur  hierzu  vgl.  Winkel  mann,  Handb.  d.  Physik, 
III.  Bd.  pag.  98  (Artikel:  Dielektricität  von  L.  Graetz). 

»)  Cohn  und  Arons,  Wied.  Ann.  28,  pag.  454,  1886;  33,  pag.  32,  1888. 

*)  W.  Nernst,  Gott.  Nachr.  1893. 


durch  einen  grossen,  kapacitätHfreien  Widerstand  scUieBst.  Es  wird 
mit  Wechselströmen  (Induktionsapparat)  gearbeitet  und  die  Kapaci- 
tüten,  resp.  Widerstände  in  der  Weise  abgeglichen,  dass  ein  im 
Verbindungsdraht  der  Wheatstone' sehen  Brücke  befindliches  Tele- 
phon zum  Schweigen  gebracht  wird.  Da  auf  dasselbe  die  KapacitÄt 
und  der  Widerstand  der  Zweige  einen  verschiedenen,  gegenseitig 
onkompensirbaren  Einfluss  ausüben,  so  stehen,  beim  Verschwinden 
des  Telephongeräusches^  die  Widerstände  der  Brllckenzweige  in  einem 
bestimmten  Verhältuiss  zueinander,  während  die  beiden  Eapacitaten 
einander  gleich  sein  müagen.  Nach  dieser  Methode  lassen  sich  die 
Diele ktricitätskonstanten  von  Körpern  messen,  deren  Leitfähigkeit 
noch  etwas  besser,  als  die  des  destilHrten  Wassers  ist'). 

Wie  oben  erwähnt  wurde,  ist  es,  zur  Verminderung  des  Ein- 
flnsses  der  Leitfähigkeit  des  Dielektrikums,  günstig,  die  Ladungen  der 
Kondensatoren  möglichst  schnell  zu  wechseln.  Es  ist  dies  auch  aus  dem 
Grunde  noch  gUnstig,  weil  eventuell  die  Dielektrika  hinsichtUch  ihres 
Verhaltens  im  elektrischen  Felde  Nachwirkungseigenschaften  besitzen 
könnten,  analog  wie  sie  fast  alle  Körper  gegenüber  mechanischen 
oder  thermischen  Einflüssen  aufweisen').  Eine  dielektrische  Nach- 
vrirkung  würde  ebenfalls,  auch  wenn  sie  nicht  von  galvanischer 
Leitfähigkeit  begleitet  wäre,  die  BUckstandsbildung  erklären^};  ebenso 
I  ei^eben  sich  dadurch  verschiedene  Werthe  der  Dielektricitätskon« 
stanten  je  nach  der  Ladungsdauer  der  Kondensatoren.  —  Je  kürzer 

V-e   aber   gewählt   wird,    um    so   weniger    können   sich   Nach- 
ngserscheinungen  bemerklich  machen, 
b)   Ermittelung   aus    ponderomotorisohen   Wirkungen.      Nach 
pag.  '263  ist  die  ponderomotorJsche  Einwirkung  zweier  Körper,  welche 
I      bestimmte  elektrische  Ladungen  enthalten,   umgekehrt  proportional 
der  Dielektricitätskonstante  ihrer  Umgebung,    Enthalten  die  KSrper 
nicht  bestimmte  Elektricitätsmengen,  sondern  werden  sie  immer  zu 


')  Die  oben  genannt*  Methode  von  Colin  und  Arona  versagt  fllr 
diesen  Zireck  —  Bpllter  konnte  nber  Cohn  durch  Beobachtung  dee  EeiUiolien 
Verlaufs  der  Entladiuig  die  Dielektricitätakonstante  auch  für  Wasser  be- 
■tirainen  (WieJ.  Ann-  88,  pag.  42,  1889).  Dieser  letzten  Methode  verwandt 
i*t  die  Versuchaanordnnng  von  H.  Boot;,  Compt.  Rend.  114,  pag.  5SS. 
1421,  1892. 

•)  L.  Boltzmann.  Wien.  Ber.  (S),  80,  pag.  275,  1875.  —  Bull« mann. 

oh  nnd  Nowak,  Wieii.  Ber.  (2)  70,  pag.  381,  1874- 
i  *)  VgL  hierüber  HopkinBon,  Phil.  Trans.  Lond.  167,  pag.  599,  1877. 
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demselben  Potential  geladen,   so  muss  ihre  Anziehung  direkt  pro- 
portional der  Dielektricitatskonstanten  ihrer  Umgebung  sein.  Denn  aas 


K  = 


s       r» 


folgt,  da  die  Potentiale  V^  und  V,  der  Körper  auf  ihrer  Oberflacbe 
die  Werthe  haben 


e,         „  __     e. 


V  =  — -i V  = 

falls   man  die  Körper  als  Kugeln  der  Radien  R^  und  R^  annimmt 
und  diese  klein  im  Verhältniss  zu  der  gegenseitigen  Entfernung  der 

Körper  sind, 

V  V 
K  =  eRiRj-J^^ 


r* 


In  ähnlicher  Weise  lässt  sich  für  eine  beliebige  Oestalt  der  Körper 
mit  Hülfe  des  Gauss^schen  Satzes  [oben  pag.  265,  Formel  (23)], 
nachweisen,  dass  K  proportional  zu  e  ist,  falls  V  konstant  ge- 
halten wird. 

Auf  diesem  Satze  beruht  die  Methode  von  Silow^),    welcher 
die  Anziehung  der  Nadel  eines  einfach  gestalteten  Quadrantelektro- 
meters maass,  wenn  dasselbe  mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  gefüllt 
wurde.     Die  Nadel  und  das  eine  Quadrantenpaar  des  Elektrometers 
wurden  durch  Verbindung  mit  den  Polen  einer  galvanischen  Batterie 
immer  zu   einer   bestimmten    Potentialdifferenz    geladen.    —    Nadi 
gleicher  Methode  haben  Tomaszewski^)  und  P^rot^)   gearbeitet. 
Durch  die  Anwendung  schnell  wechselnder  Ladungen  konnten  Cohn 
und  Arons^),  Tereschin^),  Rosa^j  und  Heerwagen")  nach  dieser 
Methode  auch  die  Dielektricitatskonstanten  schlecht  leitender  Flüssig- 
keiten, z.  B.  des  destillirten  Wassers  und  des  Alkohols,  messen.  — 
Es  ergiebt  sich  für  Wasser  s  zu  etwa  80,  was  in  Uebereinstimmung 
mit  den  Resultaten  steht,  welche  sich  nach  den  auf  voriger  Pagina 
genannten  Methoden  ergeben. 


^)  Silow,  Pogg.  Ann.  156,  pag.  389,  1875. 

2)  F.  Tomaszewski,  Wied..  Ann.  33,  pag.  33,  1888. 

»)  A.  P(5rot,  Journ.  de  Phys.  (2),  10,  pag.  149,  1891. 

*)  E.  Cohn  und  L.  Arons,  Wied.  Ann.  33,  pag.  13,  1888. 

^}  S.  Ter  eschin,  Wied.  Ann.  36,  pag.  792.  1889. 

«)  E.  B.  Rosa,  Phil.  Mag.  (5),  31,  png.  188,  1891. 

0  F.  He  er  wagen,  Wied.  Ann.  48,  pag.  35;    49,  pag.  272,  1893. 


wunff  ^w^i  u 


«dfe 


Qatncke')  maass  die  Aaziehuag  zwischen  den  Platten  eines 
tfenBstorH,  welcher  Teracbiedene  FlUäsigkeiten  enthielt,  indem  er 

ine  Platte  des  Kondensators  an  einem  Wagebalken  aufhing  und 
gewichte   bestimmte,   welche   den   elektrischen   Zugkräften   dos 

igewicht  halten.  Durch  Vergleichung  dieser  Zugkräfte  er- 
sieh direkt  die  Dielelrtricitatskonstanten  der  Flüssigkeiten, 
I  der  Kondensator  immer  zu  derselben  Potentialdifferenz  geladen 

und    seine    Platten    immer    denselben    Abstand    TOneiaander 


;  In  anderer  Weise   verfuhr  Boltzmann'),   welcher   die   Kraft 

tt,   welche   eine  kleine  Kugel   aus  dem  zu   untersuchenden  Di- 

ikum   in   einem   ungleichförmigen   elektrischen   Felde   erfährt. 

t  dem  §  15  dieses  Kapitels  und  dem  Kap.  III,  g  13,  pag.  154, 

ioel  (36)  wirkt  auf  ein  Voiumenelement  dt  eines  Dielektrikums 

(Konstante  t.  welches  sich  in  einem  Isolator  der  Dielektricitats- 

Jite  Sn  befindet,  eine  Kraft  ein,  deren  Komponenten  nach  den 

rdinatenaxen  sind 


6  — s„      6,      a^^ 

Sic        ■      3     ■     Öy     ' 


(72) 


8- 


.  nun  das  Gefälle 


■  etc.    des    Quadrates    der    Feldstärke 


innerhalb  der  ganzen  Kugel  des  Dielektrikums  dasselbe  wäre,  so 
würden  obige  Formeln  direkt  die  auf  die  Kugel  wirkenden  Kraft- 
komponenten angehen,  falls  man  für  di  das  ganze  Volumen  der 
Kugel  setzt.  —  Diese  Annahme  ist  jedoch  nicht  gestattet,  auch 
wenn  das  Volumen  der  Kugel  noch  so  klein  gewählt  wird.  In 
letzterem  Falle  kann  man  aber  annehmen,  dass  der  Verlauf  der 
Kraftlinien  innerhalb  der  Kugel  nahezu  derselbe  ist,  als  ob  sie  sich 
in  einem  gleichförmigen  Felde  befände.  Diese  Aufgabe  kann  man 
streng  lösen  (vgl.  oben  pag.  49).     Es  ergiebt   sich  dann,   dass  die 

')  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  19.  pag.  705.  1883;  28.  pag,  530,  1886. 
*i  L.  ßoUimann,  Wien.  Ber.  {2)  68.  pag.  81.    1S70:   70,   pag.  807, 
1874.  —  Pogg.  Ann.  153.  piig.  525.   1874.    —    In    derselben    Weisa    haben 
ck  und  Nowak  gearbeitet  [Wien.  Ber.  (2)  70.  pag.  SSO,  1874]. 
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V^r-^BWV«HH 


auf  die  ganze  Kugel  wirkenden  Kräfte,   falls  man  Sq  =  1  setzen 
kann,  den  Werth  haben: 

wobei  V  das  Volumen  der  Kugel  bedeutet. 

Analoge  Werthe  ergeben  sich  für  die  Kraftkomponenten  S9  undS. 
Die  Komponenten  des  Gefälles  des  Quadrates  der  Feldsi&rke 

y^    ,     -"     ,     -        können  nun  dadurch  bestimmt  (oder  eliminirt) 

ox         oy         oz 

werden,  dass  man  an  denselben  Ort,  an  welchem  sich  vorhin  die 
Kugel  des  Dielektrikums  befand,  eine  gleich  grosse  leitende  Kugel 
bringt  (am  einfachsten  gelingt  dieses,  wenn  man  die  Kugel  des 
Dielektrikums  mit  einer  sehr  dünnen,  metallisch  leitenden  Schicht  über- 
zieht. Denn  im  elektrostatischen  Felde  wirkt  eine  metallische  Hohl- 
kugel ebenso,  wie  eine  metallische  Vollkugel).  Eine  leitende  Kugel 
wirkt  nämlich  wie  eine  Kugel  eines  Dielektrikums,  dessen  Dielek- 
tricitätskonstante  unendlich  gross  wäre.  Dieses  kann  man,  abgesehen 
von  den  früheren,  auf  pag.  268  gemachten  Erörterungen,  daraus  er- 
kennen, dass  nach  Kap.  HI,  pag.  154  die  Dichte  der  scheinbaren 
elektrischen  Belegung  eines  in  Luft  lagernden  Isolators  ist 


=±*0-4-). 


während  nach  Formel  (8^)  in  diesem  Kapitel  (auf  pag.  257)  die 
Dichte  der  wahren  elektrischen  Belegung  eines  in  Luft  lagernden 
Konduktors  den  Werth  hat: 

*        —    4  7: 

rf  geht  also  aus  7)  hervor,  indem  man  s  =  00  annimmt. 

Die  Wirkung  der  leitenden  Kugel  im  elektrischen  Felde  folgt 
daher,  indem  man  in  (73)  s  =  00  setzt: 

a'  =  -^  411  V.  (74) 

4  TZ        öx 

Wenn  nun  die  Kugeln  klein  sind,  so  werden  sie  den  Verlauf 
der  elektrischen  Kraftlinien  nur  in  ihrer  nächsten  Nähe  beeinflussen, 
und  das  Gefälle  des  Quadrates  der  Feldstärke  wird  ausserhalb  der 
Kugeln  in  beiden  Fällen  nahezu  dasselbe  sein. 
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''Setzt  man  daher  in  den  Formeln  (73)  und  (74)  einander 

P^di,   so  ergiebt  sich  der  Koefficient  — _j_  ^     durch  Vergleichung 

der  Wirkungen  Sl  und  21'.  In  dieser  Weise  bat  Boltzmann  auch 
fUr  Krystalle  (Schwefel)  die  Dielektricitäta konstante  bestimmt.  — 
Die  Betrachtungen  sind  dann  etwas  zu  moditiciren,  da  s  im  Erjstall 
von  der  Richtung  abhängt. 

Auf  dem  gleichen  Gedanken,  dass  nämlich  der  Isolator  nach 
Stellen  der  grössten  Feldstärke  sich  hinbewegt  mit  einer  Kraft, 
welche  proportional  zu  6  —  s^  ist,  beruht  eine  Bestimmungsmethode 
von  Rosa').  Es  wurde  dabei  ein  schnell  wechselndes  elektrisches 
Feld  benutzt. 

Man  kann  Anordnungen  treffen,  bei  welchen  die  elektrischen 
Kraftlinien  rotiren.  Hängt  man  in  ein  solches  elektrisches  Dreh- 
feld ein  Dielektrikum  in  Form  eines  Rotationskörpers,  dessen  Axe 
senkrecht  zu  den  elektrischen  Krafthnien  steht,  so  ist  zuweiten  eine 
Rotation  des  Körpers  um  diese  seine  Axe  zu  beobachten*).  Diese 
Erscheinung  kann  nur  durch  dielektrische  Nachwirkung  (vgl,  oben 
pag.  201),  die  man  auch  dielektrische  Hjsteresis  nennen  kann, 
erklärt  werden.  Das  Drehungsmoment,  welches  der  Körper  im 
elektrischen  Drehfelde  erfährt,  kann  zur  Messung  seiner  dielek- 
trischen Hysteresis  verwandt  werden. 

Die  im  Kap.  111,  g  II  auf  pag.  144  beschriebene  hydrostatische 
Methode  Quincke's  kann  man  ebenfalls  zur  Messung  der  Dielek- 
tricitätskon stauten  verwenden,  wenn  man  die  Flüssigkeit  in  ein 
U-Rohr  bringt,  dessen  einer  Schenkel  ausserhalb  des  elektrischen 
Feldes  sich  befindet,  während  der  andere  in  einem  elektrischen  Felde 
der  Stärke  J  steht.  Die  für  diesen  Fall  gültigen  Formeln  sind  aber 
hier  deshalb  komplicirter,  als  die  entsprechenden  Formeln  für  das 
magnetische  Problem,  weil  die  DielektricitUtskonstanten  der  Flüssig- 
keiten weit  mehr  von  1  verschieden  sind,  als  ihre  Maguetisirungs- 
konstanten.  Daher  veranlasst  im  Allgemeinen  die  Flüssigkeit  im 
U-Rohr  eine  merkliche  Deformation  der  elektrischen  Krafthnien, 
80  dass  die  Steighöhe  der  Flüssigkeit  im  elektrischen  Felde  nicht 
einfach   proportional  der  Differenz  s  —  =o  ^^'l '    sondern  von  einem 


')  E.  B.  Bosft,  PhiUMag.  (5),  34,  pag.  344,  1892. 
.  1893,  pag.  312. 

,  Elelrtrotechn,  Zeitschrift  1898. 
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komplicirteren  Aggregat  der  Dielektricitätskonstanten  abhängt,  dessen 
Werth  sich  nach  der  Querschnittsform  des  Flüssigkeitsmeniskus 
richtet.  Ist  dieser  Querschnitt  in  Richtung  der  Ejraftlinien  sehr 
wenig,  dagegen  senkrecht  zu  den  Sjraftlinien  laug  ausgedehnt,  so 
würde  zur  Berechnung  der  bei  Verschieben  des  Flüssigkeitsmeniskus 
geleisteten  elektrischen  Arbeit  die  Anwendung  der  Formeln  (72) 
in  der  Weise  gestattet  sein,  dass  die  Kräfte  %  S9^  6  innerhalb  des 
ganzen  verschobenen  Flüssigkeitsvolumens  als  dieselben  anzunehmen 
wären,  da  in  diesem  Falle  keine  merkliche  Deformation  der  elek- 
trischen Erafblinien  durch  die  Flüssigkeit  herbeigeführt  wird.  Mau 
erhielte  dadurch  auf  dem  im  Kap.  III  auf  pag.  146  eingeschlagenen 
Wege,  gerade  wie  sich  dort  die  Formel  (27)  ergab,  so  hier: 


(^-^a)-^  = 


h    _    87chpg 


g 


(75) 


wobei  h   die   elektrische  Steighöhe   der  Flüssigkeit,   p  ihre  Dichte, 

5  die  Stärke  des  elektrischen  Feldes,  und  g  die  Zahl  981  bedeutet. 

Quincke^)  verfuhr  nach  einer  etwas  anderen  Methode,  welche 

für   elektrische   Messungen   geeigneter  ist,   da  dabei  irgend  welche 

Korrektion  wegen  der  Gestaltung  des 
Flüssigkeitsquerschnittes  nicht  nöthig  ist. 
Sein  Apparat  bestand  aus  einem 
Kondensator,  dessen  Platten  (A  und  B, 
Fig.  40)  horizontal  lagen  und  den  kon- 
stanten Abstand  d  von  einander  besassen. 
Der  Kondensator  befand  sich  in  einem 
Gefässe,  in  welches  die  zu  untersuchende 
Flüssigkeit F,  z.B.  Terpentinöl,  eingefüllt 
wurde.  Vom  Mittelpunkte  der  oberen 
Platte  A  aus  erhebt  sich  eine  vertikale 
Röhre,  welche  einerseits  mit  einem  Flüssig- 
keitsmanometer M  kommunicirt,  andererseits  mit  dem  Hahn  H. 
Durch  diesen  kann  trockene  Luft  in  den  Zwischenraum  zwischen 
die  Kondensatorplatten  eingeblasen  werden.  Dieselbe  bildet  dort  die 
Form  einer  flachen  Blase. 

Wenn  nun  die  Kondensatorplatten  elektrisch  geladen  werden, 
so  zieht  sich  die  Flüssigkeit  möglichst  hinein  in  das  elektrische 
Feld,  die  Luftblase  kontrahirt   sich  daher,  bis  dass  ihr  durch  eine 


Fig.  40. 


^)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  19,  pa:g.  705,  1883. 
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Steighöhe  h  der  ManometerflUssigkeit  das  Ol  eich  gewicht 
gehalten  wird,  h  soll  diejenige  Höhe  bedeuten,  um  welche  diese 
Flüssigkeit  steigt,  wenn  der  Kondensator  elektrisirt  wird. 

Diese  elektrische  Steighöhe  h  kann  man  nun  leicht  aus  der 
Ladung  des  Kondensators  berechnen.  Wenn  nämlich  die  Luftblase 
sich  von  ihrer,  bei  der  Elektrisirung  erreichten  Gleichgewichtslage 
aus  noch  etwas  zusammenzieht,  so  doss  sich  ihr  Querschnitt  0  um 
dO  verkleinert,  so  leisten  die  elektrischen  Kräfte  dabei  eine  positive 
Arbeit,  deren  Werth  nach  der  Bemerkung  der  p^.  277  gleich  ist 
der  Zunahme  der  Funktion 


W 

wobei  die  X  über  alle  Kraftröhren  des  elektrischen  Feldes  zu  er- 
strecken ist.  W  bedeutet  den  dielektrischen  Widerstand  einer  Röhre, 
V,  —  V,  die  PotentialdifFerenz  ihrer  Enden.  Diese  ist  nach  der  Be- 
merkung der  pag.  277  bei  der  KonBgurationsänderuug  der  Luftblase 
eis  unveränderlich  anzusehen. 

In  unserem  Falle  ist  die  PotentialdifFerenz  V,  —  V,  für  alle 
Kraftröhren  dieselbe,  nämlich  gleich  der  Potentialdifferenz  der  Kon- 
densatorplatten Ä  und  B. 

Durch  die  Kontraktion  der  Luftblase  um  dO  wird  E  dadurch 
geändert,  dass  diejenigen  Kraflröhren,  welche  auf  dO  endigen,  die 
Flüssigkeit  F  nüt  der  Dielektricitätskonstante  s  enthalten,  während 
sie  vor  der  Kontraktion  Luft  von  der  Dielektricitätskonstante  e^ 
enthielten.  Da,  falls  die  Ränder  der  Luftblase  nicht  nahe  am  Kande 
des  Kondensators  liegen ,  die  Kraftlinien  von  d  0  einander  parallel 
L  und  senkrecht  zu  dO  verlaufen,  so  ist  der  dielektrische  Widerstand 
■KK  Eraftröhren,  welche  auf  dO  endigen,  vor  der  Kontraktion: 

^*  .-,'10  • 

nach  der  Kootraktion : 

idO  ■ 

Durch  die  KoDtraktion  der  Luftblase  hat  daher  £  zugenommen  um 
dieses  ist  die  von  den  elektrischen  Kräften  geleistete  Arbeit. 
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Bezeichnet  man  das  Volumeo  Luft,  welches  durch  die  KontrakttOB 
der  Blase   aus   dem  Kondensator  ausgetreten  ist,   durch  dt,  so  ist 


Dieses  ausgetriebene  VolumeQ  de  muss,  da  der  Hahn  H  geschlossen     - 
ist,   die  Manometerflüstiigkeit  veranlassen,  um  dh  zu  steigen;  ist 
der  Querschnitt  derselben  dq,  so  ist 

dt  =  dh . dq . 

Dabei  wird  von  der  Schwere  die  n^ative  Arbeit  geleistet 

—  dS!B  =  hpgdqdh  =  hpgdt, 

falls  p  die  Dichte  der  ManometerSüssigkeit  bedeutet,  h  die  elektrische 
"Steighöhe  derselben.  Eigentlich  müsste  hierin  h  die  Höhendifferenz 
der  Flüssigkeitsmenisken  in  beiden  Schenkeln  des  Manometerrohres 
bedeuten.  Es  wären  dann  aber  auch  noch  diejenigen  Arbeiten  zu 
berücksichtigen,  welche  die  Schwere  durch  Verschiebung  der  über 
der  Luftblase  liegenden  KondensatorflUssigkeit  F  bei  Kontraktion  der 
Luftblase  ausübt,  sowie  die  Arbeit  der  Kapillarkräfte.  Man  kann 
aber,  wie  leicht  ersichtlich  ist,  von  diesen  beiden  Arbeiten  absehen, 
wenn  in  der  obigen  Gleichung  für  d  33J  die  Bedeutung  von  h  die  der 
elektrischen  Steighöhe  ist,  d,  h.  die  allein  durch  Elektrisirung  des 
Kondensators  herbeigeführte  Erbebung  der  ManometerflQssigkeit. 

Da    nun    im    Gleichgewichts  falle    die   Summe    der    geleisteten 
Arbeiten  verschwinden  muss  (cf.  oben  pag.   145),  so  folgt 


d.  h. 


Durch  Messung  der  PotentialdifFerenz  V^  — V^,  des  Platten- 
abstandes d  und  der  elektrischen  Steigliöhe  h  kann  man  also  die 
Dielektricitätskonstante  e  der  Flüssigkeit  F  berechnen,  falls  s^ 
bekannt  ist  (für  Luft  ist  s^  sehr  nahezu  gleich  1).  Quincke  ver- 
fuhr nicht  direkt  so,  sondern  er  bestimmte  den  Quotienten  (V,— V,)  * :  d' 


d£-dSB  =  0, 

■-«.    (^^-^y■ 

S  i:               d» 

(76) 

Ermitteln« g  &n«  der  Brechung  der  Kraftlio 
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durch  die  ÄnzieLuQg,  welche  auf  die  obere  Platte  des  Koiidensatore 
von  der  anteren  ausgeübt  wurde,  falls  der  naaze  Zwiäcbenrauin  mit 
der  Flüssigkeit  F  angefüllt  war.  Diese  Anziehung  ist  ebenfalls 
proportional  der  Dielektricitätakonatanten  s  (vgl.  oben  pag.  293), 
sowie  dem  Quotienten  (V,  —  Vj)*:  d^  —  Durch  Messung  dieser  An- 
nehong  und  der  Steighöbe  h  kann  man  daher  nach  (70)  s  be- 
rechnen, ohne  dass  V,  —  V^  oder  d  zu  messen  nöUiig  wäre. 


o)  Ennittelnng  ans  der  Brechnng  der  Sraftlinien.  Wenn  ein 
Prisma  eines  Dielektrikums  D  in  ein  gleichförmiges  elektrisches 
Feld,  welches  zwischen  zwei  geladenen,  parallelen  Platten  A,  B  be- 
steht, derart  gebracht  wird,  dass  die  eine  Seite  des  Prismas  D  der 
eijien  Platte  A  parallel  ist,  so  werden  die  Kraftlinien  des  Feldes 
durch  das  Prisma  nach  dem  oben  auf  pag.  270  genannten  Brechungs- 
gesetz gebrochen.  Das  elektrische  Feld  wird  daher  zwischen  der 
Platte  B  und  dem  Prisma  D  jedenfalls  ungleichförmig,  d,  b.  die 
elektrischen  Kraftlinien  können  nicht  mehr  äquidistante  gerade  Linien 
sein;  denn  sie  mUssen  auf  B,  wie  auf  jeden  Konduktor,  senkrecht 
auftreSen  (nach  dem  oben  auf  pag.  271  genannten  Satze),  während 
in  der  Kähe  des  Prismas  die  Richtung  der  Kraftlinien  infolge  der 
Brechung  durch  das  Prisma  jedenfalls  eine  andere  sein  muss.  Der 
Kraftlinien  verlauf  wird  ungefähr  der  in  der  Figur  41  angedeutete 
sein.  Wenn  aber  die  Platte  B  gegen  ihre  ursprüngliche  Lage  so 
gedreht    wird,    dass    sie   senkrecht   liegt    zu   deijenigen    Richtung, 

vrelche  den  von  A  ausgehenden  Kraft- ^ 

linien    infolge    der   Brechung    durch       I    11    i 
das     Prisma     zugewiesen     wird,     so      ifr''-         •'  n/ 

können    diese    Kraftlinien    nach    der      (    (    j    /    '    ■•■'"'.'■-■  ^_j 
Brechung  ihre  Richtung  im  Zwischen-     i 
räume   zwischen  B  und  D  völlig  bei- 
behalten,    da     sie     dann     senkrecht 
auf  B    auftreffen.       In    diesem    Falle    ist   daher   auch    in    diesem 
Zwischenraum  das  elektrische  Feld  gleichförmig. 

Auf  diesem  Satze  beruht  die  Methode  von  P^rot').  Zur  Prü- 
fung, ob  das  Feld  zwischen  D  und  B  gleichförmig  ist,  dient  eine 
isolirte,  verschiebbare  kleine  Metallplatte  b,  welche  immer  parallel 
zu  B  liegt.  Die  Kapacität  des  ganzen  Systems  ist  offenbar  von  der 
specielleren   Lage   der  Platte  b   unabhängig,  wenn   das    elektrische 


I  IM  c 

Fig.  41. 


•)  A.  Pirot.  Compt.  Rend.  113,  png.  41.%  1891. 
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Feld  zwischen  D  und  B  gleichfSrmig  ist;  im  anderen  Falle  man 
das  Potential  auf  B  sich  ändern,  veiin  b  verschoben  wird.  Es  «inl 
nun  bei  irgend  einer  Lage  der  Platte  b  zunächst  das  Potentiil 
auf  B  gleich  Null  gemacht,  indem  B  mit  der  Erde  leitend  to- 
blinden  wird.  Sodann  wird  die  Erdverbindung  aufgehoben  und 
die  Platte  b  parallel  mit  B  irgendwie  Terscboben.  Im  Allgemeiiien 
int  dann  dns  Potential  von  B  nicht  mehr  Null,  was  an  dem  Aub- 
schlag  eiues  mit  B  verbundenen  Elektroskops  erkannt  werden  kann, 
Nur  falls  die  Platte  B  einen  bestimDiten  Winkel  ß  mit  dei 
ihr  zugewandten  Seite  des  Prismas  D  einschliesBt,  bleibt  das  Poten- 
tial auf  B  dauernd  gleich  Null   bei   beliebiger  ParalleWerschiebung 


Fig.  42. 

von  b.  Wie  nus  der  Fig.  42  und  dem  im  Kap.  I  auf  pag.  47 
ausgesprochenen  Brechungsgesetz  [Formel  (26)]  herrorgeht,  ist  die^ 
der  Fall,  wenn 

falls  a  der  brechende  Winkel  des  Prismas,  s  seine  Dielektricitäte- 
koiistnntt^,  b^  die  Aen  Zwischenraumes  zwischen  D  und  B  (Luft)  ist. 
Es  ergiebt  sich  daher  nach  (77)  e,  falls  man  a  und  ß  misst,  da 
So  =  1  ZU  setzen  ist. 

Wir  werden  unten  im  Kap.  IX  noch  eine  andere  Methode 
kennen  lernen,  nach  welcher  die  Dielek tri citätskon staute  ebenfalls 
durch  die  brechende  Kraft  eines  Prismas  gemessen  wird.  Es  handelt 
sich  dabei  aber  nicht  um  die  Brechung  der  Kraftlinien  eines  elektro- 
statischen Feldes,  sonderu  um  die  der  Fortpflanzuugsricbtungen 
elektromagnetischer  Wellen.  Der  Vorgang  ist  derselbe,  wie  er  bei 
der  Lichtbrechung  durch  ein  Prisma  stattfindet.  Daher  sind  auch 
in  beiden  Fällen  die  zur  Berechnung  zu  verwendenden  Formeln  die- 
selben, während  die  Formel  (77)  wesentlich  von  ihnen  verschieden 
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l  denn  das  Brechungsgesetz  jener  Welienfortpflanzungfiiichtungen 
L  anderes,  als  das  der  Kraftlinieu. 

In  dem  dortigen  Kap.  IX  werden  auch  noch  einige  andere 
Hioden  zur  Ermittelung  der  Dielektricitätskonstante  besprochen 
Pferden,  welche  sehr  schnelle  elektrische  Schwingungen,  d,  h.  sehr 
aohnell  wechselnde  elektrische  Felder,  benutzen.  Aus  dem  oben  auf 
pag.  290  angeführten  Grunde  müssen  diese  Methoden  besonders  fOr 
diejenigen  Körper  werthvoll  erscheinen,  bei  welchen  infolge  ihrer 
Leitfähigkeit  oder  dielektrischen  Nachwirkung  die  statischen  Me- 
thoden zur  Bestimmung  ihrer  Dielektricitätskonstante  nicht  gut  an- 
zuwenden sind. 

19.  Elektro^triktion  and  Temperstoriindernng  darrh 
Elektrisiraiig.  Die  hier  zu  besprechenden  Erscheinungen  treten 
in  völlige  Parallele  mit  den  in  den  §§  14  bis  16  des  Kap.  III 
auf  pag.  l.'i'i  bis  pag.  Iti4  besprochenen  Erscheinungen  der  Magneto- 
striktion und  Temperaturänderung  durch  Magnetisirung, 

Wenn  nämlich  ii-gend  ein  Dielektrikum  dadurch  elektrisirt 
wird,  dass  es  von  Stellen  kleiner  elektrischer  Feldstärke  JJ  nach 
Stellen  grösserer  Feldstärke  hinbewegt  wird,  so  ist  nach  pag.  :i77 
die  dabei  ron  den  ponderomotoriachen  elektrischen  Kräften  geleistete 
Arbeit  gleich  der  Zunahme  der  elektrischen  Energie,  falls  wir  da- 
bei annehmen,  dass  die  Potentiale  aller  geladenen  Körper  ungeändert 
Ueiben.  Bei  dieser  Annahme  kann  sich  offenbar  die  Feldstärke  §  an 
irgend  einer  bestimmten  Stelle  P  des  elektrischen  Feldes  durch  die 
Verschiebung  des  Dielektrikums  nicht  ändern,  denn  wenn  die  Po- 
tentiale auf  den  geladenen  Körpern  ungeändert  bleiben,  deren  Ober- 
flächen, falls  man  die  Unendlichkeit  mit  hinzunimmt,  als  vollständige 
Begrenzung  des  elektrischen  Feldes  angesehen  werden  können,  so 
muss  das  Potential  und  daher  auch  ^  an  jeder  Stelle  des  Feldes 
ungeändert  bleiben,  da  das  Potential  durch  seine  Werthe  auf  der 
Begrenzung  des  Feldes  eindeutig  bestimmt  ist  (vgl.  oben  pag.  28). 

Legen  wir  daher  der  elektrischen  Energie  die  Formel  (41)  der 
pag.  27^  zu  Grunde,  nämlich 


1 


■*dt. 


irechnet  sich  die  bei  der  Verschiebung  eines  Dielektrikums 
inene  Arbeit  aus  der  Zunahme  der  Funktion  E,  wenn  wir 
anuebmeu,  dass  die  Feld.'^tärke  ^  an  jeder  Stelle  des  Raumes 
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ungeändert  bleibt.  Bringt  man  daher  ein  kleines  Volumen  V  einei 
Isolators  von  einer  Stelle ,  f&r  welche  $  =  0  ist,  nach  einer  Stelle, 
an  welcher  ursprünglich  die  Feldsiärke  %  bestanden  hat,  so  ist 
die  gewonnene  Arbeit 

falls  s  die  Dielektricitatskonstante  des  Isolators,  60  die  seiner  Um- 
gebung bedeutet.  ^  hat  also  dabei  die  Bedeutung  der  Feldstarke, 
welche  sich  aus  den  elektrischen  Ladungen  des  Feldes  ergiebt  unter 
der  Annahme,  dass  die  Dielektricitatskonstante  überall  den  Werth  s« 
besässe. 

Wir  hatten  nun  oben  im  Kap.  III  auf  pag.  158  gesehen,  dass 
bei  Verschiebung  eines  Körpers  der  Magnetisirungskonstante  (i  aus 
der  Unendlichkeit  in  ein  Magnetfeld  der  Starke  Q  die  Arbeit  ge* 
Wonnen  wird: 

8ä      ^ 

Wir  können  daher  direkt  die  früheren  Entwickelungen  auch  hier 
anwenden,  wenn  wir  |t,  [Iq  durch  e,  e©  ersetzen,  und  fi  durch  g, 
wobei  ^  in  der  soeben  genannten  Bedeutung  zu  verstehen  ist. 

Setzt  man  So  =  1  und  e  =  1  -j-  47c0',  so  treten  durch  Elektri- 
sirung  irgendwelche  Formänderungen  des  Isolators  ein,  falls  das 
Produkt  ^  V  sich  bei  diesen  Formänderungen,  wenn  man  sie  künst- 
lich erzeugt,  ändert.  So  berechnet  sich  z.  B.  nach  der  oben  auf 
pag.  161  angegebenen  Formel  (43')  die  Verlängerung  durch  Elektri- 
sirung : 

Öl  P    ^  ö^ 
5 


03^         E*    "    Ol   ' 

falls  E*  der  elastische  Dehnungswiderstand  des  Isolators  ist,  und 
falls  die  Aenderung  seines  Volumens  bei  einseitigem  Zuge  zu 
vernachlässigen  ist  [sonst  wäre  die  dortige  Formel  (43)  anzu- 
wenden]. 

Eine  solche  Längenänderung  durch  Elektrisirung  kann  man 
nach  Röntgen^)  am  Kautschuk  gut  demonstriren. 

Für  Gase  ist  nach  Boltzmann  ()•  V  unabhängig  von  etwaiger 
Kompression  oder  Dilatation.     Dementsprechend  erfahren  sie  keine 


')  W.  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  11,  pag.  786,  1880. 
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Voliuaenändeningen  durch  Elektrisirung^).  In  der  That  konnte 
auch  Quincke*)  eine  solche  nicht  beobachten. 

Betreffs  anderer,  über  Elektrostriktiou  angestellter  Versuche 
Bei  der  Leaer  auf  G.  Wiedemann,  Lehre  von  der  Elektricität, 
II.  Bd.,  Kapitel  11,  verwiesen.  Bei  diesen  Versuchen  sind  zum 
Theil  Kumplikationen  zu  berücksichtigen,  welche  durch  die  auf  ^ie 
geladenen  Theüe  des  elektrischen  Feldes  selbst  ausgeübten  Drucke 
herbeigeführt  werden.  Betreffs  theoretischer  Literatur  vergleiche 
oben  pag.   102  im  Kapitel  III. 

Die  Dielektricitätskonstante  hat  sich  bisher  bei  keinem  Kßrper 
als  stark  von  der  Feldstärke  abhängig  erwiesen.  Deshalb  ist  auch 
die  Unterscheidung  dreier  verschiedener  Definitionen,  wie  sie  oben 
auf  pag.  142  für  die  Magnetisirungakonstante  aufgestellt  wurden, 
hier  für  die  Dielektricitätskonstante  nicht  nöthig. 

Wenn  die  Dielektricitätskonstante  mit  der  Temperatur  wächst, 
so  muss  sich  der  Isolator  durch  Elektriairen  abkühlen;  dagegen 
muss  er  eich  durch  Elektrisiren  erwärmen,  falls  s  mit  wachsender 
Temperatur  abnimmt.  Die  hierfür  gültigen  Formeln  sind  sofort  aus 
dem  §  15  des  Kap.  III  pag.  162  abzuleiten^),  da  alle  dortigen  Be- 
trachtungen auch  unverändert  hier  gelten,  falls  man  |J.  und  ^  durch 
3  und  5  ersetzt.  Streng  genommen  kommt  es  auf  die  Aenderung 
von  V(i  —  1)  mit  der  Temperatur  an.  Da  diese  bei  Gasen  nicht 
eintritt,  so  können  sie  auch  durch  Elektrisirung  keine  Temperatur- 
änderung erfahren. 

Zeigt  der  Isolator  dielektrische  Hysteresis,  so  muss  er  durch 
Elektrisirung  eine  nicht  umkehrbare  Temperaturänderung,  nämlich 
beständig  eine  Erwärmung,  erfahren.  Die  Berechnung  derselben 
ist  ganz  analog  durchzuführen,  wie  im  §  16  des  Kap.  III  auf  pag.  165 
die  Erwärmung  durch  magnetische  Hysteresis. 

')  Diese  Entwickelunge n  befinden  aicli  im  GegensaU  zu  den  von  Lipp- 
mann in  Ännal.  de  Chim.  et  de  Phya.  {Ü),  24,  pag.  4S  (vgl  auch  Poinearrf, 
Elektricität  und  Optik.  1,  Bd..  pag.  236)  gegebenen.  —  Ich  halte  das  Lipp- 
matm'sche  Resultat  für  fuhlerlial't, 

*)  G.  QuiQcke,  Wied.  Aun.  10.  pag.  529,  1380. 

^  Der  Bnehstalie  ft  ist  dort  für  die  Temperatur  gebraucht.  Hier  hat 
I  Bedeutung  t 


Kapitel  YUl. 

Das  elektromagnetische  Feld  in  Isolatoren. 


1.  Elektrische  Ströme  in  Isolatoren.  Bisher  ist  immer 
nur  die  Etede  gewesen  von  elektrischen  Strömen,  welche  in  so- 
genannten Konduktoren  oder  Leitern  stattfinden.  Indessen  massen 
auch  in  Isolatoren  elektrische  Ströme  existiren  können,  nur  sind  die 
Umstände,  unter  welchen  sie  zu  Stande  kommen,  andere  als  bei 
den  Leitern. 

Betrachten  wir  nämlich  zwei  zu  verschiedenem  Potential  elektro- 
statisch geladene  Konduktoren  A  und  B,  welche  durch  einen  Draht  D 
verbunden  werden,  so  äiesst  in  D  im  Momente  der  Verbindung  ein 
elektrischer  Strom.  Wenn  wir  nun  annehmen,  dass  derselbe  nur  inner- 
halb der  Leiter  Ä,  B,  D  fiiesst,  so  ist  der  Strom  kein  geschlossener. 

Wir  haben  aber  im  II.  Kapitel,  §  10,  pag,  88  gesehen,  dass 
die  allgemeinen  Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes  mit  Noth- 
wendigkeit  zu  der  Annahme  führen,  dass  es  nur  geschlossene  Ströme 
giebt.  Dieser  Satz  war  allerdings  nur  abgeleitet  aus  den  Eigen- 
schaften des  magnetischen  Feldes,  welches  stationäre  Ströme  er- 
zeugen, die  entweder  in  Leitern  fliessen  oder  auch  Ampere'sche 
Molekularströme  sein  können.  Maxwell  macht  nun  aber  die 
Hypothese,  dass  die  (hier  im  I.  Kapitel  auseinandergesetzten) 
allgemeinen  Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes  unter 
allen  Umständen  dieselben  sind,  einerlei,  ob  die  elek- 
trische Strömung  in  seinen  Wirbelrliumen  Leitungsströme 
sind  oder  dies  nicht  sind. 

Machen  wir  daher  von  dieser  Hypothese  Gebrauch,  so  fo^ft, 
dass  es  stets  nur  geschlossene  Ströme  giebt,  d.  h.  dass  auch  in  dem 
betrachteten   Falle   zweier  sich   entladenden  Konduktoren   irgendwo 
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r^Sc)ilu8s  der  elektrischen  Stromlinien  eiistiren  niuss.  Dieser  kann 
siel)  offenbar  nur  durch  den  die  Konduktoren  A,  B,  D  umgebenden 
läoktor  (Luft)  hindurch  vollziehen,  d.h.  auch  in  einem  Isolator 
müssen  unter  gewissen  Umständen  elektrische  Ströme  zu 
Stande  kommen. 


3.  Die  Abhängigkeit  der  Strom komponen ton  eines  Iso- 
lators TOD  der  elelttrisi'li«n  Kraft.  Wir  wollen  jetzt  etwas  näher 
die  UmslÄnde  betrachten,  unter  welchen  ein  elektrischer  Strom  in 
einem  Isolator  zu  Stande  kommt.  Bei  dem  im  vorigen  Paragraphen 
beschriebenen  E.Yperimente  haben  wir  es  nicht  mit  einem  statio- 
nären elektrischen  Strome  zu  thun,  sondern  mit  einem  schnell  in 
seiner  Stärke  abklingenden.  Bei  stationären  Strömen,  wie  sie  z.  B. 
ia  einem  durch  einen  Draht  D  geschlossenen  galvanischen  Element 
von  konstanter  elektromotorischer  Kraft  erzeugt  werden,  kommen 
im  umgebenden  Isolator  keine  elektrischen  Ströme  vor,  wie  man 
daraus  erkennen  kann,  dass  die  magnetische  Kraft  ausserhalb  des 
Drahtes  D  (und  des  Elementes)  überall  ein  Potential  besitzt  (vgl. 
oben  pag.  79)  und  fortdauernde  Rotationen  von  Magnetpolen  nur 
dann  möglich  sind,  wenn  sie  den  Draht  D  auf  ihrer  Bahn  um- 
schlingen können. 

Es  ist  daraus  zu  scliliesseu,  dass  die  elektrische  Stromdichte 
ju  einem  Isolator  nicht  abhängen  kann  von  den  Werthen  der  elektri- 
schen Kraft  selber,  sondern  nur  von  den  Aenderungen  derselben 
mit  der  Zeit,  d.  h,  den  nach  der  Zeit  genommenen  Differential- 
quotienten der  elektrischen  Kraft. 

Dieser  Satz  lässt  sich  auch  aus  einem  anderen  Umstände 
deduktiv  ableiten. 

Der  elektrische  Strom  in  einem  Leiter  ist  stets  von  einer 
Wärmeentwickelung  begleitet,  so  dass,  wenn  man  von  dieser  ab- 
sieht, durch  das  Füesaen  des  elektrischen  Stromes  eine  Enei^ie- 
verminderung  des  betreffenden  Systemea  eintritt. 

Dem  ist  nicht  so,  falls  in  einem  vollkommenen  Isolator  ein 
elektrischer  Strom  fliesst.  Denn  einerseits  kann  man  bei  dem  be- 
schriebenen Experimente  der  Entladung  zweier  Konduktoren  in  der 
umgebenden  Luft  nirgends  eine  Wärmeentwickelung  nachweisen 
(NB,  falls  man  absieht  von  der  Erwärmung  an  einer  eventuellea 
Funkenstrecke),  andererseits  folgt  aus  der  Auffassung  der  Natur  des J 
Lichtes  als  elektromagnetische  Schwingungen  und  der  voUkommeneff  1 
DurchBichtigkeit  des  freien  Aethers,  dass  in  letzterem,  der  als  i 
J>ril<]i>,  Tbytik  &a  Aetlieci.  2C 


306  Energie  der  Strömung. 

YoUkommenste  Isolator  anzusehen  ist,  ohne  jedwede  Energievermin- 
derung elektrische  Ströme  fliessen  können. 

Verleihen  wir  nun  diesem  Gedanken  einen  mathematischen 
Ausdruck. 

Wir  sahen  im  Kapitel  VII  auf  pag.  284,  dass  die  Energie  E, 
welche  aufzuwenden  nöthig  ist,  damit  ein  linearer  Strom  der  Starke  i« 
(gemessen  nach  elektrostatischem  Maassj  während  einer  kleinen 
Zeit  dt  äiesse,  gegeben  ist  durch: 

J5=E,i,dt=i.dt   T-^ds,  (1) 

wobei  Ee  die  längs  des  ganzen  Stromes  wirkende  elektromotorische 
Kraft  (nach  elektrostatischem  Maass),  @e  die  pro  Längeneinheit  wir- 
kende elektromotorische  Kraft  bedeutet,  ds  bedeute  ein  Längen- 
element der  Stromlinien,  das  Integral  der  rechten  Seite  von  (1)  ist 
über  die  ganze  Länge  des  Stromes  zu  erstrecken. 

d  @ 

Nach   §  17  des  VII.  Kapitels  (pag.  285)   ist  nun         ^    gleich 

u  8 

der  Resultante  3^  der  elektrischen  Kraft.  Bezeichnen  wir  ferner 
die  Stromdichte  mit  je,  so  ist 

jedq  =  ie, 

falls  dq  der  Querschnitt  des  linearen  Leiters  ist.  Da  nun  dqds^dt, 
d.  h.  gleich  einem  Volumenelement  des  linearen  Stromes  ist,  so 
wird  nach  (1) 

E=itf%.j,.iz,  (2) 

wobei  das  Integral  über  den  ganzen  vom  Strom  durchflossenen  Kaum 
zu  nehmen  ist.     Da  nun  ist: 

g  =  X  cos  (sx)  -f-  Y  cos  (sy)  +  Z  cos  (s  z) ,  .y. 

je  cos  (sx)  =  Ue,       j«  COS  (s  j)  =  V^,       j«  COS  (sz)  =  W^ , 

falls  X,  Y,  Z  die  Komponenten  der  elektrischen  Kraft,  Ug,  Vg,  We  die 
der  Stromdichte  bedeuten,  und  (sx)  etc.  die  Winkel,  welche  die 
Stromrichtung  s  mit  den  Koordinatenaxen  einschliesst,  so  kann  man 
(2)  umgestalten  in: 

E  =   d  t  /(XUe  +   YVe  +  Z  We)  dT.  (4) 

• 

Bisher  setzten  wir  voraus,  dass  die  Strömung  in  einer  sehr  dünnen 
Röhre  erfolgen  solle  (linearer  Strom).  Die  Formel  (4)  gilt  aber  offenbar 
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ebenso  für  ein  beliebiges  körperliches,  vom  Strom  durchflossenes 
System,  da  man  dieses  aus  einer  Anzahl  dünner  Stromröhren  zu- 
sammengesetzt denken  kann. 

Betrachten  wir  nun  zunächst  den  Fall,  dass  die  Komponenten 
der  Stromdichte  proportional  zur  elektrischen  Kraft  seien,  d.  h. 
dass  wäre: 

Ue  =  OeX,  Ve  =  OeY,  We=OeZ,  (5) 

SO  folgt  aus  (4): 

E  =  dt  /oe  (X«  +  Y^  +  Z«)  dz  =  dt  / -^^  .  (6) 

Da  a«,  welches  nach  Analogie  mit  den  oben  pag.  228  im  VI.  Kapitel 
abgeleiteten  Formeln  (10)  die  Leitfähigkeit  des  Körpers,  nach  elektro- 
statischem Maasse  gemessen,  sein  würde,  eine  positive  Grösse  sein 
muss,  so  hat  auch  ^  nach  (6)  stets  einen  positiven  Werth.  Es 
erfordert  daher  stets  einen  gewissen  Energieaufwand,  wenn  im 
Körper  ein  Strom  eine  gewisse  Zeit  hindurchfliessen  soll,  auch  wenn 
das  ganze  System  einen  Kreisprocess  durchmacht,  d.  h.  am  Ende 
der  betrachteten  Zeit  das  System  ganz  denselben  Zustand  besitzt 
wie  am  Anfang.  Dieser  Energieaufwand  setzt  sich  in  Joule'sche 
Wärme  um.  In  der  That  ergiebt  die  rechte  Seite  von  (6),  auf  einen 
linearen  Strom  angewandt: 

£?=i,2w,dt, 

falls  We  den  galvanischen  Widerstand  nach  elektrostatischem  Maasse 
bedeutet.  Nach  der  oben  auf  pag.  288  befindlichen  Tabelle  ist 
ie*We  =  i*w,  falls  i  und  w  Stromstärke  und  Widerstand,  nach 
elektromagnetischem  Maasse  gemessen,  bedeuten.  E  hat  daher  den 
Werth  der  sogenannten  Joule'schen  Wärme  [vgl.  oben  pag.  225 
Formel  (2)]. 

Der  Ansatz  (5)  kann  also  in  einem  Isolator  nicht  richtig  sein. 
Versuchen  wir  nun  das  Nächstliegende,  nämlich: 

9X  8Y  ÖZ  ,^, 

In  (4)  eingesetzt,  ergiebt  dies: 

E=dt-^   /^(X«  +  Y^  +  ZOdT.  (8) 
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Hiernach  ergiebt  sich  E  nicht  beständig  als  posüdv,  sondern,  da  E 
nach  (8)  gleich  der  innerhalb  der  Zeit  dt  eintretenden  Aenderung 
der  Funktion  ^  ist,  wobei 


^  =  fT(^' 


+  Y»  +  Z»)dT, 


SO  kann  E  auch  negative  Werthe  annehmen,  d.  h.  es  kann  Energie 
gewonnen  werden  durch  die  elektrische  Strömung.  Dies  geschieht 
sogar  sicher,  wenn  das  ganze  System  einen  Kreisprocess  durchlauft, 
wenn  also  die  Funktion  ^  nach  beliebigen  Zwischenwerthen  zu  ihrem 
Anfangswerthe  zurückkehrt.  Nach  (8)  ist  dann  die  gesammte  auf- 
zuwendende Energie  gleich  Null. 

In  diesem  Falle  ist  das  Auftreten  elektrischer  Strömungen 
nicht  von  einer  Energie  Verminderung  begleitet;  der  Ansatz  (7) 
ist  daher  möglich  für  einen  Isolator. 

Es  wäre  nun  aber  noch  zu  untersuchen,  ob  nicht  die  Strom- 
komponenten Uo  etc.  auch  noch  von  höheren  Differentialquotienten 
der  elektrischen  Kraft  nach  der  Zeit  abhängen  könnten. 

Es  sind  dabei  zwei  Fälle  zu  unterscheiden,  nämlich  je  nach- 
dem Ue  von  einem  geraden  Differentialquotienten  von  X  nach  t  ab- 
hängt, oder  von  einem  ungeraden. 

Betrachten  wir  zunächst  ersteren  Fall,  setzen  wir  also  allgemein 

_         ^^X 

so  tritt  in  der  Formel  (4)  für  E  als  Summand  das  Glied  auf 
X      .  ^.j».   .     Nun  ist  aber 

0-x  _  JL  /y  1ä.\  _  {lAV 
i)  t^      c)  t  V     d  t  /     V  ()  t  /  , 

^     ü  t^    ""   f)  t  V       0  t»  ^)t      0  t2  /  "^  V  B  t2  ^   , 


und  allgemein  ist  X       ^^  gleich  einem  Differentialquotienten  nach 

O    h 

der  Zeit  vermindert  oder  vermehrt  um  eine  stets  positive  Grösse, 
je  nachdem  h  eine  ungerade  oder  eine  gerade  Zahl  ist.  —  Da  nun 
aber,  wie  aus  den  angestellten  Betrachtungen  erhellt,  E  gleich  dem 
Differentialquotienten  einer  Funktion  des  Zustandes   des   Systemes 
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nach  der  Zeit  sein  muss,  faUs  bei  Kreisprocessen  E  verschwinden 
soll,  so  können  die  Stromkomponenten  in  einem  Isolator 
nicht  von  geraden  Differentialquotienten  der  elektrischen 
Kraft  nach  der  Zeit  abhängen. 

Dagegen  können,  wenigstens  aus  der  Energieerhaltung  ge- 
schlossen, die  Stromkomponenten  von  beliebigen  ungeraden  Differen- 
tialquotienten der  elektrischen  Kraft  nach  den  Koordinaten  abhängen. 

Denn  X  i2h+i  ^^^  ^^^  gleich  dem  Differentialquotienten  einer 
Funktion  nach  der  Zeit.     Man  erkennt  dies  aus  den  Identitäten: 

ÖX         1     8X» 


et         2      Ö  t    ' 

e^x  _ _^  r     9^x  _  j_  /  6  X  \n 

8t«""0tL        9t^  2V9t/J' 

8^x  ___  _d__  r     8^x  _  8X   a^x      j^  /8^x\n 

8t5""    8t    L        8  t*  8t'    8t»'*"2V8t«/J' 

deren  Fortsetzung  für  beliebig  hohe  Differentialquotienten  man  leicht 
hiernach  bilden  kann. 

Sonach  wäre  der  allgemeinste  Ansatz,  wenigstens  wenn  man 
zunächst  von  einer  Abhängigkeit  der  u«,  Ve,  w«  von  den  Differential- 
quotienten der  X,  Y,  Z  nach  den  x,  y,  z  absieht : 

8X     ,      ,   83X     ,      ,,    8^X     ,  .Q. 

Die  Koefficienten  x,  x',  x"  etc.  kann  man  nun  mit  Hülfe  des 

Gauss'schen  Satzes,  d.  h.  der  Formel  (23)  auf  pag.  265  bestimmen, 

mit  Rücksicht  auf  die  Thatsache,  dass  es  nur  geschlossene  Ströme 

geben  kann.     Letzteres  erfordert,  dass  die  gesammte  Elektricitäts- 

menge,  welche  in  einem  Isolator  innerhalb   der  Zeit  dt  durch  eine 

geschlossene  Fläche   S  tritt,    die    einen   geladenen  Konduktor  um- 

schliesst,    gleich    der  innerhalb   dt  stattfindenden   Aenderung    der 

de 
Elektricitätsmenge  des  Konduktors  ist.    Nennt  man  letztere  — rr-dt, 

so  muss  also  nach  dem  Satze  der  Existenz  geschlossener  Ströme  sein: 

dt/j„dS  =  ^dt,  (10) 

wobei  jn  die  nach  der  äusseren  Normale  n  auf  d  S  genommene  Kom- 


310    ^^6  Abhängigkeit  der  Stromkomponenten  von  der  elektrischen  Kraft. 

ponente  der  Siromdichte  ist.  —  Setzt  man  die  Werthe  nach  (9)  in 
(10)  ein,  so  entsteht 

wobei  Fq  die  nach  n  genommene  Komponente  der  elektrischen  Kraft 

bedeutet. 

Nun  ist  aber  nach  dem  Gauss'schen  Satze,  d.  h.  der  Formel  (23) 

9  V 
auf  pag.  265,  in  welcher  -r —  =  —  ^^  zu  setzen  ist: 

/sg^„dS  =  4Äe,  (11) 

daher 

de   dt  =  dt  A^-?^dS.  (12) 


-'/-^ 


dt  I   4t7c     dt 

e   bedeutet  die  Dielektricitätskonstante  des  Isolators  an  der  Stelle 
von  dS. 

Eine  Vergleichung  von  (10')  und  (12)  liefert: 

X  =  -7^ ,      %'  =  0 ,     x"  =  0 ,      etc.  (13) 

Es  ist  also  in  einem  Isolator: 

"^  "   4  TT     8t'      ^^  ~    4  :r     0  t   '       ""'^  ~   4  -     d  t    '   ^  ^ 

Diese  Gleichungen  gelten  auch  in  einem  inhomogenen  Medium, 
d.  h.  in  einem  solchen,  in  welchem  s  mit  dem  Ort  variirt.  Denn  der 
Gauss'sche  Satz  (11)  hat  auch  für  ein  inhomogenes  Medium  seine 
Gültigkeit.  Man  sieht,  dass  die  Funktion  <i>  die  Bedeutung  der 
oben  auf  pag.  273  durch  Formel  (41)  bestimmten  elektrischen  Energie 
hat.  Die  Relationen  (14)  sind  mit  Hülfe  des  Gauss'schen  Satzes 
abgeleitet.  Derselbe  ist  aus  elektrostatischen  Experimenten  er- 
schlossen, in  welchen  also  die  elektrischen  Ladungen  im  Gleich- 
gewicht sind.  Wenn  wir  den  Gauss'schen  Satz  auch  hier  auf 
strömende  Elektricität  anwenden,  so  liegt  darin  also  die  Voraus- 
setzung, dass  dies  wirklich  gestattet  sei. 

Es  könnte  denkbar  erscheinen,  dass  für  sehr  schnelle  Zustands- 
änderungen,  wie  sie  z.  B.  bei  Lichtschwingungen  vorliegen,  der 
Gauss'sche    Satz  wenigstens   in   ponderablen  Medien   nicht   mehr 
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wäre,  und  dass  daher  dann  die  höheren  Entwicke- 
lter der  Formel  (9)  wirklich  mit  zu  berücksichtigen  wären. 
Attf  dies©  Frage  soll  weiter  unten  im  §  8  des  X.  Kapitels  bei  Be- 
sprechung der  optischen  Eigenschaften  der  Körper  eingegangen 
werden.  Zunächst  wollen  wir  an  dem  Qauss'schen  Satze,  d.  h. 
auch  an  den  Gleichungen  (14)  festhalten,  da  sie  jedenfalls  für  Zu- 
stände gelten,  welche  nicht  5<ehr  schnell  mit  der  Zeit  sich  ändern. 
Die  Uebereinstimnaung  mit  den  Beobachtungsergebnissen  zeigt,  dass 
in  allen  sogenannten  rein  elektrischen  (nicht  optischen)  Experi- 
menten, selbst  bei  den  schnellsten,  bisher  erreichten  Schwingungen, 
die  Vernacltiäsaigung  der  höheren  Differentialquotieuten  in  (9)  aU 
gerechtfertigt  erscheint.  Ihr  Einfluss  mUsste  sich  nämlich  in  einer 
Art  Dispersion  bemerklich  machen,  d.  h.  in  einer  Abhängigkeit  der 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elektrischer  Wellen  von  ihrer  Schwin- 
gungsdauer. Eine  solche  Abhängigkeit  ist  aber  bisher  nicht  siti 
koDStatiren  gewesen. 

Die  Gültigkeit  des  Gauss'schen  Satzes  bedingt  es  auch,  dass 
die  Stromkomponenten  nicht  von  den  Difl'erentialquotienten  der  elek- 
trischen Kraft  nach  den  Koordinaten  abhängen  können,  wie  man 
sich  leicht  überzeugt  durch  Einsetzen  solcher  Terme  in  die  Formel  ( 1 0). 
Ebensowenig   können    in    u,  v,  w    höhere    als   erste   Potenzen   von 

-j-T—  etc.  auftreten.    Dies  geht  auch  schon  aus  dem  Grunde  nicht, 

weil  alle  Gleichungen  linear  und  homogen  sein  müssen,  da  stets 
beobachtet  wird ,  dass  zwei  verschiedene  Zustandaanderungen  sich 
ohne  gegenseitige  Beeinflussung  oder  Störung  additiv  superponiren. 


3.  Yersinnbildiichniig  der  Eigenscliaftcii  des  elektrischen 

Feldes.  Es  ist  schon  im  II.  Kapitel  oben  auf  pag,  88  gesagt,  dass 
man  wegen  des  Umstandes,  dass  es  nur  geschlossene  Ströme  giebt, 
für  den  elektrischen  Strom  dasBild  der  Bewegung  eines  inkonipressiblen 
Fluidums  gebrauchen  kann.  Die  Geschwindigkeitskomponenten  dieses 
Fluidums  sind  dann  gleich  den  Stromkomponenten  u,,  \\,  w,  zu 
setzen.  —  Wie  die  Gleichungen  (14)  lehren,  wären  dann  die 
Ausdrucke : 


4ä 


X, 


4- 


1  den  Verschiebungen  des  Fluidums  aus  seiner  ursprünglichen 
shgewichts-)  Lage.     Diese   Grössen   sind   daher   von   Maswell 


ii*  K:3L7oa«z74z  i«r  elcktriscken  Verschiebung  genaiint 
—  ^VTr*  iriUtsa,  'itibaT-y  &  clektiiwAgn  SWSne  in  einem  Isolator 
rzn  y-tn^ih.i*izzz**'ZT^m^  nennen  mm  üntendned  Ton  den  in 

•riz«im  I^ä-±r  fiihsse&iaL  Leitungsströmen. 

Z'.-r  La.iTTg  rvätf  Kocsinkicffat  mit  positiTer  und  B^atiT« 
EI-firr{:r:l:  tiS!??^?  ejicc.  deoi  genannten  Klde  darin,  dass  dnich 
üi  •'>':eriL:h-f  i^  w^tsr  ge2ad«ien  Konduktors  hindordi  ein  ge- 
visäc?  t>^ju:^c=.  >ift§  Flafdums  nach  anssoi.  dagegen  durch  die 
•'»o-rrLichr  i'ts  zi'z'z:isiT  geladaien  Konduktors  ein  gleich  grosses 
^izAz.Tiir,  iiri  Ylziiznis  nach  innen  ron  seiner  Buhelage  aus  Ter- 
s<h>:>:^z  iit.  An  jeier  Stelle  des  zwischen  beiden  Konduktoren 
be^nilichen  I«*jIaror«  messen  wegen  der  Inkompressibilitat  des  Flui- 
'iuzüs  Ver^^hirbungru  desselben  aufbeten,  denen  zufolge  gewisse 
Drucke  und  Spacnucgen  bestehen,  welche  die  Konduktoren  gegen- 
einander Zu  bewegen  suchen.  Die  Grosse  und  Art  dieser  Span- 
nungen, durch  welche  die  beobachteten  ponderomotorischen  Wir- 
kun;zen  de?  elektrc-sranschen  Feldes  herrorgerufen  werden  würden, 
>icd  schon  im  vorigen  Kapitel  oben  auf  pag.  276  angegeben. 

Nach  dem  hier  gebrauchten  Bilde  ist  es  verständlich,  warum 
die  ponderomotorischen  Wirkungen  zweier  geladener  Konduktoren 
umgekehrt  proportional  zur  Dielektricitätskonstante  b  des  Zwischen- 
mittelö  sind.  Denn  diese  Grösse  spielt  offenbar,  da  sie  proportional 
der  elektrischen  Verschiebung,  diridirt  durch  die  die  Verschiebung 
veranlassende  Kraft  ist.  die  Rolle  des  reciproken  elastischen  Wider- 
standes des  Zwischenmittels.  Je  grosser  daher  s  ist,  um  so  kleiner 
müssen  die  durch  die  Verschiebungen,  d.  h.  elektrischen  Ladungen, 
hervorgerufenen  Spannungen  und  daher  auch  ponderomotorischen 
Wirkungen  sein. 

Die  hier  angestellten  Betrachtungen  gelten  in  ganz  ähnlicher 
Weise  für  das  magnetische  Feld,  wie  aus  den  Erörterungen  im 
II.  Kiipitel  pag.  89  zu  ersehen  ist.  Die  Komponenten  der  magne- 
tischen Verschiebung  sind 


4  :r  4  ::  4  t: 

Wie  schon  dort  hervorgehoben  wurde,  sind  diese  Vorstellungen 
weiter  nichts  als  ein  Sinnbild,  durch  welches  die  aus  den  Beob- 
achtungen mit  Sicherheit  abstrahirten  Gleichungen  der  Anschauung 
näher  gerückt  werden.  Es  ist  durchaus  nicht  gesagt,  dass  die 
elektrische  Ladung  wirklich  in  der  Verschiebung  einer  inkompres- 
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siblen  Flüssigkeit  bestände.  Denn  nur  was  uns  die  Beobachtung 
liefert,  ist  als  sicher  begründet  anzusehen.  Das  sind  aber  hier  nur 
die  Gleichungen,  durch  welche  die  Eigenschaften  des  elektrischen 
(resp.  magnetischen)  Feldes  charakterisirt  sind.  Es  bleibt  der  Phan- 
tasie und  der  Willkür  überlassen,  diese  Gleichungen  durch  irgend- 
wie gewählte  Bilder  tiefer  zu  int^rpretiren. 

4.  Gmndgleichnngen  des  elektromagnetischen  Feldes 
rnhender  Isolatoren.  Wenn  in  einem  Isolator  durch  Veränderung 
der  elektrischen  Kräfte  elektrische  Ströme  (Verschiebungsströme) 
entstehen,  so  müssen  letztere  magnetische  Kräfte  ausüben^).  Es 
müssen  daher  Zustandsänderungen  im  Aether  hervorgerufen  werden, 
welche  eine  Superposition  der  Zustandsänderungen  sind,  welche  der 
Aether  im  elektrischen,  und  derer,  welche  er  im  magnetischen  Felde 
erfährt.  Diese  Superposition  von  Zustandsänderungen  verstehen 
wir  jetzt  unter  der  Bezeichnung:  „Elektromagnetisches  Feld  des 
Isolators". 

Da  die  Beziehungen  zwischen  den  Komponenten  des  elek- 
trischen Stromes  und  denen  der  elektrischen  Kraft  in  einem  Isolator 
abgeleitet  sind,  so  sind  wir  jetzt  im  Stande,  das  vollständige  System 
der  Grundgleichungen  des  elektromagnetischen  Feldes  in  Isolatoren 
aufzustellen. 

Zunächst  lauten  die  in  jedem  elektromagnetischen  Felde 
gültigen  MaxwelTschen  Gleichungen,  welche  im  IL  Kapitel,  §  8, 
Formeln  (12)  auf  pag.  86  abgeleitet  sind: 


4  TTU  = 


Ö  Y         0  ß 


By  Üz   ' 


4;rv  =  ^- -— ,  (15) 


4  TTW  = 


03  Öa 


üx  Üy  ' 


wobei  a,  ß,  y  die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft,  u,  v,  w  die 
des  elektrischen  Stromes  bedeuten.  Letztere  sind  nach  elektro- 
magnetischem Maasse  gemessen.  (Für  erstere  gilt  stets  nur  das 
eine  im  I.  Kapitel  festgesetzte  Maasssystem.) 


*)  Diese  magnetische  Wirkung  der  Verschiebungsströme  ist  thatsächlich 
auch  von  Röntgen  (6er.  der  Berl.  Akad.  1885)  beobachtet. 


zu  Om 

Die  FoncrlD  *  15 1  waren  zmiicltst  mir  abgeleitet  ans  den 
znagnedä^hen  Eigenschaften  statkmirer  LeitnngaBtrSme.  Nach  der 
oben  pag.  -^>4  genannten  MaxwelFsdien  Hypothese  gelten  sie 
aber  aach.  falls  die  StromkoniponMiten  n.  r,  w  ron  Yerschiebungs- 
«tr&men  herrühren.  Femer  nimmt  Maxwell  an,  daas  die  61ei* 
chongen  (lo)  auch  gelten,  wenn  «ich  n.  r,  w  schnell  mit  der  Zeit 
ändert. 

Femer  gelten  für  mhende  Körper  die  im  V.  fijipitel,  §  11, 
pag.  218  abgeleiteten  Formeln  (45),  nämlich: 

da         ffO         dR 


c»t            dz 

^j 

öß  _  öR 

dP 

öt          dx 

dz 

in      öP 

öQ 

'^   Ot  dv  äx 

P,  Q.  R  bedeuten  die  Komponenten  der  auf  die  Längeneinheit 
wirkenden  elektromotorischen  Kraft  6  nach  elektromagnetischem 
Maasse. 

Die  Gleichungen  (16)  waren  gewonnen  aus  den  Eigenschaften 
der  Elektroinduktion  von  Leitungsströmen.  Nach  Maxwell  wirken 
aber  Verschiebungsströme  in  derselben  Weise  induktorisch  ^) ,  wie 
Leitungsströme.  Wir  stellen  daher  die  Gleichungen  (16)  auch  für 
das  elektromagnetische  Feld  eines  Isolators  auf. 

Für  die  Grössen  P,  Q,  R  kann  man  die  nach  elektrostatischem 
Maass  gemessenen  Komponenten  X,  Y,  Z  der  elektrischen  Kraft  ein- 
führen mit  Hülfe  der  im  VII.  Kapitel  auf  pag.  286  abgeleiteten 
Formeln  (62): 

P  =  cX,  Q  =  cY,  R  =  cZ.  (17) 

c  ist  das  Verhältniss  der  elektrostatisch  gemessenen  Stromstärke 
zu  der  elektromagnetisch  gemessenen.  —  Wegen  dieser  Bedeutung 
von  c  ist  also: 

c  =  Ue  :  u  =  Ve  :  V  =  Wg  :  w ,  (18) 

faÜH  u,.,  V,.,  w,.  die  Komponenten  der  Dichtigkeit  des  elektrischen 
Stromes,  nach  elektrostatischem  Maass  geroessen,  bedeuten. 

')  Dio  induktorische  Wirksamkeit  der  Verschiebungsströme  ist  experi- 
mentell deutlich  durch  die  im  nächsten  Kapitel  zu  besprechenden  Versuche 
von  Hertz  nachgewiesen. 
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Nach  den  Formeln  (14)  des  §  2  dieses  Kapitels  (pag.  310) 
ist  schliesslich: 

"^■"   4;:     9t   '  ""^ ""   4  ;c     9t   '         "^^ "   4  tc     9t  '    ^^^^ 

Führt  man  nun  in  dem  System  (15)  die  elektrische  Kraft 
nach  (18)  und  (19)  ein,  und  ersetzt  man  im  System  (16)  P,  Q,  R 
durch  X,  Y,  Z  nach  den  Gleichungen  (17),  so  erhält  man  die 
beiden  folgenden  Gleichungssysteme: 

9X  _  9y         9ß 


(20) 


c 

c 


9t 

9y 

8z   ' 

9Y 

9a 

9t 

Ot 

9z 

9x  ' 

ez 

Oß 

8a 

ot  "" 

9x 

9y  • 

da 

9Y 

8Z 

9t 

9z 

9y  ' 

Oß 

9Z 

8X 

8t 

9x 

9z   ' 

Oy 

9X 

8Y 

(21) 


c     9t  9y  9x 


Die  zur  Herleitung  von  (20)  und  (21)  benutzten  Gleichungen  (15) 
bis  (19)  gelten  auch  in  inhomogenen  Körpern,  wie  bei  der  Ent- 
stehung jener  Gleichungen  stets  hervorgehoben  ist.  Daher  gelten 
(20)  und  (21)  ebenfalls  auch  in  inhomogenen  Isolatoren, 
d.  h.  solchen,  in  welchen  s  und  [i  Funktionen  des  Ortes  sind. 

DiflFerencirt  man  die  drei  Gleichungen  (20)  bezw.  nach  x,  y,  z, 
und  addirt  dann,  so  ergiebt  sich: 

8     r8(sX)  9(sY)  9(sZ)-| 

Der  in  der  Klammer  stehende  Ausdruck  hat  nach  Formel  (27) 
des  vorigen  Kapitels  (pag.  2(56)  die  Bedeutung  der  räumlichen  Dichte 
der  wahren  elektrischen  Ladung,  multiplicirt  mit  4 ::.  Da  diese  in 
einem  vollkommenen  Isolator  nur  durch  direkte  Berührung  mit  einem 
anderen  Körper  geändert  werden  kann,  so  ist  es  klar,  dass  sie  in 
einem  vollkommen  ruhenden  Systeme   an  jeder  seiner  Stellen  sich 
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im  Laufe   der  Zeit   nicht  ändern  kann,   d.  h.    dasB  die   linke  Seite 
von  (22)  verschwinden  muss. 

Dieselbe  Operation,  auf  die  drei  Gleichungen  des  Systemes  (21) 
angewandt,  ei^ebt: 

ot  L    ax      ^^7^  +  ^i— J  =  ^-  (23) 

Auch  diese  Relation  ist  nach  unseren  früheren  Entwickelungen 
selbstverständlich,  da  die  linke  Seite  von  (23)  den  nach  der  Zeit 
genommenen  Differentialquotienten  der  Dichtigkeit  des  wahren 
Magnetismus,  multiplicirt  mit  4  n,  bedeutet.  Da  nun  aber  letzterer 
immer  verschwindet,  nach  pag.  52,  so  muss  nicht  nur  die  Relation  (23) 
bestehen,  sondern  sogar  die  schon  oben  pag.  65  abgeleitete  RelatioD: 

Öx       ^      8y        '        Oz      ~  ^24) 

Die  Gleichungen  des  elektromagnetischen  Feldes  ruhender 
Isolatoren  sind  in  der  durch  (20)  und  (21)  angegebenen  Form 
zuerst  von  Ueaviside'),  sodann  von  Hertz*)  und  Cohn')  auf- 
gestellt. 

Die  positiven  Richtungen  der  Koordinatenaxen  sind  durch  die 
oben  auf  pag.  61  genannte  Verfügung  festgelegt.  —  Für  ein  in- 
verses  Koordinatensystem  würden  sieh  die  Vorzeichen  der  rechten 
Seiten  der  Gleichungen  (20)  und  (21)  umkehren*). 

Die  aufgestellten  Gleichungen  sind  Nahe  Wirkungsgesetze,  Durch 
sie  sind  die  Eigenschaften  des  elektromagnetischen  Feldes  ruhender 
Isolatoren  vollständig  charakterisirt ,  wenn  man  noch  in  Rücksicht 
zieht,  dass  die  Energie  des  Feldes  nach  pag.  273  gleich  der  Summe 
der  Energieen  des  magnetischen  und  des  elektrischen  Feldes  sein 
niuss,  nämhch  gleich  dem  Ausdruck: 

7,'+T  =  -^/HX*+y'-fZ^)dr-|--^/p.(«*  +  ß^  +  T')dt.(25) 

In  der  That  kann  man  rückwärts  aus  (20),  (21)  und  (25)  alle 


')  0.  Heaviaide,  Electrician,  1885.  —  Pliil.  Mag.  Febr.  1888. 

')  H.  Hertz,  Gott.  Nachr.  März  1800.  —  Wied.  Ann.  40,  p.  577, 1890. 

'(  E,  Cohn,  Wied.  Ann.  40,  pag.  G25,  1890. 

*)  Bei  Hertz  findet  sich  diese  Vorzeichen differenz ,  obgleich  du  Ko- 
irdinatenBjBtem  so  gewählt  ist,  wie  hier  im  Teit.  —  Ea  ist  dies  als  eine  Un- 
ichtigkeit  anzuBehen. 


Ableitung  dpt  Ei'äclieinangen  aus  den  Gnindgleidiungen. 
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bisher    bekannten    Erscheinungen    des    elektromagnetischen    Feldes 
ableiten. 

Falls  nämlich  Gieiehgewichtszustände  bestehen,  bo  verschwinden 
die  Unken  Seiten  von  (20)  und  (2!).  Die  magnetischen  Kräfte  so- 
wohl wie  die  elektrischen  haben  demnach  ein  Potential.  Nennt  man 
eines  derselben,  z,  B.  letzteres,  Y,  so  ergiebt  sich,  da  nach  (22)  stets 
1  ('X) 


-  etc.  eine  von  t  unabhängige  Konstante  s 


,  welche 


I  genannt  werden  möge,  z.  B.  für  ein  homogenes  Medium: 


^^v  = 


-4xp. 


I 

^^^H  Durch  diese  Gleichung  ist  aber  in  Verbindung  mit  gewissen 
^^HH^keitBeigenschaften  das  Potential  V  vollständig  bestimmt  (vgl. 
oben  pag.  27). 

Auch  die  ponderomotorischen  Wirkungen  im  elektrischen  Felde 
ergeben  sich  entsprechend  der  Beobachtung  aus  (20),  (21)  und  (25), 
wenn  man  berücksichtigt,  dass  die  von  den  ponderomotoriscben 
Kräften  geleistete  Arbeit  gleich  der  Abnalime  der  elektrischen 
Energie  E  sein  muss. 


Im  Falle   stationärer  Striime,    d.  h.   für  konstantes 


rtX 


-  etc., 


ergeben  sich  aus  (20)  die  richtigen  Werihe  für  die  ponderomoto- 
rischen Wirkungen  eines  Magnetfeldes,  z.  B.  das  Biot-Savart'sche 
Gesetz. 

Man  erhält  aus  (21)  die  Gesetze  ttir  die  Grösse  der  inducirten 
elektromotorischen  Kraft,  wie  man  sofort  erkennt,  wenn  man  den 
im  Kap.  V,  §  11,  pag,  218  zur  Ableitung  der  dortigen  Formeln  (45) 
eingeschlagenen  Weg  rückwärts  geht. 

Auch  die  Grenzbedingungen  beim  Uebergang  Über  die  Grenze 
zweier  verschiedener,  aneinandergrenzender  Körper  kann  man  aus 
den  Gleichungen  (20)  und  (21)  ableiten.  In  Wirklichkeit  müssen 
nämlich  s  und  ^  stetige  Funktionen  des  Orte.'^  sein,  da  in  der  Natur 
Unstetigkeiten  im  mathematischen  Sinne  des  Wortes  nicht  vor- 
kommen. Daher  müssen  auch  die  Komponenten  der  luagnetischea 
und  der  elektrischen  Kraft  stetig  variiren.  Nur  in  gewissen  Fallen 
kann  es  vorkommen,  dass  diese  Grössen  so  schnell  variiren.  dass 
man  zur  bequemeren  Darstellung  der  Erscheinungen  gelangt,  wenn 
man  an  Stelle  der  schnellen  Variation  eine  TJnstetigkeit   supponirt. 

tritt    in    dera  jetzt   zu    betrachtenden   Falle    ein .    wenn   zwei 
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homogene  Körper  mit  verschiedener  Natur,  d.  h.  verschiedenen  £ 
und  {L  aneinanderstossen.  Ihre  Berührungsfläche  muss  streng- 
genommen eine  Schicht  von  sehr  geringer  Dicke  sein,  in  welcher 
E  und  {L  sehr  schnell  variiren.  Auch  in  dieser  sehr  stark  in- 
homogenen Schicht  müssen  die  Gleichungen  (20)  und  (21)  gelten, 
und  alle  ihre  Termen  müssen  endliche  Werthe  behalten. 

Legen  wir  nun  die  z-Axe  des  Koordinatensystems  senkrecht  zur 
Berührungsfläche,  so  folgt  aus  der  Endlichkeit  der  in  den  Gleichungen 

(20)  und  (21)  auftretenden  Terme   -- — ,    --r-i    -7: — *    — :: — 1  dass 

üz         dz         Oz  Oz 

a,  ß,  X,  Y  stetig  variiren  beim  Durchgang  durch  die  inhomogene 
Uebergangsschicht,  d.  h.  dass  sie  zu  beiden  Seiten  der  Grenz- 
fläche dieselben  Werthe  besitzen,  wenn  wir  die  üeber- 
gangsschicht  als  unendlich  dünn,  d.  h.  den  Uebergang  der 
Natur  des  einen  Mediums  in  die  des  anderen  als  sprung- 
haft ansehen.  —  Da  diese  Gleichheit  der  Werthe  von  a,  ß,  X,  Y 
zu  beiden  Seiten  der  Grenze  für  alle  Punkte  derselben,  d.  h.  für 
alle  Koordinaten  x,  y  besteht,  so  sind  auch  die  DiflFerentialquotienten 

— — ,  — — , etc.    zu  beiden  Seiten  der  Grenze  einander  rfeich. 

<»x       ()y       ()x 

Aus  der  dritten  Gleichung  des  Systemes  (20)  und  der  des  Systemes 

(21)  folgt  daher,  dass  auch  eZ  und  [xy  zu  beiden  Seiten  der  Grenze 
dieselben  Werthe  besitzt. 

Bezeichnen  wir  daher  die  Zugehörigkeit  zu  den  beiden  an- 
einandergrenzenden  Medien  durch  untere  Indices  1,2,  so  gelten 
die  Grenzbedingungen : 


Y    .  _.  V       V    Y       c   7    —  ff   7 


(215) 


Diese  Grenzbedingungen,  welche  die  Stetigkeit  der  tangentiellen 
Kraftkomponeuten  und  eine  bestimmte  Unstetigkeit  der  normalen  Kraf t- 
komponenten  beim  Durchgang  durch  die  Grenze  aussprechen,  haben 
wir  früher  aus  anderen  Betrachtungen  abgeleitet  (vgl.  pag.  36 — 39 
und  pag.  270).  Die  Gleichungen  (20)  und  (21)  sind  also  auch  in 
der  Hinsicht  vollständig,  dass  sie  die  Grenzbedingungen  ebenfalls  in 
«ich  enthalten.  Es  ist  dies  ein  Vortheil,  der  allen  Nahewirkungs- 
gi^setzen  anhaftet,  welche  auch  für  inhomogene  Medien  Gültigkeit 
lu^Hitzen,  welcher  jedoch  abgeht  einer  mathematischen  Darstellung  der 
HfHcheinungen  durch  Fernwirkungsgesetze,  die  aus  Beobachtungen  in 
luMuogenen  Medien  abstrahirt  sind. 
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Aus  diesem  Grunde  ist  die  Erforschung  der  Nahewirkungs- 
gesetze  zur  mathematischen  Beschreibung  der  Erscheinuugeu  in 
besserer  Weise  geeignet,  als  die  sich  zunächst  darbieteuden  Fern* 


Während  nach  den  angestellten  Ueberlegungen  es  fOr  die  Er- 
scheinungen ganz  gleichgültig  sein  niuss,  durch  welche  Zwischen- 
werthe  hindurch  der  Uebergang  von  Ej  in  e,  und  von  [L^  in  (i,  er- 
folgt, wenn  nur  derselbe  in  einer  unendlich  dünnen  Schicht  erfolgt, 
kommen  die  Zwischenwerthe  wohl  in  Betracht,  wenn  die  Ueber- 
gangsschicht  nicht  mehr  als  unendlich  dünn  anzusehen  ist.  Dies 
wird  weiter  unten  bei  Besprechung  einiger  optischer  Versuche  noch 
deutlicher  hervortreten. 

Die  in  diesem  Paragraphen  aufgestellten  Gleichungen  sind  für 
die  MaxweU'sc.he  Theorie  des  elektromagnetischen  Feldes  charak- 
teristisch. Sie  hasiren  allein  auf  der  Hypothese,  dass  die  allgemeinen 
Eigenschaften  des  magnetischen  Feldes  (vgl.  Ktip.  \)  immer  die- 
selben sind,  d.  h.  dass  sie  unabhängig  von  der  Art  der  elektrischen 
Strömungen  in  den  Wirbelräumen  des  Magnetfeldes  sind  und  von 
der  Geschwindigkeit  der  Stromänderungen  im  Laufe  der  Zeit. 


5.  Die  Foyntiug'sclie  Formel  für  den  Eiiergiefiuss  Im 
elektromuBlietiHChen  Felde.  Wenn  man  die  Formeln  (20)  und  (21) 
beziehungsweise  mit  den  Faktoren  Xdt,  Ydt,  Zdt,  adr,  ßdt,  yiz 
multiplicirt,  wobei  d  x  ein  Volumenelement  bedeutet,  und  Über  einen 
beliebigen  Bereich  integrirt,  so  erhält  man: 


i^9Y  I 


11/' (^f 


.y        ../ +/(4f-^)-  +  -<-> 

Nun  ist  nach  dem  im  Kap.  I  auf  pag.  2lj  genannten  HUlfssatz: 

i'tHa  dS  ein  Oberflächenelement  der  Oberfläche  desjenigen  Raumes 
bedeutet,  Über  welchen  die  Integration  erstreckt  wird,  und  n  die 
e  Normale  auf  dS.    Wendet  man  diesen  Satz  an  auf  die  ersten 
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drei  Integrale,  welche  auf  der  rechten  Seite  von  (27)  auftretenf  90 
heben  sich  die  Raumintegrale  gegenseitig  fort.  Da  die  linke  Seite 
von  (27)  infolge  der  Gleichung  (25)  proportional  zu  dem  Differential- 
quotienten der  elektromagnetischen  Energie  E  -\-T  ist,  welche  der 
betrachtete  Raum  enthält,  so  folgt  daher 

''  ^^^^  ^^    =  -^  /[(T  Y  -  ßZ)  cos  (nx)  +  (aZ  -  tX)  cos  (ny) 

-^  (?  X  -  a Y)  cos  (nz)]  d S  .  (28) 

Den  Sinn  dieser  Formel  kann  man  so  interpretiren ,  dass  die 
Aenderung  der  elektromagnetischen  Energie  eines  Raumes  dadurch 
herbeigeführt  wird,  dass  dieselbe  in  seine  Begrenzungsfläche  ein-, 
resp.  ausströmt.  Als  Komponenten  f,,  fy,  f^  dieses  Energieflusses 
können  nach  (28)  angesehen  werden: 

fx=^(7Y-ßZ), 


c 


t;  =  -^(ßX-aY). 


(29) 


4- 
Da  hiernach  die  Relationen  bestehen: 

X.f, -f- Y.fy-^Z.f,  =  0, 

so  steht  die  Bahn  des  Energieflusses  in  jedem  Punkte  senkrecht  auf 
der  dort  vorhandenen  magnetischen  und  elektrischen  Kraft.  Die 
Grösse  des  Energieflusses  ist  nach  (29)   zu  schreiben  in  der  Form: 

4  TT 

d.  h.  der  Energiefluss  ist  gleich  c  :  4  ::  multiplicirt  mit  dem  Produkte 
aus  der  magnetischen  und  der  elektrischen  Kraft  und  dem  Sinus  des 
Winkels,  welchen  letztere  miteinander  bilden. 

Diese  Theorie   der  Bewegung  der  Energie  im  elektromagne- 
tischen Felde  ist  von  Poynting^)  aufgestellt. 

»)  J.  H.  Poynting,  Philos.  Transact.  1884,  2,  pag.  343. 
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Wie  eine  Vergleidiimg  der  Formeln  (291  mit  den  im  Kap.  II 
auf  pag.  108  aufgestellten  Formeln  (59)  lehrt,  sind  die  Komponenten 
des  Energieflusses  proportional  mit  den  Kraftkomponenteo  91,  SJ,  §, 
welche  ein  Stromeleraent  in  einem  Magnotfelde  erfährt.  Wenn  die 
elektrische  Kraft  senkrecht  zur  magnetischen  Kraft  steht,  ao  wird 
daher  die  positive  Hichtung  des  Energieflusses  nach  der  dort  (pag,  109) 
gegebenen   Fleming'schen   Regel   durch   den   Daumen   der  Unken 

«gewiesen,  wenn  die  magnetische  Kraft  durch  den  Zeigefinger, 
ektrische  Kraft  durch  den  Mittelfinger  gewiesen  werden. 
6,  Einwirkniig  geschlossener  Solenoide  aufeinander.  Nach 
[I,  JS  17,  pag,  111  wirken  zwei  ringförmig  geschlossene  Solenoide, 
,  weicue  von  konstanten  Strömen  durchflössen  werden,  nicht  auf- 
'     einander    ein,    —     Dagegen    niuss    eine    ponderomotorische    Kraft 

iKwischen  ihnen  auftreten,  falls  die  Solenoide  von  veränderlichen  oder 
Wechselströmen  hoher  Wechselzahl   durchflössen  werden.     Denn  in 
diesem  Falle   exiatirt   im   Inneren   der   Solenoide   eine   magnetische 
Strömung,  d.  h.  eine  Aenderung  der  magnetischen  Kraft  im  Laufe 
,      der  Zeit,  und  wie  die  Gleichungen  (21)  lehren,  muss  ein  Ring  magne- 
tischer Strömung   in   ähnlicher  Weis»   elektrische   Kräfte   ausüben, 
wie   nach   den   Gleii:hnngen    (20)    ein   Ring    elektrischer   Strömung 
m^netische  Kräfte  ausübt.    Ein  von  Wechselströmen  durchflössen  es, 
ringförmig  geschlossenes  Solenoid  muss  also  elektrische  Kräfte  au8- 
\      üben  wie   eine,   vom  Solenoid   umgrenzte  elektrische  Doppelfläche, 
deren  Moment  in  jedem  Augenblicke  von   der  Geschwindigkeit  der 
\      Stromänderung  abhängt.    Nach  diesem  Gesichtspunkte  ist  die  gegen- 
I      seitige  Einwirkung  zweier,  von  Wechselströmen  durch flossener,  ge- 
I      Bchlossener  Solenoide  zu  berechnen.    Wie  sofort  ersichtlich  ist,  hängt 
diese  Einwirkung  wesenthcb  von  der  PhasendiS'erenz  beider  Wechsel- 
ströme gegeneinander  ab,  gerade  wie  bei  einem  gewöhnlichen  Elektro- 
dynamometer. 

Wirklich  beobachtet  ist  bisher  die  genannte  Erscheinung  noch 
nicht.  Die  Wechselströme  müssen  sehr  schnell  wechseln,  um  merk- 
bare Wirkung  zu  erzielen,  weil  die  linke  Seite  von  (21),  aus  der 
nch  das  Moment  der  äquivalenten  elektrischen  Doppelfläche  berechnet, 
dia  grosse  Zahl  c  im  Nenner  enthält.  Immerhin  erscheint  es  nicht 
auaaichtslos,  die  besprochene  Wirkung  durch  ein  Experiment  zeigen 
zu  können.  —  Es  wäre  dann  deutlich  demonstrirt,  dasa  die  Ampere* 
i«n  elektrodynamischen  Gesetze  nicht  unverändert  für  Wechsel-, 
Oteichströme  Gültigkeit  besässen. 
Physik  des  Aethera,  gl 
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7.  Die  Fortpflanzung  ebener  elektromagnetiseher  WeDen 
in  einem  homogenen  Isolator.  Differencirt  man  die  erste  der 
Gleichungen  (20)  nach  t,  so  entsteht: 

c     Ut*    "  Oy     Öt   ""bTTT* 
Setzt  man  in  dieser  Gleichung  für  -r^  und  -r^  ihre  aus  der  zweiten 

Ol  ot 

und  dritten  der  Gleichungen  (21)  folgenden  Werthe  ein,  so  erhält  man: 

5|i    D^X  _  i)«X  (VY  Ö^Z  B^X 

c*      dt"    ""    Hy*         öyOx         öz  Hx  t)2*    ' 

was  man  auch  in  der  Form  schreiben  kann: 

3(1    o^X  __  ,  0     /8X     ,     9Y     ,     ÖZ 


c-      Ot« 


.,,         0     /8X     ,     ÖY     ,     ÖZ\ 


Nun  ist   nach  (22),   in  welcher  Gleichung  e   von  x,  y,  z  als 
unabhängig    anzusehen    ist,    da    das    Medium    homogen    sein    soll. 

-)   — —  -1   -— -  eine  von  der  Zeit  unabhängige  Konstante.   Wir 


(Ix  <iv  (iz 

wollen  aber  jetzt  nur  die  Gesetze  desjenigen  Bestandtheiles  der  elek- 
trischen und  magnetischen  Kraft  untersuchen,  welcher  von  der  Zeit 
abhängt.  Es  ist  dann  obiger  Ausdruck  ganz  zu  ignoriren,  und  es 
wird  die  Gleichung  (31): 

^jfLÜX -Ax  m 

Ganz  analog  gebaute  Gleichungen  gelten  für  Y,  Z,  und  da  die 
Gleichungen  (20)  und  (21)  hinsichtlich  der  elektrischen  und  magne- 
tischen Kräfte  symmetrisch  gebaut  sind,  auch  für  a,  ß,  y- 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  die  elektrischen  Kräfte  für 
jeden  Werth  der  Zeit  t  denselben  Werth  besitzen  auf  einander 
parallelen  Ebenen.  In  welcher  Weise  man  experimentell  diesen  Fall 
realisiren  kann,  soll  im  nächsten  Kapitel  besprochen  werden.  — 
Wählt  man  die  zu  allen  Ebenen  gemeinsame  Normale  zur  z-Axe, 
80  können  nach  unserer  Voraussetzung  die  X,  Y,  Z  nur  von  z  und  t 
abhängen.     Daher  muss  nach  (22)  Z  verschwinden. 

Da  X,  Y,  Z  nur  von  z  und  t  abhängen,  so  folgt  aus  dem 
System  (21),  dass  auch  a,  ß,  7  nur  von  z  und  t  abhängen  können, 
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und    dass    wegen    der    letzten    Gleichung    (21)    y    ebenfalls    ver- 
schwinden muss. 

Die  Gleichung  (32)  geht  jetzt  über  in: 

(33) 


S[l 

8«X         8«X 

c« 

9t*    ~~    dz*    ' 

deren  allgemeines  Integral  ist: 


'^=''('-W')  +  ''(^  +  W') 


(34) 


wobei  f^  und  f^   irgend  welche  beliebige  Funktionen  ihrer  in   den 
beigesetzten  Klammem  stehenden  Argumente  bedeuten. 

Die  Formel  (34)  stellt  die  Superposition  zweier  ebener 
Wellenztige  dar,  von  denen  die  eine  nach  der  positiven 
z-Axe,   die  andere  nach  der  negativen  z-Axe   sich  mit  der 

Geschwindigkeit  c:  l/sjÄ  fortpflanzt. 

In  der  That,  hat  f^  ( z —    t^  einen  gewissen  Werth  A 

für  z  =  0,  t  =  0,  so  muss  es  denselben  Werth  A  besitzen  f ür  t  =  tj, 

c  .  . 

z  =  — 7=^"  tj ,  d.  h.  nach  Ablauf  der  Zeit  t^  hat  sich  der  Werth  A 

von  X  um  die  Strecke  — t^  nach  der  positiven  z-Richtung  fort- 

gepflanzt.   Die  Geschwindigkeit  dieser  Fortpflanzung  ist  also 


—  Man  nennt  diese  Wellenbewegung  eine  Transversalwelle,  da 
nur  Kraftkomponenten  existiren,  welche  senkrecht  zur  Fortpflanzungs- 
richtung liegen. 

Da  für  Y   eine   der  Gleichung  (33)   ganz   analoge   Gleichung 
gilt,  so  folgt 


=  '^'(^-W*)-^'^^(^  +  W*)' 


(35) 


wobei  9i  und  ^g  ^^ei  neue  willkürliche  Funktionen  ihrer  in  den 
beigesetzten  Klammern  stehenden  Argumente  bedeuten,  welche  mit 
den  Funktionen  f^  und  fg  nicht  nothwendig  in  Zusammenhang  zu 
stehen  brauchen. 

Durch  die  elektrischen  Kräfte   sind   die   magnetischen  Kräfte 
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bestimmt.  Denn  aus  den  beiden  ersten  Gleichungen  des  Systems  (21) 
folgt: 


c     8t   ""    8z  Oz    '        c    8t   ■"        8z  8z 


(36) 


oder,  da  die  Identitäten  bestehen: 


8?i 


8z 
Oz 


l/ett 

8y, 

c 

8t 

|/6[1 

8f, 

8y» 

dz 


_   ■     1/stt     8yg 

~^       c         8t    ' 


Of,     _    ,   i^It    9fs 


Öt 


dz 


=  + 


8t 


80  lässt  sich  (36)  in  der  Form  schreiben: 


yt    ^    8 


2l_       ^/VL 
)t    '    V    e 


8ß   __   8f^ 


8t 


8t 


8fg 

8t 


woraus  man  durch  Integration  sofort  gewinnt: 


\/? 


7  ''•  =  -'Fi-f-ip2. 


V'Tß  =  f^-f- 


(37) 


Auf  eine  von  t  unabhängige  Integrationskonstante  kommt  es 
nicht  an,  da  wir  nur  die  von  t  abhängigen  Theile  von  a  und  ß 
untersuchen  wollen. 

Durch  Multiplikation  von  (37)  mit  resp.  (34)  und  (35)  und 
darauf  folgende  Addition  ergiebt  sich: 


Y/-^(aX  +  ßY)  =  2(f.'f,-f3?,). 


(38) 


Wir  wollen  nun  den  Specialfall  betrachten,  dass  sich  im  Iso- 
lator nur  ebene  Wellen  nach  einerlei  Richtung  fortpflanzen,  z.  B. 
nach  der  positiven  z-Axe.  Dann  ist  f^  =  (p^  =  0  zu  setzen ,  und 
die  letzte  Gleichung  (38)  zeigt,  dass  die  magnetische  Kraft 
senkrecht  zur  elektrischen  Kraft  liegt.  In  welchem  Sinne 
die  positiven  Richtungen  dieser  Kräfte  liegen,  ergiebt  sich  aus  dem 
speciellen  Falle  f,  >  0,  y^  =  0.  Es  ist  dann  X  >  0,  Y  =  0,  a  =  0, 
ß]>0,  d.  h.  die  positive  Richtung  der  elektrischen  Kraft, 
die  der  magnetischen  Kraft  und  die  der  Fortpflanzungs- 
richtung der  Welle  liegen   so  zu   einander,  wie  die  posi- 
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tiTe  x-Axe,  die  positive  y-Äxe  uud  die  positive  z-Axe. 
(Für  die  Lage  derselben  gilt  die  pag.  Ol  getroffene  Fest- 
setzung.) 

Der  ausgesprochene  Satz  bleibt  natürlich  ebenso  gültig,  falls 
die  Wellen  sich  nur  nach  der  negativen  z-Äse  fortpflanzen,  d.  h. 
falls  fi  =  fi  ^  Ö  ist.  Dies  erkennt  man  aus  dem  Specialfall  fj  ^0, 
7,  =  0,  demzufolge  ist:  X  >  0,  ß  <  0. 

Existiren  zwei  Welleneysteme  gleichzeitig,  welche  sich  nach 
zwei  einander  entgegengesetzten  Richtungen  fortpflanzen,  so  liegt 
im  Allgemeinen  die  aus  beiden  Wellen  resultirende  magnetische 
Kraft  nicht  mehr  senkrecht  gegen  die  resultirende  elektrische  Kraft, 
da  im  Allgemeinen  die  rechte  Seite  von  (38)  nicht  verschwindet, 
Dies  tritt  aber  wieder  ein,  wenn  fi  :  f  i  —  f»  :  ft  ist,  was  z.  B.  bei 
ebenen  optischen  Wellen  stattfindet,  welche  senkrecht  auf  einen 
Spiegel  fallen  und  von  ihm  reflettirt  werden.  Sind  also  ebene 
elektrische  Wellen  periodische  Funktionen  der  Zeit,  und  werden  sie 
von  irgend  einer  Ebene  so  reflektirt,  dass  durch  die  Reflexion  die 
Amplituden  der  Wellen  des  X  und  des  Y  in  gleichem  Verhältniss 
geschwächt  werden,  so  steht  wiederum  an  jeder  Stelle  des  Raumes 
die  magnetische  Kraft  senkrecht  zu  der  in  demselben  Momente  dort 
stattfindenden  elektrischen  Kraft. 

Durch  die  Superpositinn  (Interferenz)  zweier  einander  entgegen- 
laufender Wellen  (wir  wollen  kurz  sagen,  einer  einfallenden  Welle 
und  einer  reflektirten  Welle)  der  X  und  Y  müssen  abwechselnd 
Maxima  und  Minima  (stehendt:  Wellen)  der  elektrischen  Kraft  ent- 
stehen, erstere  uämUch  an  Orten,  wo  die  elektrische  Kraft  der  ein- 
fallenden Welle  gleichgerichtet  ist  mit  der  der  reflektirten  Welle, 
letztere  dagegen  an  Orten,  wo  die  einfallende  und  reflektirte  elek- 
trische Kraft  entgegengesetzt  gerichtet  ist.  Aus  der  auf  voriger  pag. 
angegebenen  Regel  Über  die  Lage  der  magnetischen  Kraft  zur  elek- 
trischen folgt,  dass  die  Maxima  der  ersteren  auf  die  Minima  der 
letzteren  fallen  und  umgekehrt.  Denn  ist  die  elektrische  Kraft  der 
einfallenden  und  reflektirten  Welle  z.  B,  gleichgerichtet,  so  muss 
nach  der  dort  gegebenen  Regel  die  magnetische  Kraft  der  einfallen- 
den Welle  entgegengesetzt  gerichtet  sein  zu  der  magnetischen  Kraft 
der  reflektirten  Welle,  da  die  Fortpflanzungsrichtung  der  einen 
Welle  der  der  anderen  entgegengesetzt  ist.  Bilden  sich  also 
stehende  Wellen  aus,  so  fallen  die  Bäuche  der  elektrischen 
«ft  zusammen  mit   den  Knoten  der  magnetischen  Kraft 

smgekehrt. 
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Die  magnetische  Energie  hat  den  Werth  [man  vgl.  (25)  j: 


'■=w/t<'. 


die  elektrische  Energie: 


^/«'' 


Für  Wellen  von  einerlei  Richtung  ist  also  die  elektrische  Enei^e  überall 
und  stets  gleich  der  magnetischen  Energie,  dagegen  liegen  bei  zwei 
entgegenlaufenden  Wellensystemen  die  Maxima  der  elektrischen 
Energie  an  denjenigen  Stellen,  wo  die  magnetische  Energie  ein 
Minimum  besitzt  und  umgekehrt.  Dieses  Gesetz  ist  leicht  verstand- 
lich nach  der  Regel,  welche  für  die  gegenseitige  Lage  der  Knoten 
und  Bäuche  der  elektrischen  und  magnetischen  Kraft  bei  stehenden 
Wellen  gegeben  ist. 

8.  Yergloich  der  MaxwelPschon  Theorie  mit  anderen 
Theorieen.  Das  im  vorigen  Paragraphen  abgeleitete  Resultat,  dass 
eine  zeitliche  Aenderung  der  elektrischen  oder  der  magnetischen 
Kraft  sich  als  Transversalwelle  mit  der  endlichen  Geschwindigkeit 

c  :  |/£[i,  also  im  freien  Aether  mit  der  Geschwindigkeit  c,  fort- 
pflanzt, unterscheidet  die  hier  aufgestellte  MaxwelTsche  Theorie 
sehr  wesentlich  von  anderen  Theorieen  der  Elektricität. 

Nach  dem  Erfolge,  mit  welchem  das  allgemeine  Newton'sche 
Gravitationsgesetz  —  ein  Fern  Wirkungsgesetz  —  auf  die  Behandlung 
astronomischer  und  geophysikalischer  Probleme  angewandt  werden 
konnte,  glaubten  viele  Physiker  die  elektrischen  und  magnetischen 
Erscheinungen  ebenfalls  aus  Fern  Wirkungsgesetzen  erklären  zu  sollen. 
Es  hat  dies  zur  Folge,  dass  die  Ausbreitung  der  diesen  Erschei- 
nungen zu  Grunde  liegenden  Kräfte  als  zeitlos,  d.  h.  die  Aus- 
breitungsgeschwindigkeit als  unendlich  gross  angesehen  werden 
muss.  Denn  wenn  z.  B.  der  Luftraum  oder  der  freie  Aether,  in 
welchem  sich  zwei  elektrisch  geladene  Konduktoren  befinden,  wegen 
des  Fehlens  jedweder  Nahewirkungen  nicht  der  Sitz  elektrischer 
Energie  sein  kann,  so  würde  man,  falls  die  Ladung  des  einen  Kon- 
duktors A  sich  ändert  und  eine  gewisse  Zeit  t^)  verstreichen  muss, 
bis  dass  die  dadurch  hervorgebrachte  Wirkung  auf  den  anderen 
Konduktor  B  sich  äussert,   für  diese  Zwischenzeit  t^^  nicht  angeben 
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können,  wo  und  in  welcher  Form  die  der  Ladungsänderung  von  A 
entsprechende  Energie  sich  befindet. 

Durch  die  Faraday'sche  Entdeckung,  dass  die  Natur  des  Zwi- 
schenmediums Einfluss  auf  die  Kapacität  eines  Kondensators  hat, 
mussten  diese  älteren  Theorieen  erweitert  werden,  indem  auch  dem 
Zwischenmedium  eine  gewisse  Rolle  beim  Zustandekommen  der 
elektrischen  Wirkungen  zugewiesen  wurde,  aber  —  und  darin  unter- 
scheidet sich  die  namentlich  durch  v.  Helmholtz^)  in  dem  ge- 
nannten Sinne  erweiterte  ältere  Theorie  von  der  MaxwelFschen  — 
nicht  die  einzige  Rolle.  Nach  dieser  erweiterten  Femwirkungs- 
theorie  wird  angenommen,  dass  ein  im  elektrischen  Felde  befind- 
licher Isolator  sich  polarisire,  d.  h.  dass  unter  dem  Einfluss  der 
elektrischen  Kräfte  eines  geladenen  Konduktors  eine  Scheidung  der 
beiden,  in  jedem  Volumenelement  des  Isolators  zu  gleichen  Theilen 
vorhandenen  Elektricitätsmengen  eintrete  bis  zu  einem  von  der  Natur 
des  Isolators  abhängenden  endlichen  Grade.  Die  elektrische  Kraft 
an  irgend  einem  Punkte  setzt  sich  dann  zusammen  aus  der  von 
den  geladenen  Konduktoren  herrührenden  —  als  reine  Fem  Wirkung  — 
und  der  von  der  elektrischen  Polarisation  des  Isolators  herrühren- 
den —  also  einer  durch  den  Isolator  vermittelten  Wirkung.  —  Die 
Komponenten  der  elektrischen  Strömung  an  irgend  einer  Stelle  be- 
rechnen sich  dagegen  nur  aus  den  Polarisationsänderungen  des  Iso- 
lators an  der  betrachteten  Stelle,  da  ohne  seine  Polarisation  an  jener 
Stelle  keinerlei  Veränderung  durch  Ladungsänderung  anderswo  be- 
findlicher Konduktoren  eintreten  soll. 

Dass  neben  der  durch  den  Isolator  vermittelten  Wirkung  noch 
die  unvermittelt«  Fernwirkung  existiren  soll,  unterscheidet  diese 
Theorie  von  der  Max  welTschen.  Wir  wollen  nun  mathematisch 
die  Konsequenzen  beider  Theorieen  miteinander  vergleichen. 

Wenn  an  einer  Stelle  die  Elektricitätsmengen  +  e  vonein- 
ander bis  zu  einer  sehr  kleinen  Distanz  ds  geschieden  werden,  so 
ist  das  elektrische  Potential  in  einem  Punkte  P: 

()  _  A  _  :L 

"  ~  r'         r  ' 

wo  jf  die  Entfernung  des  Punktes  P  von  der  Ladung    -  e  bedeutet, 
r  die  Entfernung  des  P  von  —  e.     Nach  dem  Taylor' Jüchen  Lehr- 
4  ist  nun: 


H.  ▼•  Helmholtz,  Crelle's  Journ.  72,   pag.   57.   —   Wis-,enschaftl. 
t,  pag.  545. 
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r  r  ÖS 

falls  ds  positiv  gerechnet  ist  von  —  e  nach  4-  e  hin. 
Daher  wird 

4 

ß  =e  —r —  ds. 
ÖS 

Tritt  die  elektrische  Scheidung  längs  einer  engen  Rohre  vom  Quer- 
schnitt d  q  ein,  und  bezeichnet  e  die  geschiedene  Elektricitatsmenge, 
falls  der  Querschnitt  der  Röhre  dq  =  1  wäre,  so  ist  zu  setzen 

e  =  c  dq, 
und 

ö  =  e dq  ds=  c  — ^^ —  dt, 

öS        ^  ÖS 

wo  d  T  die  Grösse  des  Volumenelementes  bezeichnet,  innerhalb  dessen 
die  elektrische  Polarisation  stattgefunden  hat.  e  wird  das  elek- 
trische Moment  der  Volumeneinheit  genannt. 

Eine  jede  beliebige  Polarisation  von  dt  kann  man  auffassen 
als  Superposition  dreier  Polarisationen,  deren  Richtungen,  die  wir 
vorhin  mit  ds  bezeichneten,  je  mit  einer  der  Koordinatenrichtungen 
zusammenfallen.  Nennt  man  die  elektrischen  Momente  dieser  drei 
Polarisationen  f,  g,  h  (sie  werden  die  Komponenten  von  e  genannt), 
so  ergiebt  sich  das  Potential  Ö  der  Superposition  durch  Addition 
der  Potentiale  der  drei  einzelnen  Polarisationen,  d.  h.  es  ist: 


Hieraus   folgt   für   das   Potential   eines   beliebig   ausgedehnten  Iso- 
lators, in  welchem  die  elektrische  Polarisation  beliebig  variiren  kann 


ß=#dTlf— ^   +g-^+b-77— f,  (39) 


Yexgleich  der  Maxweirschen  Theorie  mit  der  ▼.  Helmholts^schen.      329 

bei  das  Integral  über  das  ganze  Volumen  des  Isolators  zu  er- 
)cken  ist. 

Man  setzt  nun  f,  g,  h  an  irgend  einer  Stelle  proportional  den 
mponenten  X,  Y,  Z  der  gesammten  dort  wirkenden  elektrischen 
üft,  d.  h.  man  setzt 

f  =  *X,      g  =  *Y,      h  =  *Z.  (40) 

zeichnet  man  daher  mit  ü  das  Potential  der  unvermittelten  Fem- 
kft,  welches  von  irgendwo  befindlichen  wahren  elektrischen  La- 
igen,  z.  B.  geladenen  Konduktoren,  herrOhrt,  und  mit  Y  das 
}ential  der  gesammten  elektrischen  Kraft,  so  ist: 

V  =  U  -)-  Q. 

8V                   8V                   8V 
nun  X  =  -"öF^  ^  ^  — 87'  ^  ^ bT  "''  ®^  ^^^' 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  in  dem  unendlich  ausgedehn- 
Isolator  sich  eine  Höhle  H  befinde,  aus  welcher  das  polarisa- 
isfähige  Medium  entfernt  ist.  In  dieser  Höhle  sollen  allein  die 
hren  elektrischen  Ladungen  liegen,  welche  zum  Potential  ü  An- 
3  geben.  Es  muss  dann  ausserhalb  dieser  Höhle  U  sowohl  wie  Q, 
)st  allen  ihren  Differentialquotienten  eindeutig  und  stetig  sein, 
steres  deshalb,  weil  die  elektrische  Kraft  überall  endlich  sein 
ss.  Dasselbe  gilt  daher  nach  (41)  auch  für  f ,  g,  h.  Femer 
Uen  wir  annehmen,  dass  der  Punkt  P,  fdr  welchen  das  Potential  Q 
*echnet  werden  soll,  ausserhalb  des  Dielektrikums  (d.  h.  des  polari- 
ionsfahigen  Mediums),  nämlich  in  der  angenommenen  Höhle,  liege, 
nn  ist  auch  r  in  der  Formel  (39)  stets  endlich.  Wir  können 
ler  auf  sie  die  Umgestaltung  mit  Hülfe  des  auf  pag.  26  ge- 
inten Hülfssatzes  anwenden,  wie  sie  analog  der  auf  pag.  319  vor- 
lommenen  Umgestaltung  der  Formel  (27)  ist.     Dies  ergiebt: 


Q 


_   /  f  cos  (nx)  -)-  g  cos  (ny)  -|-  h  cos  (nz)      ^^ 


(42) 
bei  n  die  Normale  auf  dem  Oberflächenelement  dS  der  Höhle 
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bedeutet.  Die  positive  Richtung  von  n  ist  in  das  Innere  der  Höhle 
gerichtet. 

Denken  wir  uns  nun  ein  kleines  rechtwinkliges  Parallelepi- 
pedon  mit  den  Kantenlängen  dx,  dy,  dz,  so  bedeutet  f  dy  dz  die 
durch  die  eine  Fläche  des  Parallelepipeds,  deren  Grösse  dy  dz  ist, 
bei  der  Polarisation  hindurchgetretene  Elektricitatsmenge,   dagegen 

If-f--^ — dxidydz  die   durch   die   gegenüberliegende  Fläche  des 

Parallelepipeds  hinausgetretene  Elektricitätsmenge.    Es  befindet  sich 

daher  im  Parallelepipedon ,  dessen  Volumen  mit  dt  bezeichnet  sein 

A  f 
möge,  eine  wahre  elektrische  Ladung  von  dem  Betrage  — r —  dt, 

ox 

falls  die  Polarisation  nur  parallel  der  x-Axe  stattfände.    Finden  auch 

Polarisationen   nach   der  y-Axe  und  z-Axe  statt,   so   erkennt  man 

daher,  dass  der  Ausdruck: 

VOx   ^  9y  ^  9z/       ^  ^    ^ 

bedeutet  die  Dichte  p  der  wahren  elektrischen  Ladung  eines  Vo- 
lumenelenientes  des  Dielektrikums.  Man  nimmt  nun  an,  dass  durch 
den  Einfluss  ausserhalb  befindlicher  Ladungen  das  Dielektrikum  keine 
wahren  Ladungen  erhalten  könne;  man  setzt  daher  p  ==  0. 

unter  diesen  Umständen  ist  daher  das  Potential  Q  nach  (42), 
wenn  man  noch  für  f,  g,  h  die  Werthe  nach  (41)  einsetzt: 


i--(Mi-r^(u+ö) 


].dS,  (44) 


()n 

(j  (ü  +  ß) 
wobei  der  an  —    .,  angehängte  Index  i   bedeuten   soll,   dass 

()n  ^ 

der  betreffende  Werth  auf  der  nach  dem  Dielektrikum  zu  genom- 
menen Seite  von  dS  zu  nehmen  ist.  Denn  auch  in  (42)  gelten 
f,  g,  h  für  das  Innere  des  Dielektrikums  an  seiner  Oberfläche. 

Auf  äussere  Punkte  wirkt  demnach  die  Polarisation 
des  Dielektrikums  so,  als  ob  seine  Oberfläche  allein  mit 
Elektricität  geladen  wäre.  Die  Dichte  r^  dieser  Ladung  ergiebt 
sich  nach  (44)  zu: 

Für  innerhalb  des  Dielektrikums  gelegene  Punkte  P  kann  man 
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die  Formel  (44)  nicht  unmittelbar  aus  (■i'i))  durch  die  obeu  ange- 
wandte Umgestaltung  gewiimen,  deuQ  diese  ist  fUr  iunere  Punkte 
deshalb  uicht  zulässig,  weil  fUr  sie  r  in  (S9)  unendlich  gross  wird. 

Man  kann  sich  dadurch  zu  helfen  suchen,  dass  man  unmittelbar 
Tim  den  inneren  Punkt  P  das  Dielektrikum  in  Form  eines  kleinen 
Körperchens  K  fortgenomraen  denkt.  Das  Potential  des  ganzen 
Dielektrikums  mues  dann  gleich  dem  Potential  li'  von  K  sein,  ver- 
mehrt; um  das  Potential  ii"  des  llbrigen  Dielektrikums.  Für  letzteres 
gilt  aber,  da  P  sich  ausserhalb  desselben  befindet,  die  Formel  (44), 
nur  muss  man  das  dortige  Flächen  integral  auf  alle  Oberflächen  des 
Dielektrikums  erstrecken,  d.  h.  auch  auf  die  Oberfläche  der  kleinen 
Höhle  K,  innerhalb  deren  sich  P  befindet. 

Nun  ergiebt  sich  aber  eine  eigenthiimlicbe  mathematische 
Schwierigkeit.  Man  sollte  nämlich  zunächst  denken,  dasa  die  Wir- 
kung von  K  auf  einen  inneren  Punkt  P  verschwinden  müsse,  falls 
nur  das  Volumen  von  K  genügend  klein  wird,  so  dass  man  nach 
den  angestellten  Ueberlegungen  iillemal  zu  dem  richtigen  Werthe 
des  Potentials  il"  für  innere  Punkte  P  gelangen  müsse,  wenn  man 
nur  das  Volumen  der  um  P  gelegenen  Höhle  K  zu  Null  zu.sammeu- 
sciirumpfen  lässt.  Dem  ist  aber  nicht  so,  denn  es  zeigt  sich,  dass 
man  auf  diese  Weise  zu  verschiedenen  Werthen  des  Potentials  ü" 
gelangen  würde,  je  nach  der  Oberflächengestalt  von  K,  auch  wenn 
der  Rauminhalt  von  K  unendlicli  klein  wird. 

Ist  z.  B.  K  eine  sehr  dünne  Kraftröhre,  welche  durch  zwei 
Querschnitte  begrenzt  ist,  die  weit  von  P  entfernt  sind,  so  ergiebt 
das  über  die  Oberfläche  von  K  gemäss  der  Formel  (44)  zu  er- 
streckende  Integral   keinen   merklichen  Betrag.     Denn  nur  an  den 

1>  (U   -L   fi) 

die  Röhre  begrenzenden  Querschnitten  ist  — von  Null  ver- 
schieden, und  auch  diese  können  keine  Wirkung  gehen,  falls  r  end- 
lich ist,  und  ihre  Grösse  dS  unendHch  klein  wird. 

Ist  dagegen  K  ein  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  verlaufender, 
sehr  schmaler  Spalt,  so  muss,  auch  wenn  derselbe  unendlich  schmal 
wird,  das  über  seine  Oberfläche  zu  erstreckende  Integral  (44)  einen 
gewissen  Werth  behalten.  Denn  dasselbe  bedeutet  dann  das  Po- 
tential einer  elektrischen  Doppelfläche  auf  einen  inneren  Punkt.  Die 
elektrische  Kraft  für  einen  solchen  ist  aber  izi],  falls  fj  die  Ladungs- 
dichte der  einen  Seite  der  Doppelfläche  bedeutet;  dieser  Werth  ist 
gültig,  auch  wenn  die  Dicke  der  Doppelfläche  zu  Null  abnimmt. 

S%  iat  hiernach  zu  schliessen,    dass  die  Wirkung  der  Polari- 


"••7 
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sation  eines  Dielektrikums  E  auf  einen  inneren  Punkt  von  der  Ge- 
stalt seiner  Oberfläche   abhängt,   auch  wenn   das  Volumen  Ton  E 
unendlich  klein  wird.     Es  handelt  sich  nun  darum,   solche  (Gestal- 
tungen von  E  anzugeben,  bei  denen  man  aus  gewissen  üeberlegungen 
die  Wirkung  auf  einen  inneren  Punkt  angeben  kann,  um  dann  dar- 
aus und  nach  der  Formel  (44)  das  Potential  des  ganzen  Dielektri- 
kums zu  finden.     Dazu  eignet  sich  nun  am  besten  der  schon  oben 
betrachtete  Fall,  dass  K  die  Gestalt  einer  unendlich  dünnen  Eraft- 
röhre  von  endlicher  Länge  besitzt.     Nach  der  auseinandergesetzten 
Theorie  muss  eine  elektrisch  polarisirte  Eraftröhre  aus  einer  Zahl 
von  hintereinander  liegenden  elektrischen  Ladungen  bestehen.    Man 
nimmt  nun  an,   dass   die  Distanz  ds,  bis  zu  welcher  in  demselben 
Yolumenelement   die    beiden    elektrischen  Ladungen  im  Akte   der 
Polarisation  geschieden  werden,  gross  ist  im  Vergleich  zu  der  Distanz, 
welche  zwei  entgegengesetzte  Ladungen  einander  benachbarter,  polari- 
sirter  Volumenelemente  voneinander  besitzen.    Da  diese   Ladungen 
von   gleichem   absolutem   Betrage   sein   müssen,   weil   sonst   wahre 
Elektricität  im  Isolator  vorhanden  wäre,   und   da  also  ihre  Distanz 
sehr  klein  sein  soll,  so  heben  sich  ihre  Wirkungen  gegenseitig  auf. 
Es  bleiben   also   nur   die  Wirkungen  der  Ladungen   übrig,  welche 
die   begrenzenden  Querschnitte   der  Eraftröhre   besitzen,   und  auch 
diese  verschwindet,  wenn   bei   endlicher   Länge   der  Eraftröhre  die 
Querschnitte  unendlich  klein  werden. 

Da  sonach  bei  dieser  Gestalt  des  E  die  Wirkung  auf  einen 
inneren  Punkt  verschwindet,  so  wird  die  Wirkung  eines  beliebig 
gestalteten  Dielektrikums  auf  einen  inneren  Punkt  P  durch  die  For- 
mel (44)  dargestellt,  falls  das  Oberflächenintegral  über  die  wirkliche 
Oberfläche  des  Dielektrikums  erstreckt  wird  (Oberfläche  von  H)  und 
über  die  Oberfläche  einer  durch  P  gehenden,  unendlich  dünnen 
Eraftröhre  E.  Letzteres  Oberflächenintegral  verschwindet  aber,  wie 
wir  oben  auf  voriger  pag.  sahen.  Es  bleibt  daher  nur  das  erstere  Ober- 
flächenintegral übrig;  d.  h.  auch  für  innere  Punkte  wirkt  das 
Dielektrikum  so,  als  ob  seine  Oberfläche  mit  der  durch 
Formel  (45)  dargestellten  Flächendichte  geladen  wäre. 

Man  erkennt  leicht,  dass  dieser  Satz  eine  direkte  Folge  der 
auseinandergesetzten  speciellen  Vorstellung  der  Polarisation  ist,  nach 
der  die  Wirkung  anliegender  Ladungen  benachbarter  Volumen- 
elemente sich  aufheben  muss,  so  dass  nur  die  Wirkung  der  äusseren 
Ladungen  derjenigen  Volumenelemente  übrig  bleibt,  welche  an  der 
Oberfläche  des  Dielektrikums  liegen.   Hätte  man  vorausgesetzt,  dass 
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die  Distanz  d  s,  bis  zu  welcher  die  Ladungen  eines  Yolumenelementes 
durch  die  Polarisation  geschieden  werden,  nicht  gross,  sondern  klein 
sei  gegen  die  Distanz  anliegender  Ladungen  benachbarter  Volumen- 
elemente,  so  würden  sich  die  Wirkungen  der  Ladungen  desselben 
Volumenelementes  nahezu  aufheben;  man  würde  daher  überhaupt 
keine  Wirkung  der  Polarisation  des  Dielektrikums  erhalten. 

Dieser  Umstand,  dass  eine  sehr  specielle  Vorstellung  über  die 
Polarisation  nothwendig  ist,  um  bestimmte  Elesultate  zu  erhalten, 
macht  die  ganze  Theorie  unnatürlich  und  gekünstelt. 

Wir  wollen  jedoch  die  nun  gewonnenen  Resultate  weiter  ver- 
werthen. 

Da  sowohl  für  äussere  wie  fUr  innere  Punkte  Q  sich  als 
Potential  einer  Flächenbelegung  der  Dichte  tj,  Formel  (45),  dar- 
stellt,   so    muss    nach    pag.   256    Formel   (8)  — —  unstetig  beim 

Durchgang  durch  die  Oberfläche  dS  des  Dielektrikums  sein,  nach 
der  Beziehung: 

Der  Index  a  bedeutet,  dass  der  Werth  ausserhalb,  der  Index  i,  dass 
er  innerhalb  des  Dielektrikums  genommen  werden  soll. 

Da  die  Ladungen,  welche  das  Potential  ü  veranlassen,  inner- 
halb der  Höhle  H  liegen  sollen,  so  muss  ü  beim  Durchgang  durch 
dS  stetig  sein.     Es  ist  also: 

Durch  Addition  von  (40)  und  (47)  erhält  man: 

r  a  (U  +  IQ  -1      r  '>  (U  +  fi)  1      ,^  ^  ^  r  t>  (U  +  ü)  1 

oder  wenn  man  für  U  +  iJ  das  Potential  V  der  gesamniten  elek- 
trischen Kraft  schreibt: 

[^] = " + - » m  • 

Diese  Gleichung  sagt  aus,  dass  die  Normalkomponente  ^„  der 
elektrischen  Kraft  innerhalb  des  Dielektrikums  im  Verhältniss 
1  :  1  +  4  it^  kleiner  ist  als  ausserhalb  desselben. 
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Befindet  sich  in  der  Höhle  H  nur  eine  Elektricitätsmenge  e 
auf  einer  sehr  kleinen  Kugel,  und  wählt  man  als  Gestalt  der  Höhle  H 
eine  zu  letzterer  koncentrische  Kugel,  so  hat  innerhalb  H  die  elek- 
trische Kraft  denselben  Werth,  als  ob  das  Dielektrikum  gar  nicht 
vorhanden  wäre.  Denn  die  Wirkung  desselben  ist  die  einer  Kugel- 
fläche von  gleichförmiger  Belegung,  und  diese  Wirkung  verschwindet 
für  innere  Punkte  (vgl.  oben  pag.  253). 

Ausserhalb  der  Höhle  H,  d.  h.  innerhalb  des  Dielektrikums, 
ist  daher  nach  dem  Satze  (48)  die  elektrische  Kraft  im  Yerhältniss 
1  :  1  +  4  TT^  kleiner,  als  wenn  das  Dielektrikum  nicht  vorhanden 
wäre,  d.  h.  sie  hat  den  Werth 


5  = 


1  +4ä»   •   r2  * 


Diese  Formel  bleibt  noch  gültig,  wenn  das  Volumen  der  Höhle  H  ver- 
schwindet, d.  h.  die  Elektricitätsmenge  e  ganz  in  das  Dielektrikum 
eingebettet  ist. 

Die  Kraft  zwischen  zwei  Elektricitätsmengen  e  und  e',  welche 
im  Dielektrikum  eingelagert  sind,  ist  also 

1  ee' 

Ein  Vergleich  dieser  Formel  mit  der  Formel  (21)  auf  pag.  263 

zeigt,  dass 

l+4;r^  =  £  (50) 

die  Dielektricitätskonstante  des  polarisirbaren  Raumes  zu  nennen  ist. 

In  der  Formel  (49)  bedeuten  e  und  e'  die  nach  absolutem 
elektrostatischem  Maasse  aus  ponderomotorischen  Wirkungen  in  einem 
polarisationsfreien  Räume  erhalteneu  Zahlen  für  die  elektrischen 
Ladungen.  Es  ist  zunächst  fraglich,  ob  man  sich  wirklich  einen 
polarisationsfreien  Raum  herstellen  kann.  Ursprünglich  herrschte 
natürlich  die  Ansicht,  dass  der  freie  Aether  ein  solcher  Raum  sein 
müsse.  Diese  Ansicht  muss  aber  auf  Grund  der  von  Hertz  an- 
gestellten Versuche  durchaus  fallen  gelassen  werden.  —  Wir  wollen 
daher  die  Möglichkeit  der  Polarisation  des  freien  Aethers,  d.  h.  des 
luftleeren  Raumes,  zulassen,  und  seine  Konstanten  mit  ^„  und  Sq  be- 
zeichnen. 

Jedenfalls  muss  man  e  als  im  polarisationsfreien  Räume  ge- 
messen ansehen,  wenn  das  Verhältniss  c^  der  nach  elektrostatischem 
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und  der  nacli  elektromagnetischem  Maasse  gemessenen  Elektricitäts- 
menge,  d.  h.  also  die  Zahl 

c'  5=  e  :  e„  (51) 

Yon  der  besonderen  Natur  desjenigen  Raumes  unabhängig  sein  soll, 
in  welchem  e  gemessen  wird.  Denn  die  elektromagnetischen  Wi^ 
kungen  des  Stromes  sind  davon  unabhängig  (vgl.  oben  pag.  83), 
und  daher  muss  auch  Cm  es  sein. 

Da  nach  beiden  Maassystemen  die  Arbeit,  welche  bei  Yer- 
Bchiebung  einer  elektrischen  Ladung  um  die  Strecke  dx  geleistet 
^wird,  g^eben  ist  durch  eXdx,  resp.  e„Pdx,  wo  X  die  x-Kom- 
ponente  der  elektrischen  Kraft  nach  elektrostatischem  Maassystem, 
P  die  x-Eomponente  der  elektrischen  Kraft  nach  elektromagne- 
tischem Maassystem  bedeutet,  so  müssen  beide  Ausdrücke  numerisch 
gleich  sein,  d.  h.  es  muss  sein: 

*      

eX  =  en,P. 
Nach  (51)  bestehen  daher  die  Relationen: 

P  =  c'X,    und  analog    Q  =  c'Y,    R  =  c'Z,  (52) 

welche  mit  den  schon  oben  pag.  314  abgeleiteten  Gleichungen  (17) 
identisch  sind. 

Da  nach  der  Vorstellung  der  hier  besprochenen  Theorie  (vgl. 
oben  pag.  327)  die  Stromdichte  im  Isolator  nach  elektrostatischem 
Maasse  gemessen  wird  durch  die  Geschwindigkeit  der  bei  der 
Polarisation  durch  die  Flächeneinheit  hindurchtretenden  Elektricitäts- 
menge,  so  muss  sein: 

__  8f  __   ^g  —  Öh  . 

^"TT'       ^^""TT'      ^^"TT'  ^^"^^ 

d.  h.  nach  (40)  und  (50): 

s-1     8X  6-1     OY  e-1     OZ       ,^,, 

"^^-nr-w  ^-^^r-irr-  ^^'  =  ~4irTr- ^^^^ 

Femer  ist  nach  (51): 

Ue  =  c'u,  Vo  =  c'v,  We  =  c'w,  (55) 

wo  u,  T,  w  die  nach  elektromagnetischem  Maass  gemessenen  Kom- 
ponenten der  Stromdichte  sind. 
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Für    diese    erhält    man    aus    den    elektromagnetischen   Wir- 
kungen des  Stromes  die  Gleichungen: 

4  :ru  =  -rr-= r^  +  -: — r- 


9y 

8z 

'     8x8t  ' 

8z 

8t 
8x 

8«<|. 
"^  8y8t  ' 

«ß 

8a 

8»^. 

dx         by     '     dz9t 

welche  sich  von  den  oben  auf  pag.  86  entwickelten  Maxwell- 
schen  Gleichungen  nur  unterscheiden  durch  die  letzten  Glieder, 
welche  die  Funktion  ^  enthalten.  Diese  muss  man  deshalb  bei 
dieser  Theorie  einführen,  weil  im  Allgemeinen,  z.  B.  bei  der  Ent- 
ladung eines  Konduktors  in  einem  polarisationsfreien  Räume,  der 
elektrische  Strom  nicht  geschlossen  ist. 

Bezeichnet  man  die  räumliche  Dichte  der  an  einem  Orte  be- 
findlichen wahren  elektrischen  Ladung,  nach  elektromagnetischem 
Maass  gemessen,  mit  p,  so  ist  nach  (43)  und  (53): 


9p 


^      /Qu  9y  8w\ 

\0x   ^   Oy  ^    9z  /• 


9t  \9x  9y 

Aus  (56)  folgt  daher  für  ^  die  Beziehung: 

<)t  4;:     9t       ^' 

Es  ist  also 

A^  =  -4  7rp,  (57) 

d.  h.  ^  ist  das  von  den  wahren  Ladungen  herrührende   elektrische 
Potential,  was  oben  mit  U  bezeichnet  war. 

Aus  den  Induktionsgesetzen  erhält  man  genau  so,  wie  es  im 
V.  Kapitel  gezeigt  ist  [vgl.  Formeln  (16)  dieses  Kapitels],  auch  hier 
bei  dieser  Theorie: 


öa         ()Q 
^    at  ~"   Öz 

9R 

«y  ' 

Oß         i»R 
^    8t    ~    9x 

8P 

8z    ' 

df          OP 
II  — —  — 

8Q 

(58) 


8t  8y  8x  ' 
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Ein  Zusatzglied  tritt  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichungen 
nicht  auf,  da  auch  nach  dieser  Theorie  wahrer  Magnetismus  nicht 
Torkommt,  d.  h.  in  einem  homogenen  Medium  sein  muss: 

9«+4i+9jL  =  o.  (59) 


9x     '     8y     ■     8z 

Führt  man  im  System  (56)  die  elektrische  Kraft  vermöge  (55) 
und  (54)  ein  und  ersetzt  man  ebenso  in  (58)  P,  Q,  R  durch  X, 
T,  Z  nach  den  Gleichungen  (52),  so  erhält  man  die  beiden  fol- 
genden Gleichungssysteme : 

6-1     ÖX___9t__^,      Ö*1* 


c'         9t  By         9z     '     9x9t  ' 

s-1     9Y  _  9a        9t     t  J^  ff^(^\ 


c'         9t  9z         9x     '     9y9t  ' 

s-1     9Z         9ß         9a     ,      9H 


9t  9x         9y     '     9z9t 

Jfl^—  9Y         9Z 
c'     9t   ■"9z  9y  ' 

jt^  Jlß_  _  _9Z_  ___  _9X_ 
c'    9t    ""   9x  9z   ' 

11    9t  9X         9Y 


(61) 


V 


9t  9y         9x 


Differencirt  man  die  drei  Gleichungen  (60)  nach  t  und   setzt 
und  -— -    die   aus   (61)  folgenden  Werthe    ein,    so 

0   V 


_  .„        9  /9X    .    9Y    ■    9Z       n   d^\ 
~  9x\8x  "^  9.y  "*"  9z        c'   9t* /' 


^"^     9t 
ergiebt 

'    9t    " 
sich: 

t»-(s- 

1) 

d«x 

c'» 

9t« 

H-(8 

1) 

9«Y 

c'« 

9t« 

H-(s- 

1) 

9»Z 

-AY        ^    /9X    ,    9Y        9Z        V   ^'<^\    .fio^ 

-  A7  _A/^-l-ll  J-Ü-il  ^\ 
c'«  9t*   ~  9zV9x^9y^9z        c'9t«/' 

Differencirt    man   dagegen    die  drei  Gleichungen  (61)  nach  t 
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und  setzt  für  -^ ,  -^  ,  -^  ihre  aus  (60)  folgenden  Werthe, 
so  ergiebt  sich  mit  Rücksicht  auf  (59): 

li.(e— 1)     8«a 


c'*  9t' 


=  Aa, 


^i "9F"-^P'  (^) 

MiZlillll-AY 

c'»        at^  —  "T. 

Aus  diesen  Gleichungen,  in  Verbindung  mit  (59),  folgt  nach 
den  in  §  7  auf  pag.  323  angestellten  Rechnungen,  dass,  wenn  es 
sich  um  ebene  Wellen  handelt,  die  magnetische  Kraft  sich 
nur  in  transversalen  Wellen  fortpflanzen  kann  mit  der 


c' 


endlichen  Geschwindis^keit  — r: • 

.  I/h-  (s  - 1) 

Für  die  elektrische  Kraft  ergiebt  sich  dies  dagegen  aus  (62) 
nicht.     Zerlegen  wir  dieselben  in  zwei  Theile,  indem  wir  schreiben 

X  =  X, +  X„        Yi=Yi+Y„        Z  =  Z, +Z,,       (64) 

so  ist  es  ofiFenbar  erlaubt,  für  X^,  Yj,  Z^  die  Bedingung  vorzuschreiben: 

^  +  IL.  +  ^ä.  =  0,  (65) 

9x  9y  Oz  ^     ' 

während  die  Ausdrücke  — -^^ — ^   etc.    von    Null    verschieden 

dz  9y 

sein  können,  dagegen  für  X^ ,  Yg,  Zg  die  Bedingung  vorzuschreiben: 
9z  9y  9x  9z  9y  9x  '       ^^ 


während 


1^4-  AXl  4-  ^^2 


9x      '      9y  9z 

von  Null  verschieden  sein  kann.  Denn  durch  Addition  jener  beiden 
Bestandtheile  der  elektrischen  Kraft  erhält  man  keinerlei  Be- 
schränkung für  den  Werth  der  Ausdrücke 

9X     ,     9Y     ,     9Z         ,    9Y         9Z      , 
+  "TTT-  +  "7 — .  und  -7; —  etc. 


9x     ■      9y     '9z   ■  9z  9y 


"<■ 
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Auf  ebene  Wellen  angewandt  zeigt  die  Gleichung  (65),  dass 
Xi,  Yi,  Zi  die  Komponenten  einer  transversalen  Welle  sind,  wäh- 
rend nach  (66)  X,,  Y^,  Zj  die  Komponenten  einer  longitudinalen 
Welle  sind.  Denn  nach  (66)  haben  Xg,  Y,,  Z,  ein  Potential, 
d.  h.  man  kann  setzen: 

X--^  Y--l£.  7^-11.        '  (f\7\ 

und  wenn  man  hierin  für  f  den  einer  ebenen  Welle  entsprechenden 
Ausdruck  einsetzt,  so  erkennt  man  sofort,  dass  die  aus  X^,  Y2,  Z^ 
resultirende  Kraft  in  der  Fortpfianzungsrichtung  der  Welle  liegt. 
Nach  (64),  (65)  und  (67)  nehmen  die  Gleichungen  (62)  die 
Form  an: 

tt(e-l)    /d»X,         Q'X,\_  y.      8      8»^. 

— 7'» V~8fc^  +  ^t^^-^^i  +  "?"^"ät5"    ^**-    ^^^> 

Diese  Gleichung,  sowie  die  beiden  ihr  entsprechenden  Gleichungen 
für  die  j-  und  z-Komponenten  lassen  sich  nun  stets  in  folgende 
beiden  Systeme  spalten: 

|i.(e-l)     8«X. 


und 


tt(e-l)     8»Z,    _ 
^^»  8t»     -^^1  +  ^' 

|i(6-l)  8»X,  _  jt  8»t[. 

c'«  8t«    ~  c'  8x8t« 

tt  (e  -  1)  8»Y,  ^  |i      83t|, 

c'»  8t«          c'  8y8t«           ' 

|i  (s  -  1)  9«Z,    _   ji.       8»^ 

c'«  8t«          c'  8z8t» 


(70) 


WO  A,  B,  C   vorläufig  noch  unbekannte  Grössen  sind.     Wegen  der 
Gleichungen  (66)  muss  aber  sein 

8B         9C         9C         aA         aA         OB  _ 


öz       6y       ax        az        ay       ax 

wie  man   sofort  aus  den  Gleichungen  (70)  durch  geeignete  Diffe- 
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rentiation  und  Subtraktion  erkennt.    Es  müssen  daher  A,  B,  G  die 
Form  besitzen: 

^--"äT'     ^-""87'     ^-     "öT- 

Differencirt  man  nun  aber  die  Gleichungen  (69)  bezw.  nach  x,  j,  z 
und  addirt  sie,  so  folgt  wegen  (65) : 

Da  diese  Beziehung  im  ganzen  Räume  gelten  muss,  den  wir  voll- 
ständig vom  homogenen  Dielektrikum    erfüllt  ansehen  wollen,  so 

folgt: 

X  =  0,    d.  h.   A  =  B  =  C  =  0.  (71) 

Nun  zeigen  die  Gleichungen  (69),  dass  die  transversale 
Welle  der  elektrischen  Kraft,  gerade  so  wie  die  magnetische 

Kraft,  mit  der  endlichen  Geschwindigkeit  c' :  J/ jt  (e  —  1) 
fortschreitet. 

Die  Gleichungen  (70)  ergeben  für  die  Longitudinalwelle  f , 
wenn  man  für  X2,  Y,,  Z,  die  Werthe  aus  (67)  einsetzt  und  A, 
B,  C  nach  (71)  fortlässt: 

-^?  =  *  =  U.  (72) 

^  oder  U  war  das  Potential  der  wahren  elektrischen  Ladungen, 
wie  es  aus  dem  unvermittelten  Fernwirkungsgesetze  folgt.  Aendern 
sich  daher  diese  Ladungen,  so  rufen  sie  eine  zeitlos 
sich  ausbreitende  longitudinale  Welle  hervor.  Die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  derselben  ist  also  als 
unendlich  gross  anzusehen. 

Wenden  wir  die  erhaltenen  Resultate  auf  die  Fortpfianzimg 
elektromagnetischer  Wellen  im  luftleeren  Räume  an,  so  ist  für  6 
die  Dielektricitätskonstante  e^  des  freien  Aethers  zu  setzen.  Die 
Magnetisirungskonstante  |i  desselben  ist  gleich  1  zu  setzen,  gemäss 
der  Definition  der  magnetischen  Kraft  aus  den  im  freien  Aether 
wahrnehmbaren  ponderomotorischen  Wirkungen  zweier  gleicher 
Magnetpole.  [Ob  in  magnetischer  Hinsicht  der  Aether  als  polari- 
sirbar  angesehen  wird,  oder  nicht,  macht  hier  gar  keinen  Unter- 
schied, da  die  magnetische  Kraft  nur  nach  einerlei  Maass  (im  ab- 
soluten magnetostatischen  Maass)  gemessen  wird.] 

Die  Geschwindigkeit  der  elektrischen  und  magnetischen  ebenen 


V.  Helmholti'sche  Theorii 


341 


l^fänsrersal wellen  im  Aether  ist  also  c' :  [^^n  ~  ^  ■•  ^'^  ^^^  elek- 
trischen longitudiualen  Welle  unendlich  gross.  —  Da  übrigens  die 
ponderomotoriscben  Wirkungen  zweier  kleiner  elettriairter  Körper, 
selbst  bei  empfindlichen  Versuchsanordnungen,  kaum  merklich  davon 
abhängen,  ob  sie  sich  im  lufterfUUten  oder  im  luftleeren  Räume 
befinden,  so  kann  die  Dielektricitätskonstante  in  beiden  Fällen  kaum 
merklich  verschieden  sein.  Also  auch  im  lufterfüll ten  Räume  musa 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  transversalen  eleklromagueti- 

I     sehen  Wellen  sehr  nahezu  c'  :  [/^s^  — ,1    sein. 

Dieses  Resultat  ist  aber  deshalb  für  eine  PrUfung  durch  die 
Erfahrung  vorläufig  noch  ungeeignet,  weil  die  Zahl  c'  nicht  direkt 
der  Beobachtung  zugänglich  ist.     Denn   wir   können   nur   im   luftr 

I     leeren  oder  lufterfiillten  Räume  experimentiren  und  eine  elektrische 

I  Ladung  nach  absolutem  elektrostatischem  Maasse  messen,  während  zur 
Bestimmung  des  Werthes  von  c'  angenommen  war,  dass  man  die 
Messung  im  polarisationsfreien  Räume  anstellte.  Misst  man  aber  die 
Ladung  eiües  Körpers  nach  absolutem  elektrostatischem  Maasse  nicht 
im  polaris ations freien  Raum,  sondern  im  Aether  (oder  Luft),  dessen 
EKelektricitätskonstante  £„  ist,  so  erhält  man  in  letzterem  Falle  eine 
Zahl,  welche  [/"eh  mal  kleiner  ist,  als  im  ersteren  Falle,  da  zwei 
geladene  Körper  im  Aether  schwächer  aufeinander  wirken,  als  im 
polaris ationsfreien  Räume,  und  da  das  Verhältniss  beider  Wirkungen 
1  :  io  ist. 

Bezeichnet  daher  c  das  Verhältniss  der  beiden  Zahlen,  welche 
man  erhält,  wenn  man  die  Ladung  eines  Körpers  in  absolutem 
elektrostatischem  Maasse  aus  seinen  elektrostatischen  Wirkungen  im 
Aether  (oder  Luft)  bestimmt,  und  wenn  man  sie  andererseits  aus 
seinen    bei    der   Entladung   eintretenden   elektromagnetischen    Wir- 

I     ktmgen  in  absolutem  elektromagnetischem  Maasse  bestimmt,   so  ist 

«c  im  Verhältniss  1  :  [/ Sy   kleiner  als  c',  d,  h.  es  ist 
■ 


;'  =  l/t.    .  c 


(73) 


i  dieselbe  Bedeutuug,  wie  oben  pag.  283,    und   hat   etwa   den 
nerth  3  .  10'"  cm  sec"'. 

Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  transver- 
salen    elektromagnetischen    Wellen     im    Aether    (oder 
I   wird  daher  nach  der  v.  Helmholtz'schen  Theorie: 


V^- 
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Zum  Vergleich  mSgen  die  Besoltite  der  MaxwelFschen  und 
T.  Helmholtz'scheii  Theorie  hier  noch  einmal  kurz  zusammen- 
gestellt werden. 

Er&hren  die  elektrischen  oder  magnetiach^i  KriLfte  Störungen, 
welche  in  zueinander  parallelen  Ebenen  denselben  Werth  haben, 
so  pflanzen  sich  dieselben  im  freien  Aether  nach  Maxwell  als 
TransTersalweUe   mit   der  endlichen  Geschwindigkeit  c  fort,    nach 

V.  Helmholtz  mit   der  endlichen  Geschwindigkeit  c  \/ ^-=- . 

Ausserdem  tritt  nach  v.  Helmholtz  noch  eine  Longitudinal welle 
der  elektrischen  Kraft  auf,  deren  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  un- 
endlich gross  ist.  c  bedeutet  die  oben  pag.  283  definirte ,  experi- 
mentell bestimmte  Zahl. 

Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  zweier  transversaler 
elektromagnetischer  Wellen,  welche  sich  in  zwei  verschiedenen  Iso- 
latoren fortpflanzen  (sie  mögen  gleiche  Magnetisirungskonstante  be- 
sitzen), verhalten  sich  nach  Maxwell  umgekehrt  wie  die  Quadrat- 
wurzeln aus  ihren  Dielektricitatskonstanten ,  nach  v.  Helmholtz 
umgekehrt  wie  die  Quadratwurzeln  aus  ihren  um  1  verminderten 
Dielektricitatskonstanten. 

Man  sieht,  dass  die  Resultate  der  v.  Helmholtz' sehen 
Theorie  in  die  der  MaxwelTschen  übergehen,  wenn  man  nach 
ersterer  die  Dielektricitatskonstanten  aller  Isolatoren,  auch  die  des 
freien  Aethers,  als  sehr  gross  gegen  1  ansieht.  Dann  decken  sich  aber 
thatsächLch  auch  die  Vorstellungen  beider  Theorien.  Denn  wenn 
nach  der  v.  Helm  hol  tz'schen  Theorie  die  Dielektricitätskonstante  e 
und  daher  nach  (50)  auch  0  sehr  gross,  sagen  wir  unendlich  gross 
wird,  so  wird  die  Wirkung  der  Polarisation,  d.  h.  das  Potential  Q, 
unendlich  gross  gegen  die  unvermittelte  Fernkraft,  deren  Potential 
U  ist.  Denn  Q  rührt  von  einer  Flächenbelegung  her,  deren  Dichte  7] 
nach  (45)  mit  S-  proportional  ist.  ü  ist  also  gegen  ß  zu  vernach- 
lässigen. Wenn  man  aber  dies  thut,  d.  h.  die  unvermittelte  Fern- 
kraft gegen  die  durch  den  Isolator  vermittelte  Wirkung  vernach- 
lässigt, so  steht  man  ganz  auf  dem  Boden  der  MaxwelTschen 
Theorie. 

Wir  wollen  nun  sehen,  ob  die  an  elektromagnetischen  Wellen 
gemachten  Erfahrungen  zu  Gunsten  der  einen  oder  anderen  Theorie 
entscheiden.  Dies  soll  im  nächsten  Kapitel  näher  besprochen 
werden. 


.  Einleitung.  Aus  den  Erörterungen  des  vorigen  Kapitels 
gellt  hervor,  dass  die  Untersuchung  der  Frage,  ob  eine  elektrisclie 
Störung  sich  zeitlos  im  Lufträume  oder  mit  einer  gewissen  end- 
lichen Qe  seh  windigkeit  ausbreite,  von  grossem  theoretischem  Interesge 
ist.  Die  Lösung  dieses  Problems  hat  aber  lange  Zeit  grosse  Schwie- 
rigkeiten bereitet.  Von  den  telegraphischen  Wirkungen  wusate  man 
zwar  schon  seit  vielen  Jahren,  dass  dieselben  sich  sehr  schnell  in 
einem  Leitungsdrahte  verbreiten;  auch  macht  es  nicht  allzugrosse 
Schwierigkeiten,  die  Gesetze  der  Ausbreitung  der  telegrapliischen 
Wirkungen  experimentell  zu  ermitteln,  wie  die  Versuche  von  Sie- 
mens') und  Anderen  beweisen. 

Indess  haben  diese  Versuche  nicht  das  theoretische  Interesse, 
dass  sie  eine  Entscheidung  zwischen  der  HaxwelTschen  und  den 
anderen  Theorien  bieten  könnten.  —  Denn  hinsichtlich  der  Fort- 
pflanzung der  elektrischen  Störungen  in  einem  Drahte  kommen 
alle  Theorien  zu  denselben  Resultaten;  Differenzen  entstehen 
erst  bei  Erscheinungen,  fUr  welche  die  Verschiebungsströme  maass- 
gebend  sind. 

Also  nur  die  Messung  der  Fortpfianzungsgeschwindigkeit  elek- 
trischer Störungen  in  der  Luft  oder  in  einem  Isolator  kann  hier 
ratscheidend  sein, 

Wenn  man  nun  berücksichtigt,  dass  nach  der  MaxweU'schen 


')  W. 


Berl.  Ber.  1875,   pag.  774.   —    Pogg,  Ann.    157, 
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Theorie  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  ebener  elektromagneti- 
scher Wellen  in  der  Luft  den  Werth  3 .  10^^  cm  sec*^  besitzen  sdl, 
welcher  Werth  mit  dem  der  Lichtgeschwindigkeit  nahezu  zosammm- 
fällt,  so  begreift  man  die  Schwierigkeit  der  anzustellenden  Yersudie, 
falls  wenigstens  die  Wellen  wirklich  jene  Geschwindigkeit  besitxen. 
Denn  man  braucht  vergleichsweise  nur  daran  zu  denken,  mit  An- 
wendung welcher  Mühe  es  erst  gelang,  aus  terrestrischen  Versushen 
einen  zuverlässigen  Werth  für  die  Lichtfortpflanzungsgeschwirdig- 
keit  zu  erhalten. 

Das  einfachste  Mittel,  an  welches  man  vielleicht  denken  kctante, 
nämlich  die  Messung  des  Zeitraumes,  welcher  verstreicht  zwischen 
der  Entladung   eines  Konduktors  A   und  der   ihr  entsprechenden 
elektrischen  (Influenz-)  Wirkung  auf  einem  Konduktor  B ,   sckeitert 
daran,  dass,    wenn  jener  Zeitraum  messbare  Grösse  haben  sollte, 
dann  die  Entfernung  zwischen  A  und  B  so  gross  sein  müsste,  dass 
überhaupt  auf  B  keine  Wirkung  von  A  wahrnehmbar  wäre.  —  Aber 
aus  den  in  der  Optik  üblichen  experimentellen  Anordnungen  kann 
man  lernen  für  unsere  Zwecke,  die  wir  hier  im  Auge  haben.   Zwar 
kann  man  die  Versuche  von  Fizeau  und  Foucault  zur  Ermitte- 
lung der  Lichtgeschwindigkeit  nicht  ins  Elektrische  übertragen,  weil 
die  elektrische  Wirkung   nicht  wie   die  optische  durch  verhaltniss- 
mässig  kleine  Körper  abgeschirmt  oder  reflektirt  wird,  wie  sie  z.  B. 
die  Zähne  des  Fizeau'schen  Zahnrades  oder  der  rotirende  Spi^el 
Foucault's  darstellen.     Indess   sind   zahlreiche   optische  Yersuchs- 
anordnungen  bekannt,  bei  denen  durch  Interferenz  gewisser  Wellen- 
züge ihre   sogenannte  Wellenlänge   ermittelt  werden  kann.     Nennt 
man  dieselbe  X,  so  steht  dieselbe  bekanntlich  mit  der  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit V  der  Wellen  und   der  Schwingungsdauer  T  der- 
selben in  der  Beziehung: 

X  =  VT.  (1) 

Aus  X  kann  man  daher  bei  bekanntem  T  den  Werth  von  V  be- 
rechnen. 

Gelingt  es  daher,  periodische  elektromagnetische  Störungen  zu 
erzeugen  und  ihre  Wellenlänge  durch  das  Interferiren  gewisser 
Wellenzüge  zu  bestimmen,  so  kann  man  ihre  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit berechnen,  falls  man  die  Dauer  der  Periode  der  elektro- 
magnetischen Störungen  kennt. 

Wie  man  aus  (1)  erkennen  kann,  muss  es  sich  dabei  um  sehr 
schnelle  elektromagnetische  Störungen  —  oder,  wie  wir  kurz  sagen 


Bedeutung  iJer  Hert^'acheii  Versuche. 
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■*Ollen  —  .elektrische  Schwingungen"  handeln,  falls  ihre  Wellen- 
länge X  innerhalb  des  Räume»  eines  grossen  Zimmers  messbar 
sein  soll,  wenigatens  wenn  V  wirklich  den  grossen  Betrag  von 
3  .  10'"  cm  sec~'  besitzt.  So  z.  B.  wQrde  aus  (1)  für  X  ^  3  m  folgen 
T  =  3.10-*  sec, 

Soll  also  der  angedeutete  Weg  zum  Ziel  ftÜiren,  so  handelt 
es  sich  vor  Allem  um  Herstellung  sehr  schneller  elektrischer 
Schwingungen,  Diese  realisirt  zu  haben,  ist  das  Verdienst  von 
H.  Hertz.  Durch  die  Versuche,  welche  Hertz  in  den  Jahren  1888 
und  1889  anstellte,  lehrte  er  die  Wirkungen  elektrischer  Schwin- 
gungen zu  untersuchen,  deren  Schwingungsdauer  etwa  T  =  2  .  10""  sec 
beträgt.  Es  ist  eiuleuchtend ,  welcher  Fortschritt  für  die  Beant- 
wortung der  hier  aufgeworfenen  Fragen  durch  diese  Versuche  au- 
gebahnt wurde  und  welches  Interesse  sich  an  sie  knüpft.  Ist  es 
doch  jetzt  ermöglicht,  innerhalb  einer  kleinen  Distanz  (schon  von 
2  m)  nicht  nur  deutlich  nachzuweisen,  dass  eine  elektrische  Störung 
sich  mit  einer  endlichen  Geschwindigkeit  ausbreitet,  sondern  sogar 
dieselbe  numerisch  anzugeben. 

Bevor  wir  jedoch  zur  Beschreibung  dieser  Herts'schen  Ver- 
suche schreiten,  möge  zur  Erleichterung  des  Verständnisses  zunächst 
'      auf  Versuche   eingegangen   werden,    welche  Feddersen   schon   im 

KlSfil  anstellte,  und  welche  die  Grundlage  zu  den  üertz'scheu 
eben  bilden. 
2.  Die  08cillatorische  Entlndnng  eines  Kondensators.  Wie 
Kapitel  auf  pag.  2  erwiüint  ist,  kann  man  Stahlnadeln  dauernd 
dadurch  magnetisiren,  dass  man  sie  in  ein  vom  elektrischen  Strom 
durchflossenes  Solenoid  steckt.  Es  genügt  zu  diesem  Zwecke  jedoch 
such  schon  ein  Stromstoss,  wie  er  im  Solenoid  zu  Stande  kommt, 
wenn  man  mit  demselben,  als  Schliessuugsdraht,  die  beiden  Be- 
legungen eines  Kondensators,  z,  B.  einer  Leydener  Flasche,  berührt. 
—  Jedoch  nimmt  man  in  diesem  Falle  wahr,  wie  Savary')  schon 
im  Jahre  1827  entdeckte,  dass  die  Pole  der  magnetisirten  Stahl- 
nadel durchaus  nicht  immer  diejenige  Lage  besitzen,  welche  sie 
nach  dem  Sinne  des  Entladungastrom  es  und  der  Ämpere'schen 
Eegel  besitzen  sollten.  Vielmehr  findet  sich,  auch  wenn  die  Be- 
legungen des  Kondensators  immer  zu  denselben  Poteutialwerthen 
geladen  werden   und   das   Solenoid   immer   in   derselben  Weise   die 

')  Sftvary.  Pogg.  Ann.  10,  pag.  100,  1827. 
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Belegungen  berOhrt,  dass  der  Nordpol  der  Stahlnadel  bald  an  ihrem 
einen  und  bald  an  ihrem  anderen  Ende  li^. 

Diese  Erscheinung  ist  nur  zu  erklaren  möglich,  wenn  man 
annimmt,  dass  der  Sinn  des  positiven  Stromes  im  Schliessungsdraht 
des  Kondensators  nicht  einerlei  Richtung  habe,  sondern  oscillire. 
Die  Oscillationen  nehmen  allmählig  an  Starke  ab,  bis  dass  sie  auf 
einmal  ganz  aufhören,  wenn  sie  nämlich  nicht  mehr  die  bei  dem 
Schliessungsdraht  des  Kondensators  vorhandene  kleine  Lufbstrecke 
mit  einem  Funken  durchbrechen  können.  Der  Sinn  des  letzten 
Stropidurchganges  vor  dem  Aufhören  der  Oscillationen  kann  je 
nach  gewissen  Zufälligkeiten,  z.  B.  der  Länge  der  Luftstrecke,  ein 
verschiedener  sein,  und  da  die  Magnetisirungsrichtung  der  Nadel 
sich  wesentlich  nach  dem  Sinne  des  letzten  Stromdurchganges  richten 
muss,  so  wird  auch  die  Nadel  eine  je  nach  Zufälligkeiten  wechselnde 
Lage  ihrer  Pole  aufweisen. 

Dass  die  Auffassung  von  einer  oscillatorischen  Natur  der 
Entladung  einer  Leydener  Flasche  richtig  ist,  beweisen  auch 
Versuche  von  v.  Oettingen^),  nach  denen  auf  der  ursprüng- 
lich positiv  geladenen  Belegung  sich  oft  unmittelbar  nach  Auf- 
hören des  Entladungsfunkens  ein  negativer  Rückstand  vor- 
findet. 

Noch  deutlicher  zeigte  Paalzow^)  die  oscillatorische  Ent- 
ladung, indem  er  in  den  Schliessungskreis  einer  Leydener  Batterie 
eine  G  eis sler'sche  Röhre  einschaltete  und  dieselbe  mit  Hülfe  eines 
sehr  schnell  rotirenden  Spiegels  betrachtete.  An  dem  Aussehen  der 
Lichterscheinung  in  der  Geissler'scfaen  Röhre  kann  man  sofort 
den  Sinn  des  Stromdurchganges  erkennen,  indem  das  Licht  an  der 
Eintrittsstelle  des  positiven  Stromes  (der  Anode)  unter  Umständen 
als  ein  kleiner  röthlicher  Punkt  erscheint,  dagegen  an  der  Aus- 
trittsstelle (der  Kathode)  als  blaues,  grösseres  Büschel.  —  Wenn 
man  nun  die  6  eis  sler'sche  Röhre  in  einem  schnell  rotirenden 
Spiegel  betrachtet,  so  werden  die  zeitlich  in  ihr  aufeinander  fol- 
genden Lichterscheinungen  räumlich  getrennt. 

Es  zeigte  sich  nun  nicht  nur,  dass  die  Röhre  abwechselnd 
hell  und  dunkel  wurde,  sondern  auch,  dass  der  Sinn  des  posi- 
tiven Stromes  nach  jedem  Erlöschen  des  Lichtes  der  Röhre  sich 
umkehrte. 


^)  A.  V.  Oettingen,  Pogg.  Ann.  115,  pag.  513,  1862. 
')  Paalzow,  Berl.  Ben  1862,  pag.  152. 
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T.  Bezold')  konnte  den  oscillatorischen  Charakter  der  Ent- 
ladung durch  Lichtenberg'sche  Figuren  nachweisen. 

Die  Methode  des  rotirenden  Spiegels  ist  zuerst  zur  Unter- 
suchung des  Entiadungsfunkena  im  Schliessungsdraht  eines  Kou- 
densators  von  Feddersen*)  angewandt,  und  zwar  ermöglichte  er 
eine  gute  Messung  der  Schwingungsdauer  der  elektrischen  Oscilla- 
tionen,  indem  der  rotirende  Spiegel  ein  reelles  Bild  des  Ent- 
ladungsfunkens auf  photographisch  empfindüches  Papier  warf.  Auf 
demselben  entsteht  dann  bei  jeder  Entladung  eine  Reihe  von 
Bildern.  Durch  Messung  ihres  Abstandes,  femer  des  Abstandes 
des  Papiers  vom  Spiegel  und  der  Drehungsge  seh  windigkeit  des 
letzteren    erhält    man    leicht    die    zwischen    zwei    aufeinander    fol- 


fOttcrejidM  Papier- 
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genden   Funken   der  Entladung   verstrichene  Zeit,   d.  h.   die   halbe 
Schwingungsdauer. 

Es  ergab  sich  T  um  so  grösser,  je  länger  der  Schliessungs- 
draht und  je  grösser  die  Zahl  der  Leydener  Flaschen  war.  Sehr 
annähernd  zeigte  sich  T  proportional  zu  der  Quadratwurzel  aus 
dieser  Zahl,  d.  h.  der  Kapacität  des  Kondensators.  Feddersen 
erhielt  bei  10  Flaschen 

für  5,3  m  Scliliessungsdrahtlänge :  T  =    2,l3 .  lO"*^  sec. 
445  „  ,  T  =  45,4. 10-*  sec. 

Die  Versuche  von  Feddersen  sind  später,  um  die  im  nächsten 
Paragraphen   zu    besprechende   Theorie    besser   prüfen  zu   können, 

')  W.  V.  Bezold.  Pogg.  Ann.  140.  pag.  541,  1870. 

"]  Feddersen.  Pogg.  Ami.  113.  pag.  437.  1861;  110,  18Ü2. 
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von  L.  Lorenz^)  sehr  sorgfältig  wiederholt.     Wir  werden   darauf 
unten  noch  einmal  zurückkommen. 

Feddersen  operirte  nicht  mit  einem  Solenoid  als  Schlies- 
sungsdraht, sondern  mit  möglichst  geradlinig  verlautendem  Draht. 
Die  Schwingungen  verlaufen  dadurch  viel  schneller,  als  wenn  sich 
der  Draht  solenoidartig  windet. 

Bildet  der  Schliessungsdraht  eine  vielgewundene  Spirale,  z.  B. 
die  sekundäre  Spirale  eines  grossen  Ruhmkorff  sehen  Induktions- 
apparates, deren  Enden  mit  den  Belegungen  eines  Kondensators 
verbunden  sind ,  so  wird  die  Schwingungsdauer  so  herabgedrückt, 
dass  man  auch  ohne  Zuhülfenahme  eines  sehr  schnell  rotirenden 
Spiegels  die  Oscillationen  nachweisen  kann.  So  z.  B.  ist  ein  zur 
Demonstration  sehr  geeignetes  Mittel  ^)  eine  auf  der  Axe  eines  kleinen 
Uhrwerkes  schnell  rotirende,  berusste  Papierscheibe,  welche  sich 
in  der  etwa  1  cm  langen  Luftstrecke  eines  kurzen  Nebenschlusses 
befindet,  der  parallel  zum  Kondensator  geschaltet  ist  (vgl.  Fig.  43). 
Derselbe  wird  durch  eine  Stromunterbrechung  des  in  der  primären 
Spule  des  Ruhmkorff  sehen  Apparates  fliessenden  Stromes  geladen^) 
und  entladet  sich  durch  die  sekundäre  Spirale  in  oscillatorisch  er  Weise. 
Da  die  Enden   der  dem  Kondensator    parallel    geschalteten  Lufk- 


*)  L.  Lorenz,  Wied.  Ann.  7,  pag.  161,  1879.  —  Auch  Rood  [Sillim. 
Joum.  (2)  48,  pag.  154,  1869]  hat  die  Feddersen'schen  Versuche  wiederholt. 

^)  Dasselbe  hat  A.  M.  Mayer  angegeben  in  Sillim.  Joum.  (3)  8, 
pag.  436,  1874. 

')  Der  Kondensator  wird  durch  die  Unterbrechung  des  Primärstromes 
nicht  mit  wahrer  Elektricität  geladen,  denn  das  würde  ein  Widerspruch  mit 
dem  im  §  4  des  vorigen  Kapitels  auf  pag.  315  besprochenen  allgemeinen 
Grundsatze  sein,  dass  in  einem  ruhenden  Systeme  die  Ladung  jedes  Theiles 
unveränderlich  ist.  —  Vielmehr  ist  die  Wirkung  der  Unterbrechung  de« 
Primärstromes  genauer  betrachtet  folgende:  Sie  ruft  eine  elektromotorische 
Kraft  in  der  Sekundärspule  des  Ruhmkorff  hervor,  derzufolge  in  ihr  ein 
Leitungsstrom  auftritt,  der  sich  als  Verschiebungsstrom  zwischen  den  Platten 
des  Kondensators  schliesst.  Die  Grösse  dieser  elektrischen  Verschiebung  wird 
aus  der  Potential differenz  der  Kondensatorplatten  und  der  Kapacität  des 
Kondensators  genau  so  berechnet,  als  ob  die  elektrischen  Kraftlinien  an  den 
Kondensatorplatten  aufhörten,  d.  h.  als  ob  der  Kondensator  wahre  elektrische 
Ladung  enthielte.  —  Aus  diesem  Grunde  soll  im  Folgenden  kurz  von  der 
Ladung  des  Kondensators  gesprochen  werden,  worunter  dann  die  Anzahl  der 
elektrischen  Kraftlinien  verstanden  ist,  welche  zwischen  den  Kondensatorplatten 
verlaufen.  —  Einer  wahren  Ladung  entsprechen  also  diese  Kraftlinien  deslialb 
nicht,  weil  sie  sich  ohne  Unterbrechung  schliessen  durch  die  Sekundärspule 
des  Ruhmkorff  hindurch. 
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MMoke  nahezu  gleiches  Potential  wie  die  Kondensatorbelegiingen 
besitzen,  so  ahmt  der  in  der  Luftstrecke  auftretende  Funken  das 
Spiel  der  Potentialschwankungeu  im  Kondensator  nach.  Ea  entsteht 
daher  bei  einer  einzigen  Stromunterbrechung  in  der  primären  Spirale 
auf  der  rotirendea  Russscheibe  eine  Reihenfolge  von  Löchern,  welche 
der  Sekundärfunke  geschlagen  hat  und  die  sich  gut  dadurch  kenn- 
zeichnen, dass  durch  Fortschleuderung  des  Busses  ein  grösserer 
weisser  Fleck  jedes  Loch  umsäumt.  Die  Schwingungsdauer  der 
Oscillatiooea  findet  man  aus  der  Rotatioiisgesch  windigkeit  des  Papiers 
in  einfacher  Weise, 

Indess  eignet  sich  die  zuletzt  beschriebene  Methode  wohl  gut 
zur  Demonstration,  aber  nicht  zur  quantitativen  Messung,  um  daran 
die  Theorie  zu  prüfen.  Denn  der  Entladungskreia  enthält  eine  vom 
Funken  zu  durchschlagende  Luftstrecke  und  Papierschicht.  Es  ist 
schwer  zu  sagen,  ob  dies  denselben  Effekt  hat,  als  ob  die  Luft- 
strecke durch  einen  Metalldraht  von  gewissem  galvanischen  Wider- 
stände überbrückt  wäre ;  jedenfalls  ist  dieser  äquivalente  Widerstand 
nicht  leicht  anzugeben. 

Wie  man  sieht,  haftet  dieser  Uebelatand  überhaupt  allen  bis- 
her beschriebenen  Methoden  zur  Untersuchung  oacillatorischer  Ent- 
ladungen an,  da  stets  im  Schliessungskreise  eine  Funkenstrecke  auf- 
tritt. Es  ist  daher  als  ein  Fortschritt  zu  bezeichnen,  als  v.  Helm- 
holtz')  eine  Methode  angab,  bei  welcher  die  Fuukenstrecke  ver- 
mieden wird.  Durah  einen  geeignet  konstruirten  Pendel  Unterbrecher 
konnte  v.  Helmboltz  den  Primärstrom  eines  Buhmkorf fachen 
Apparates  Öffnen  und  dann  nach  einem  sehr  kurzen,  genau  mess- 
baren Zeitintervall  5  t  den  Sekundärkreis  unterbrechen.  Nach  der 
erst«n  Unterbrechung,  aber  vor  der  zweiten,  finden  im  Sekundär- 
kreis elektrische  Schwingungen  statt.  Durch  die  zweite  Unter- 
brechung werden  diese  Schwingungen  abgeschnitten,  ihre  Phase 
kann  im  Momente  der  Unterbrechung  je  nach  der  Grösse  des  Zeit- 
intervalls St  eine  verschiedene  sein.  Findet  beispielsweise  die  zweite 
ünterbrecliung  gerade  in  dem  Moment  statt,  in  welchem  die  Poten- 
tialdifi'erenz  der  Belegungen  des  Kondensators  ein  Maximum  ist, 
so  wird  ein  mit  seinen  Belegungen  geeignet  verbundener  Frosch- 
schenkel im  Moment  der  zweiten  Unterbrechung  lebhaft  zucken. 
Unterbricht  man  etwas  später,  d.  h.  lässt  man  St  wachsen,  so  wird 
die  Zuckung  kleiner,  bis  dass  sie  schliesslich  Null  wird.  Dies  tritt 
z,  Carrs  Repert.  V,  pag.  269.  1869.  —  Verhandl. 
reina  zu  Heidelberg  1S69,  pag.  353. 
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ein,    wenn  im  Moment  der  zweiten  Unterbrechung   die  Potential- 
differenz des  Kondensators  Null  ist. 

Bei  weiter  wachsendem  3  t  nimmt  die  Zuckung  wieder  zu,  bis 
dass  sie  wieder  ein  Maximum  erreicht.  Die  Zunahme,  um  welche 
St  wachsen  muss,  um  von  einem  Zuckungsmakimum  bis  zum  nächst- 
folgenden zu  gelangen,  entspricht  offenbar  einer  halben  Periode  der 
elektrischen  Schwingungen.  —  An  Stelle  eines  Froschschenkels  kann 
man  natürlich  jedes  Instrument  anwenden,  welches  in  empfindlicher 
Weise  Potentialdifferenzen  anzeigt,  z.  B.  ein  Quadrantelektrometer. 
Mit  Hülfe  eines  solchen  hat  Schiller^)  nach  der  y.  Helmholtz- 
schen  Methode  die  Periode  der  oscillatorischen  Entladungen  bestimmt 
und  dadurch  werthvolle  Beiträge  zur  experimentellen  Ermittelung 
der  Dielektricitätskonstanten  der  Körper  im  schnell  oscillirenden 
elektrischen  Felde  geliefert,  wie  des  Näheren  im  nächsten  Paragraphen 
ausgeführt  werden  wird.  —  Zugleich  ist  es  durch  die  Ersetzung  des  nur 
qualitativ  wirkenden  Froschschenkels  durch  das  quantitativ  arbeitende 
Elektrometer  möglich,  auch  die  Dämpfung  der  Schwingungen  nach 
der  Zeit  zu  bestimmen. 

Operirt  man  nach  der  beschriebenen  Methode,  so  ergeben  sich 
die  Schwingungsdauem  der  elektrischen  Entladungen  kurz  nach  der 
Einleitung  derselben  etwas  anders,  als  die  der  später  nachfolgenden. 
Es  hat  dies  seinen  Grund  darin,  dass  auch  in  der  primären  Spirale 
des  Induktionsapparates  elektrische  Schwingungen  stattfinden,  welche 
in  gewisser  Weise  störend  auf  die  in  der  sekundären  Spirale  statt- 
findenden einwirken,  obwohl  ihre  Schwingungsdauer  viel  kleiner  ist. 
Da  aber  diese  Schwingungen  in  der  primären  Spirale  viel  schneller 
abklingen  (cf.  unten)  als  die  in  der  sekundären,  so  erscheinen  die 
späteren  sekundären  Schwingungen  ungestört.  Es  ergiebt  sich  da- 
her die  Regel,  dass,  wenn  man  die  Versuche  quantitativ  verwerthen 
will,  und  den  gegenseitigen  Einfluss  der  primären  und  sekundären 
Spirale  nicht  in  Rechnung  bringen  kann,  die  Schwingungsdauer  für 
nicht  zu  kleine  Zeiten  8  t  zu  bestimmen  ist. 

Den  genannten  Einfluss  hat  in  experimenteller  und  theoreti- 
scher Hinsicht  Colley*)  näher  studirt.  Es  soll  unten  im  §  5  näher 
darauf  eingegangen  werden. 


')  Schiller,  Pogg.  Ann.  152,  pag.  535,  1874.  Ferner  haben  Mouton 
(Compt.  Rend.  82,  pag.  1387,  1876)  und  J.  Klemencic  (Rep.  d.  Phys.  22, 
pag.  587,  1887)  nach  ähnlicher  Methode  Schwingungsdauer  und  Dämpfung 
elektrischer  Osdllationen  bestimmt. 

•)  Colley,  Wied.  Ann.  44,  pag.  109,  1891. 


LIV-3.  Theorie  der  oscillatorischen  Entladung.  Dass  ein  Kon- 
isator  sich  oscillatorisch  entladet,  wenn  sein  Schliesaungsdraht 
le  Tielgewundene  Spirale  ist,  wird  leicht  veratändlich,  wenn  wir 
9  an  ein  oben  pag.  194  angewandtes  Bild  aus  der  Mechanik  er- 
lern, dem  eine  Spirale  hinsichtlich  ihrer  elektrischen  Eigenschaften 
acht.  Wir  sahen  dort,  dass  eine  Spirale,  welche  einen  grossen 
ibstinduktionskoefficienten  besitzt,  sich  gegen  StromimpuLse  ver- 
It  wie  ein  träger  Körper  gegen  mechanische  Bewegungsimpulse. 
i  grosse  elektrische  Trägheit  des  SchllesRungsdrahtes  bewirkt  es, 
IS  die  Elektricität ,  nachdem  sie  von  den  Belegungen  des  Kon- 
is&tors  soweit  abgeströmt  ist,  dass  sie  gleiches  Potential  besitzen, 
är  diese  Gleichgewichtslage  herüberströmt  und  den  Kondensator 
entgegengesetzter  Weise  ladet.  Auf  diese  Weise  vollziehen  sich 
iwingungen  wie  die  eines  trägen,  gehobenen  Pendels,  welches 
gelassen  wird.  Die  Schwingungsdauer  wird  um  so  kleini 
inger  die  Trägheit,   d.  h.   die   Selbstinduktion,    und   je   kleiner 

Kapacität  ist.     Denn  der  reciproke  Werth   der  letzteren   spielt 
selbe  Rolle,  wie  die  Spannkraft  im  mechanischen  Sy 

Schwere  beim  Pendel.  Die  Schwingungen  sind  mit  einer  Energii 
lähme  verbunden    —   die   elektrischen   mit   Joule'scher  Wäri 

mechanischen   mit   Reibungswärme   —  und   daher    mUssen 
nählig  verklingen. 

Wegen  der  Analogie  beider  Bilder  übersieht  man  auch,  dasSj' 
tAe  wie  das  Pendel  bei  sehr  starker  Reibung  aperiodisch  in 
le  Gleichgewichtslage  gelangt,  so  auch  die  Entladung  des  Kon- 
iBators  nicht  oscillatorischer  Natur  sein  wird,  wenn  der  gal- 
lische Widerstand  des  Schliessungskreises  sehr  gross  ist.  Dies 
■d  durch  die  Versuche  vollkommen  bestätigt.  Denn  alle  im 
igen  Paragraphen  beschriebenen  Erscheinungen ,  welche  die 
istenz  von  Oscillationen  bei  der  Entladung  beweisen,  hören  auf, 
an  in  den  Schliessungskreis  ein  nasser  Bindfaden  oder  Uber- 
ipt  eine  Strecke  von  hohem  galvanischen  Widerstände  einge- 
altet  wird. 

Wir  wollen  nun  die  Erscheinungen  quantitativ  verfolgen.  Zu 
n  Zweck  nehmen  wir  an,  dass  wir  es  bei  der  Entladung  des 
adensatora  im  Wesentlichen  nur  mit  einem  nahezu  geschlossenen 
laren  Strome  zu  tbun  hätten.  Dies  ist  sehr  annähernd  realisirt, 
in  die  Belegungen  des  Kondensators  nur  durch  die  dünne  Schicht 
BB  Isolators  voneinander  getrennt  sind,  wie  es  in  Wirklichkeit 
r  Fall  ist.    Der  im  Isolator  bei  der  Entladung  atattfindem 
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Yerschiebungsstrom  (vgl.  oben  pag.  848,  Anm.  2)  hat  dann  bei 
seiner  geringen  Ausdehnung  wenig  Einfluss  auf  den  numerischen 
Werth  des  Eoefficienten  der  Selbstinduktion  des  ganzen  Strom- 
kreises, der  als  ein  linearer  anzusehen  ist,  wenn  der  Schliessungs- 
draht dünn  ist  im  Vergleich  zu  seiner  Länge. 

Ferner  wollen  wir  annehmen,  dass  die  Elektricitötsmenge, 
welche  durch  den  Querschnitt  des  Schliessungsdrahtes  fliesst,  toII- 
ständig  bestimmt  ist  durch  die  Aenderung  der  Ladungen  auf  den 
Kondensatorbelegungen,  d.  h.,  dass  elektrische  Ladungen  auf  dem 
Schliessungsdraht  selber  nicht  existiren.  Diese  Annahme  wird  um 
so  mehr  erfüllt  sein,  je  grösser  die  Eapacitat  des  Kondensators 
gegenüber  der  Kapacität  des  Schliessungsdrahtes  ist. 

Nennen  wir  die  Potentialwerthe  auf  den  Kondensatorbelegungen 
y^  und  Yg,  seine  Kapacität  G,  die  auf  der  positiv  geladenen  Be- 
legung (VJ  befindliche  Elektricitatsmenge  en^),  —  alle  Ausdrücke 
nach  elektromagnetischem  Maass  gemessen  —  so  ist  nach  Formel  (19) 
des  VII.  Kapitels  auf  pag.  262 

e.  =  C(V,-V,).  (2) 

Die  innerhalb  des  Zeitelementes  dt  durch  den  Querschnitt  des 
Schliessungsdrahtes  von  dem  Ende  1  nach  dem  Ende  2  hindurch- 
fliessende  Elektricitatsmenge  wird  nun  nach  den  getroffenen  An- 
nahmen durch  die  innerhalb  d  t  eintretende  Abnahme  von  Om,  d.  h. 
durch  —  dem/ dt .  dt,  gemessen.  Bezeichnet  andererseits  i  die  Strom- 
stärke nach  elektromagnetischem  Maasse,  so  bedeutet  i.dt  eben- 
falls die  innerhalb  dt  durch  einen  Querschnitt  des  Drahtes  von  1 
nach  2  wandernde  Elektricitatsmenge.     Es  muss  also  sein 

idt  =  --^dt,  d.  h.  i  =  -.%-.  (3) 

dt  dt 

Nun  bringen  wir  auf  den  Schliessungsdraht  das  Ohm'sche 
Gesetz  (pag.  225)  in  Anwendung,  demzufolge  das  Produkt  aus 
der  Stromstärke  i  in  den  galvanischen  Widerstand  w  des  Schlies- 
sungsdrahtes gleich  ist  der  Summe  der  elektromotorischen  Euräfte, 
welche  zwischen  seinen  Enden  wirken.  Misst  man  alle  diese  Grössen 
in  elektromagnetischem  Maasse,  so  setzt  sich  die  elektromotorische 


^)  Die  Bedeutung  von  em  ist  nach  der  Anmerkung  *)  auf  pag.  348  nur 
die ,  dass  4  n  em  Kraftlinien  zwischen  den  Kondensatorbelegungen  existiren 
sollen. 
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Kraft  zusammen  aus  der  der  Selbstinduktion,  welche  nach  pag.  189 

und  191,  Formehl  (8)  und  (12)  den  WerÜh  —  L-77-  hat  (wobei  zur 

Berechnung  des  Selbstinduktionskoefficienten  L  der  Schliessungsdraht 
als  geschlossener  Stromkreis  angesehen  wird),  und  der  Potential- 
difEiarenz  V^  —  V,  an  den  Enden  des  Drahtes. 

Der  Ausdruck  des  Ohm'schen  Gesetzes  ist  also: 

iw  =  -L-||-  +  V,-V,.  (4) 

Femer  ist  nach  (2)  und  (S): 

Aus  den  letzten  beiden  Gleichungen  kann  man  nun  eine  der  Grössen 
i  oder  (V,  —  V,)  eliminiren.  um  letzteres  zu  thun,  diflferenoire 
man  (4)  nach  t,  multiplicire  es  mit  G  und  addire  (5).  Man  er- 
hält dann: 

wC  -jT  +  1  =  —  LC 


dt    •  ^  dt«  ' 

oder 

d«i    ,     w     di    I       1     :_A  /ßx 

■dtr  +  TTir  +  Tc-^-^-  t^> 

Als  Integral  dieser  Differentialgleichung  schreiben  wir: 

i  =  Ae'^^  (7) 

Setzt  man  diesen  Werth  in  (6)  ein,  so  folgt  fOr  k  die  Gleichung: 


'^*+T-^  +  Tc-  =  <^' 


d.  h. 


^  = TL -■  <^) 

Nennt  man  k^  und  k,  die  beiden  Wurzeln  von  k,  so  ist  also  sowohl 

i  =  Aie»^it 
als 

i  =  A,e*^»* 

Drmdd,  fbyiik  des  Aetiien.  23 
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ein  Integral  von  (6).  Ebenso  muss  die  Summe  obiger  Ausdrücke 
ein  Integral  von  (6)  sein,  d.  h. 

i  =  Aie^^i*  +  A,e>^*.  (9) 

Diese  Formel  stellt  das  allgemeine  Integral  von  (6)  dar,  da  zwei 
willkürliche  Eonstanten  (A^  und  Ag)  auftreten,  die  bei  dem  all- 
gemeinen Integral  einer  Differentialgleichung  zweiter  Ordnung  vor- 
handen sein  müssen. 

Es  sind  nun  die  Fälle  zu  sondern,  in  welchen  k  reell  ist,  Yon 
denen,  in  welchen  k  imaginär  ist.  Erstere  ergeben  eine  aperio- 
dische Entladung  des  Kondensators,  letztere  eine  periodische.  Wie 
man  aus  der  Formel  (8)  abliest,  ist  der  kritische  Widerstand,  ftir 
welchen  der  eine  in  den  anderen  Fall  übergeht,  gegeben  durch : 


w  =  2y^.  (10) 

Für  kleinere  w   treten  Oscillationen   ein.     Wir  wollen   annehmen, 
es   sei  w*  neben  4  -p-  zu  vernachlässigen.     Es  wird  dann 


1  =  e 

w 

=  e  ~"^^ 


^A/  cos  2 ;r  -^  +  A/  sin  2 r.  —\  , 


Ol) 


wo  die  A^',   Ag'  in  leicht  angebbarer  Weise   mit  den  A^  und  A^ 
zusammenhängen  und  wobei  ist 


T  =  2:c  l/LC.  (12) 

Die  Formel  für  die  Potentialditferenz  (V^  —  Y^)  ^^^st  sich  aus  (11) 
und  (5)  sofort  finden.  Wie  man  sieht,  findet  zwischen  i  und 
(Vj  —  Vg)  eine  Phasendifferenz  von  ^'2  ::  statt.  T  bedeutet  die 
Schwingungsdauer  der  Oscillationen.  Dieselbe  ist  also  thatsächlich 
um  so  grösser,  je  grösser  die  Selbstinduktion  des  Schliessungskreises 
und  die  Kapacität  des  Kondensators  ist.    Für  L  =  1  Quadrant  =10' 

und  C  =  1  Mikrofarad  =  10"^^  folgt  T  =  2  tu  1/10^=0,006  sec. 
Wir  sehen  in  der  Formel  (12)  das  von  Feddersen  empirisch 
gefundene  Gesetz  bestätigt  (vgl.  oben  pag.  347),  dass  die  Schwingungs- 
dauer der  Quadratwurzel  aus  der  Zahl  der  angewendeten  Leydener 
Flaschen  proportional  ist.  —  Bei  einer  genaueren  Berechnung    der 


Verauchsresultate  Feddersen's  nach  der  Formel  (12)  fand  Kirch- 
hoff') keine  sehr  gute  üe  berein  Stimmung  zwischen  Beobachtung 
und  Theorie.  Es  lag  dies  aber  wohl  daran,  dass  Ktrchhoff  zur 
Schätzung  der  Kapacität  der  von  FeddersBn  angewandten  Ley- 
dener  Flaschen  eine  wiUkDrliche  Annahme  Über  die  Dielektricitats- 
koDstante  ihres  Glases  machen  musste. 

Als  später  L.Lorenz  die  Feddersen'achen  Versuche  wieder- 
holte (vgl.  oben  pag.  347)  und  dahei  Kapacität  und  Selbstinduktion 
bestimmte,  fand  er  eine  sehr  gute  Bestätigung  der  Formel  (12) 
durch  die  Beobachtung.  So  beobachtete  er  den  Werth  T  =  12, ö4 .  10'* 
sec,  während  die  Formel  (12)  für  den  betreffenden  Versuch  ergab 
T  =  12,76.  10-''  sec. 

i.  Benatzung  der  OHcUlatorUvhen  Entladung  zur  Bestim- 
mnng  der  Dielektricitätskonstaute ,  der  SelhNtinduktion  und 
des  Widerslandes.  Da  die  Kapacität  eines  Kondensators  propor- 
tional der  Dielektricitätskonatante  des  zwischen  seinen  Belegungen 
vorhandenen  Dielektrikums  ist,  oder,  falls  dasselbe  die  Zwischen- 
schicht nicht  ganz  ausfüllt,  nach  einer  einfachen  Formel  [vgl.  oben 
pag.  2li8,  Formel  (ß'-)]  mit  seiner  Dielektricitätskonstanten  zusammen- 
hängt, so  erkennt  man  gemäss  der  Formel  (.12},  dass  man  durch 
Vergleichung  der  Schwingungsdauern  der  oscillatorisnhen  Entladungen 
eines  Kondensators,  zwischen  dessen  Belegungen  sich  das  eine  Mal 
Luft  und  das  andere  Mal  irgend  ein  anderer  Körper  befindet,  die 
Oielektricitätskonstante  des  Körpers  mit  der  der  Luft  vergleichen 
kann,  falls  der  Schliessungsdraht  in  beiden  Fällen  der  gleiche  ist 
(und  daher  auch  L). 

In  etwas  anderer  Weise  verfuhr  Schiller  {vgl.  oben  pag.  350), 
indem  er  zu  einem  Kondensator  der  Kapacität  C,  dessen  Entladungs- 
periode T  beobachtet  wurde,  parallel  schaltete  einen  Kondensator 
der  Kapacität  C,  welcher  das  zu  untersuchende  Dielektrikum  ent- 
hielt. Die  Schwingungsdauer  der  oscillatorischen  Entladungen  mag 
dadurch  auf  T'  gewachsen  sein.     Aus 

T*  =  4  n»CL,     T'i'  =  4  z^iC  +  C)  L 
erhalt  man 


')  G.  Kircbhoff,  Pogg,  Ana.  121.  1864.  —  Die  Theorie   dt 
torMChen  Entladang  ist  auaaer  von  Kirchhoff  auch  voii  W.  Thom 
m  [Phil.  Mag.  (4)  5.  pag.  393,  1853]. 
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T'»        C  +  C  ' 
d.  h. 

C'  =  C-i-T^.  (13) 

Man  kann  also  C  mit  C  vergleichen  und  bei  bekannten  Di- 
mensionen des  Kondensators  C  daher  auch  die  Dielektricitatskon- 
stante  seines  Dielektrikums  messen. 

Diese  Schiller'sche  Methode  der  Messung  der  Dielektricitats- 
konstante  ist  deshalb  so  werthvoU,  weil  durch  ein  schnelles  Oscilliren 
der  elektrischen  Kraft  Nachwirkungs-  und  Leitungserscheinungen 
vermieden  werden,  welche  die  für  die  Dielektricitätskonstante  er- 
haltene Zahl  störend  beeinflussen  können  (vgl.  oben  pag.  290).  Wir 
werden  weiter  unten  sehen,  dass  es  neuerdings  gelungen  ist,  die 
Dielektricitätskonstante  bei  noch  weit  schnelleren  Oscillationen  zu 
ermitteln. 

Schaltet  man  anstatt  eines  Schliessungsdrahtes  deren  zwei 
hintereinander,  so  kann  man  durch  eine  der  Formel  (13)  ana- 
loge Formel  ihre  Selbstinduktionen  L  und  1/  miteinander  ver- 
gleichen. 

Die  Formel  (11)  lehrt,  dass  die  Dämpfung  der  Schwingungen 
mit  der  Zeit  um  so  grösser  ist,  je  grösser  w:L  wird.  Bei  be- 
kanntem  L  kann  man  daher  aus  beobachteter  Dämpfung  w  be- 
stimmen.    Auch  dies  ist  von  Schiller  geschehen. 

5.  Die  elektrischen  Schwingungen  eines  BuhmkorfTschen 
Apparates.  Wir  wollen  jetzt  näher  die  oben  auf  pag.  350  genannten 
Störungen  betrachten,  welche  der  Primärstrom  auf  die  Schwingungen 
des  Sekundärstromes  ausübt. 

Es  soll  sich  den  Index  1  auf  die  sekundäre,  der  Index  2  auf 
die  primäre  Spule  beziehen.  Auch  für  letztere  wollen  wir  eine 
gewisse  Kapacität  C^  annehmen,  welche  das  Verhältnis  der  auf  dem 
einen  Ende  der  Spule  angehäuften  Elektricität  e.>  (in  der  oben 
pag.  348  Anm.  2  jingegebenen  Bedeutung)  zu  der  PotentialdiflFerenz  der 
Enden  (Vj  —  Vo)^  bezeichnet.  Die  Bedeutung  von  Co  ist  ohne  weiteres 
klar,  wenn  die  Enden  iler  primären  Spule  wirklich  mit  einem 
Kondensator  verbunden  sind,  was  meist  der  Fall  ist.  Fehlt  derselbe, 
so  besitzt  trotzdem  die  Spule  eine  gewisse  Kapacität,  weil  jedem 
Leiter    eine    solche    zukommt,    und    zumal    bei    einer    stromdurch- 
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flossenen  Spule  muss  die  Eapacit'ät  deshalb  von  verhältnissmässiger 
Grösse  sein,  da  Leitertheile  dicht  bei  einander  liegen,  zwischen  denen 
wegen  der  in  der  Spule  vorhandenen  elektromotorischen  Kraft  eine 
PotentialdifiTerenz  bestehen  muss.  Die  Verhältnisse  werden  dann  nur 
deshalb  komplicirter,  weil  der  Sitz  der  Eapacit'ät  und  der  Ladung  e^ 
nicht  nur  an  den  Enden  der  Spule  sich  befindet.  —  Wir  wollen 
indess  der  Rechnung  zunächst  hier  nur  die  einfachen  Verhältnisse 
zu  Grunde  legen. 

Nennt  man  L^^,  resp.  L^g  die  Selbstinduktionskoefficienten 
der  sekundären,  resp.  primären  Spule,  L|2  den  Koefficienten  ihrer 
gegenseitigen  Induktion,  so  ist  in  leicht  verständlicher  Bezeichnung, 
vfie  aus  (4)  und  (5)  folgt: 

i.w,  =  -L„-^-L.,-i^  +  (V,-V,)„  (U) 

h  =  -C,  ^  ^\  ^'^^  ,  (15) 

i,w,  =  -L,,4f-Li.4^  +  (Vi-V,),,  (16) 

^  =  -^*-^-^^dr^-  ^^^^ 

Hieraus  gewinnt  man  für  ij  und  ig  die  beiden  simultanen  Dif- 
ferentialgleichungen : 


(18) 


dt»    ' 

Li, 

dii     1        i,             Lis 

dt         Lj j  Cj         Lj j 

d^'i, 
dt« 

dt*»   "^ 

1^21' 

dig     1        h             Li2 

dH, 

dt               L22   ^2              -^2  2 

di^ 

(19) 


Wie  nun  auch  der  gegenseitige  Einfluss  von  ij  und  io  sein 
mag,  jedenfalls  ist  klar,  dass  i^  viel  langsamer  sich  mit  der  Zeit 
ändern  wird  als  ig,  da  ij  eine  viel  grössere  elektrische  Trägheit 
zu  überwinden  hat  als  i^. 

In  der  Gleichung  (19)  ist  daher  ihre  rechte  Seite  gegen  das 
erste  Glied  der  linken  Seite  zu  vernachlässigen.  Demnach  führt  ig 
lediglich  seine  Eigenschwingungen  aus.  Für  genügend  kleines  Wg 
lautet  daher  das  Integral  von  (19)  gemäss  (11): 
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i,  =  e-M  ^A,  C08  2  « -^  +  V  «n  2  X -i-) ,         (20) 
wobei  ist: 

8,  =  ^^,T,  =  2«v/i:;7c;.  (21) 

Die  Gleichung  (18)  für  i^  ist  nun  eine  Differentialgleichimg 
mit  sogenanntem  zweiten  Oliede  (eine  nicht  homogene  Differential- 
gleichung).    Ihr  allgemeines  Integral  wird  geliefert   durch  das  all- 

d*i 
gemeine  Integral  ohne  zweites  Glied,  d.  h.  fOr     -^   =  0,  welches 

sich  in  der  Form  darstellt: 

1/  =  e-*. t  (Aj  cos  2  «  -^  +  A/  sin  2  «  ^) ,  (22) 

wobei  ist: 

w 


S,  =  ^^,  T,  =  2  t:  1/l;7c;,  (23) 

vermehrt  um  ein  partikulares  Integral  von  (18)  mit  zweitem  Qliede. 
Dieses  lässt  sich  stets  in  die  Form  bringen: 

i/'  =  e-*^'  (b,  cos  2  ::  ^  +  B/  sin  2  r  A.) ,  (24) 

wobei  Bg  und  Bg'  passend  aus  (18)  bestimmt  werden  können.  — 
Es  ist  also 

i.  =  i/  +  h",  (25) 

d.  h.  die  elektrischen  Schwingungen  in  der  sekundären  Spule  sind 
eine  Superposition  ihrer  Eigenschwingungen  (i/)  und  der  durch  die 
primäre  Spule  erzwungenen  Schwingungen  (i/')-  Für  letztere  ist 
aber  die  Dämpfung  viel  grösser  als  für  erstere;  denn  da  der  gal- 
vanische Widerstand  w  proportional  der  Länge  einer  Spule  ist,  ihre 
Selbstinduktion  L  dagegen  annähernd  proportional  zum  Quadrate 
der  Windungszahl  der  Spule  (nach  pag.  205),  d.  h.  auch  proportional 
zum  Quadrate  ihrer  Länge,  so  ist  die  Dämpfung  5  =  w  :  2  L  um  so 
grösser,  je  kürzer  die  Spule  ist.  Daher  ist  Sg  I>  ^r  Nach  Ablauf 
einer  gewissen  Zeit  vollführt  daher  die  sekundäre  Spule  nur  ihre 
Eigenschwingungen. 
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H.  Der  KoefHeiciit  der  Selbstinduktion  des  Schliesirangs- 
kreises.     Wie   aus  der  Formel  |12)    hervorgeht,    Lst   bei  geringem 

Widerstände  eines  Schliessuugskreises  nur  seine  KapacitÄt  und  sein 
SelbstinduktioDekoefBcieot  maasagebend  für  die  Periode  seiner  elek- 
trischen EigenBchwingiiDgcD.  —  Die  Kapacität  kann  man  nun,  wenn 
der  angehängte  Kondensator  einfache  Gestalt  besitzt,  leicht  be- 
rechnen'), oder  experimentell  mit  anderen  bekannten  Eapaci- 
täten  vergleichen,  ?..  B.  aus  der  Starke  des  Entladungs  ström  es 
bei  bekannter  Potentialdifferenz,  oder  mit  Hülfe  von  Wechsel- 
strömen durch  die  Anwendung  einer  Schaltung,  wie  sie  als 
Whe ataton e'sche  Brücke  zur  Bestimmung  galvanischer  Widei^ 
stände  bekannt  ist. 

Den  Koefficienten  der  Selbstinduktion  kann  man  zwar  eben- 
falls durch  eine  Art  Wheatstone'scfae  BrUckenkombination  experi- 
mentell mit  bekannten  Induktions koefficienten  vergleichen*),  oder 
man  kann  auch  Methoden  angeben,  um  ihn  in  absolutem  Maasse 
zu  messen;  indess  versagen  diese  Methoden  alle,  wenn  die  Selbst- 
induktion sehr  klein  wird,  z.  B.  wenn  sie  in  einem  wesentlich  grad- 
linig geführten  Drahte  gemessen  werden  soll.  Dieser  letztere  Fall 
hat  nun  aber  gerade  für  uns  das  grösste  Interesse,  da  bei  den  Ver- 
suchen von  Feddersen  der  Schliessungsdraht  auslangen,  gradlinig 
geführten  Stücken  bestand,  und  da  wir  unten  besonders  die  elek- 
trischen Schwingungen  grader,  kurzer  Drähte  näher  zu  studiren 
haben. 

Man  ist  daher,  um  sich  eine  Kenntniss  von  dem  Selbstindak- 
tionskoefficienten  der  Schliessung  zu  verschaffen,  lediglich  auf  die 
Theorie  verwiesen. 

Dieselbe  erlaubt  ja  nun  auch  für  jede  bestimmte  Gestalt  des 
Scbliessungskreises  ihren  Selbstinduktionskoefficienten  L  zu  berechnen, 
jedoch  nur,  wenn  die  Stromvertheilung  innerhalb  des  Querschnittes 
des  Scbliessungskreises  als  bekannt  angesehen  wird.    So  haben  wir 


')  Bei  dieser  Berechnung  wird  dann  alleKlinga  voraasgeaetot ,  dus  die- 
lelben  Formeln  für  statische  Ladungen  und  fUr  Buhnell  wechselnde  Ladongen 
gelten.  Dies  iat  streng  genomniei)  nicht  der  Fall,  wie  wir  weiter  unten  im 
%  31  det  Nfiheren  sehen  werden.  Indes»  werden  wir  dort  erkennen ,  daas  fQr 
Schwingungen  von  der  Schnelligkeit  der  bi«her  betrachteten  die  atatiscben 
Formeln  noch  mit  genügender  Nüherutig  anwcDdhar  sind, 

^  Solche  Methode  hiit  auerst  Maxwell  angegeben  iLehrbnob  der 
Elektricität  und  des  Magnetismus,  deutsch  von  Weinstein,  Berlin  1883, 
pag.  495—500). 
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oben  in  Kap.  Y  für  gewisse  einfache  Fäle  L  berechnet  Nach  der 
dortigen  Formel  (36)  auf  pag.  212  ist  ftir  zwei  einander  parallel 
geführte  Yollcylinder  von  gleichem  Radius  R^  =  R^  =  R,  falls  noch 
|jLo  =  jtj  =  [ig  =  1  gesetzt  wird : 


L  =  l(21g^  +  l), 


wobei  d  den  Abstand  der  Drahte  voneinander  bedeutet.  Diese 
Formel  wäre  also  anzuwenden,  wenn  bei  den  F edders en'schen 
Versuchen  der  Schliessungsdraht  aus  einer  graden  Hinleitung  und 
einer  parallelen  Rückleitung  bestanden  hätte.  Nennt  man  e'  die 
Länge  der  ganzen  Leitung  (nicht  nur  der  Hinleitung  oder  Rück- 
leitung allein),  so  ist  in  obiger  Formel  Y  gleich  21  zu  setzen.  Es 
entsteht  daher: 

L  =  21'(lgA+|),  (26) 


Dieselbe  Formel  ist  anwendbar,  wenn  der  Schliessungskreis  aus 
mehreren  solcher  Paare  paralleler  Leitungen  besteht,  welche  gegen- 
seitig keine  Induktion  aufeinander  ausüben.  In  gewisser  Annäherung 
kann  der  Fall,  dass  der  Schliessuugsdraht  ein  Quadrat  (von  der 
Seitenlänge  s)  bildet,  als  eine  Superposition  zweier  paralleler  Lei- 
tungspaare angesehen  werden,  bei  denen  das  eine  Paar  deshalb  nicht 
inducirend  auf  das  andere  Paar  wirkt,  weil  die  Richtung  der  Strom- 
fäden des  einen  Paares  senkrecht  zu  denen  des  anderen  Paares  ist. 
In  der  That  zeigt  ja  die  oben  pag.  177  abgeleitete  Neumann'sche 
Formel    der   Induktionskoefficienten ,   dass    dieselben   verschwinden, 

falls  e  =  -^  wird. 

Es  ist  daher  nach  (26) ,  in  welcher  d  =  s,  1'  =  2  s  zu  setzen 
ist,  und  in  welcher  der  Faktor  2  zuzufügen  ist,  da  der  Schliessungs- 
draht aus  zwei  gleichen  Paaren  besteht: 


L  =  2.4s(lg^  +  1), 


oder  falls    wir  wieder  die  ganze  Länge  4  s  des  Schliessungskreises 
mit  r  bezeichnen: 
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L  =  2r(igi^+i)=2r(te-^+igi.+i) 

=  21' (lg -g— 1,13) .  (27) 

Die  Formel  kann  nicht  ganz  streng  richtig  sein,  weil  bei  ihrer  Ab- 
leitung vorausgesetzt  ist,  dass  die  Distanz  d  der  Drähte  gross  g^en 
ihre  Länge  Y  ist,  was  bei  unserem  jetzt  betrachteten  Falle  des 
Quadrates  nicht  erfüllt  ist.  Man  erhält  denn  auch  in  der  That 
durch  strengere  Berechnung: 

L  =  21' (lg  ^-1,9).  (27') 

Ist  der  Schliessungsdraht  ein  Kreis,  so  erhalt  man  nach  strenger 
Berechnung: 

L  =  21' (lg  ^-1,5).  (27^) 

Die  drei  verschiedenen  Werthe  von  L  nach  (27),  (27')  und  (27") 

unterscheiden  sich  procentisch  wenig  voneinander,  wenn,  wie  es  meist 

1' 
der  Fall  ist,  -^  eine  sehr  grosse  Zahl  ist.   So  betrug  bei  dem  einen 

Versuche  Feddersen's  1'  =  134300  cm,  R  =  0,067  cm,  d.  h.  1' :  R 

=  2  .  10«,  lg  -^  =  14,5;  die  Formeln  (27),  (27')  bis  (27")  ergeben 

daher  für  L  Werthe,  welche  sich  höchstens  um  etwa  5^/o  unter- 
scheiden,  und  da  die  Schwingungsdauer  T  nach  (12)  proportional 

J/L  ist,  so  würden  sich  die  entsprechenden  Werthe  von  T  nur 
etwa  um  2,5  ^/o  unterscheiden. 

Wenn  1' :  R  gross  ist ,  so  kann  man  daher  auch  den  Sub- 
trahend in  den  Formeln  (27)  bis  (27")  ganz  fortlassen,  und  einfach 
für  den  Eoefiicienten  der  Selbstinduktion  eines  Schliessungskreises, 
welcher  möglichst  in  der  Form  gradliniger  Strecken  in  der  Weise 
geführt  ist,  dass  die  von  den  Strecken  umrandete  Fläche  von  der 
Orössenordnung  des  Quadrates  der  Länge  der  Strecken  ist,  nähe- 
ruugsweise  die  Formel  anwenden: 

L  =  2 1'  lg  -|- .  (27"') 

Die  bisherigen  Entwickelungen  für  L  gelten  nur  für  den  Fall, 
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dass  im  ganzen  Querschnitt  des  Schliessungsdrahtes  die  Stromyer- 
theilung  eine  gleichförmige  sei.  Dieses  findet  aber  bei  elektrischen 
Schwingungen  streng  genommen  jedenfalls  nicht  statt. 

Denn  nach  den  Ueberlegungen,  welche  wir  oben  in  Kap.  YI, 
pag.  243  anstellten,  ergiebt  sich,  dass  die  Stromdichte  bei  schnell 
stattfindenden  Stromänderungen  nach  dem  Inneren  des  Leiters  zo 
abnimmt.  Bei  den  sehr  schnellen  Schwingungen,  wie  sie  bei  der 
oscillatorischen  Entladung  Leydener  Flaschen  vorkommen,  muss 
daher  der  Strom  wesentlich  nur  in  der  äusseren  Schicht  des  Leiters 
verlaufen,  während  sein  Inneres  ganz  stromfrei  ist. 

Dies  hat  zur  Folge  (vgl.  oben  pag.  244),  dass  einerseits  der 
galvanische  Widerstand  des  Schliessungsdrahtes  für  schnelle  elek- 
trische Schwingungen  bedeutend  grösser  ausfällt,  als  für  stationäre 
Ströme,  da  der  stromführende  Querschnitt  für  erstere  ein  viel 
kleinerer  ist,  als  für  letztere.    Dieser  Umstand  kann  indess,  so  lange 

der  Widerstand  immer  noch  klein  gegen  2  \/^L :  C  ist,  nur  auf  die 
Dämpfung  der  Schwingungen  [gemäss  der  Formel  (11)]  Einfluss 
haben,  dagegen  nicht  auf  die  Schwingungsdauer,  da  in  der  Formel  (12) 
der  galvanische  Widerstand  der  Schliessung  gar  nicht  vorkommt 
—  Dagegen  wäre  es  möglich,  dass  auch  die  Selbstinduktion  durch 
die  ungleichförmige  Stromvertheiluug  merklich  geändert  wäre,  so 
dass  aus  diesem  Grunde  die  Formel  (12)  nicht  ganz  richtig  sein 
kann,  wenn  mau  in  ihr  L  aus  der  Annahme  einer  gleichförmigen 
Stromvertheilung  berechnet. 

Suchen  wir  nun  diese  Annahme  dadurch  zu  verbessern,  dass 
wir  voraussetzen,  dass  der  Strom  allein  in  einer  dünnen  Oberflächen- 
schicht der  Drähte  fliesst,  und  wenden  wir  daher  für  L  die  in 
Kap.  V  auf  pag.  212  abgeleitete  Formel  (35)  für  zwei  parallele  Hohl- 
cylinder  an,  so  stossen  wir  dabei  auf  die  Schwierigkeit,  dass  die 
Selbstinduktion  L  unendlich  gross  wird,  wenn  die  durchströmte  Ober- 
ilächenschicht  unendlich  dünn  wird  (R^  =  R/,  Rg  =  R^,').  Dies  Re- 
sultat kann  aber  nach  den  allgemeinen  Ueberlegungen  der  pag.  235 
nicht  richtig  sein,  in  denen  gezeigt  wurde,  dass  bei  schnellen 
Stromwechseln  die  Stromvertheilung  stets  in  der  Weise  statt- 
findet, dass  die  magnetische  Energie,  d.  h.  die  Selbstinduktion, 
ein  Minimum  wird.  Je  schneller  daher  die  Stromwechsel  erfolgen, 
und  je  mehr  sich  der  Strom  auf  die  Überflüche  des  Drahtes  zu- 
sammenzieht, um  so  kleiner  muss  der  Koefficient  der  Selbstinduktion 
werden. 

Dass  wir  durch  die  Voraussetzung  gleichförmig  durchströmter 
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Hohlcylinder  zu  einem  falschen  Resultate  für  L  kommen,  liegt  daran, 
dass  in  der  Oberflächenschicht  der  Drähte  bei  schnellen  Strom- 
wechseln die  Stromdichte  ebenfalls  nicht  gleichförmig  ist,  sondern 
dass  dicht  nebeneinander  Ströme  von  verschiedener  Phase  laufen, 
die  sogar  entgegengesetzt  gerichtet  sein  können.  Es  folgte  dies 
ja  aus  der  oben  pag.  243  erläuterten  Analogie  mit  der  Wärme- 
bewegung. 

Wir  können  nun  unsere  dortigen  Ueberlegungen  leicht  in  der 
Weise  vervollständigen,  dass  wir  eine  strengere  Theorie  der  oscilla- 
torischen  Entladung  mit  Rücksicht  auf  die  ungleichförmige  Strom- 
vertheilung  im  Querschnitt  erhalten^).  Es  soll  dies  im  nächsten 
Paragraphen  geschehen. 

7.  Die  Stromstärke  ist  im  Qaerschnitt  ungleichförmig 
vertheilt.  Wir  wollen  annehmen,  ein  Kondensator  werde  durch 
zwei  einander  parallel  geführte,  gerade  Drähte  entladen.  —  Legt 
man  die  z-Axe  ihrer  Richtung  parallel,  so  findet  die  elektrische 
Strömung  nur  parallel  der  z-Axe  statt. 

Nach  der  Formel  (35)  des  Kap.  VI,  pag.  241,  ist: 

falls  j  die  Stromdichte  an  einer  bestimmten  Stelle  des  Leiters,  o  die 
specifische  Leitfähigkeit  an  jener  Stelle,  H  das  Vektorpotential  und 
6  die  pro  Längeneinheit  wirkende  äussere  elektromotorische  Kraft 
bezeichnet.  Es  ist  nun  in  unserem  Falle  die  ganze,  auf  der  Länge  V 
des  Schliessungsdrahtes  wirkende  elektromotorische  Kraft 

d.  h.  gleich  der  Potentialdifferenz  des  Kondensators.  —  Wir  wollen 
annehmen,  es  solle  j  und  ebenso  daher  H  und  @  unabhängig  von 
der  Entfernung  1  vom  Ende  der  Leitung  sein.  Es  ergiebt  sich  dann 
aus  der  letzten  Gleichung: 

V  —V 

Die  Gleichungen  (28)  und  (29)  gelten  für  jede  Stelle  innerhalb 


')  Diese   Vervollständigung   der  Theorie   ist    von   J.  Stefan    in  Wied. 
Ann.  41,  pag.  421,  1890  gegeben. 
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des  Querschnittes  des  Leitungsdrahtes.  Aber  man  kann  nicht  fär  eise 
beliebige  Stelle  des  Querschnittes  den  dort  herrschenden  Werih  H 
des  Vektorpotentiales  angeben,  ohne  die  Stromvertheilung  im  Inneren 
der  Drähte  zu  kennen.  Wohl  gelingt  dies  aber  für  eine  Stromfaser 
an  der  Oberfläche  des  Drahtes,  falls  dieser  als  Ereiscylinder  auf- 
zufassen ist. 

Wie  nämlich  oben  pag.  96  nachgewiesen  wurde,  ist  das  Yektor- 
potential  an  der  Oberfläche  eines  kreiscylinderformigen ,  durch- 
strömten Drahtes  nicht  abhängig  von  der  speciellen  Art  der  Strom- 
vertheiluug  im  Drahte,  sondern  bestimmt  sich  nur  aus  der  gesammten 
im  Drahte  fliessenden  Stromstärke.  Wird  diese  mit  i  bezeichnet 
sowie  der  Radius  des  Drahtes  mit  R,  so  ist  nämlich  nach  Formel  (31) 
auf  pag.  96  an  der  Oberfläche  des  Drahtes 

H  =  -2|tilgR  +  Ci,  (30) 

wo  Cj  eine  gewisse  Konstante  bedeutet,  welche,  falls  die  Rück- 
leitung des  Stromes  ein  im  Abstände  d  befindlicher  paralleler 
Cy linder  ist,  den  Werth  besitzt  (vgl.  oben  pag.  103) 

C,  =  +  2(iilgd.  (31) 

[1  bedeutet  in  diesen  Formeln  die  Magnetisirungskonstante  des 
Raumes.  Sie  ist  bei  der  oben  ausgeführten  Ableitung  der  Formeln 
zunächst  überall  als  von  einerlei  W^erth  angenommen.  Aus  den 
später  auf  pag.  211  angestellten  Ueberlegungen  folgt  aber,  dass, 
falls  die  Magnetisirungskonstante  der  Drähte  von  der  ihrer  Um- 
gebung verschieden  sein  sollte,  dann  die  Formeln  (30)  und  (31) 
noch  bestehen  bleiben,  falls  die  beiden  stromführenden  Drähte  sich 
nicht  gegenseitig  sehr  nahekommen;  d.  h.  falls  d  gross  gegen  den 
Radius  R  ist.  Wie  aus  der  dortigen  Formel  (33)  hervorgeht,  muss 
dann  dem  \l  in  (30)  und  (31)  der  Werth  der  Magnetisirungs- 
konstante in  der  Umgebung  des  Drahtes  beigelegt  werden.  Nennt 
man  diesen  Werth  (Xq,  so  wird  daher 

H  =  +  2i{to(lgd-lgR).  (32) 

Setzt  man  diesen  Werth  von  H  in  (28)  ein  und  benutzt  (29), 
so  entsteht: 

-f  =  -  2  (i-o  (lg  d  -  lg  R)-j[+  ^'"^^  .  (33) 

wobei  j'  die  Stromdichte  in   der  Oberfläche  des  Drahtes  bedeutet. 
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Die  Qesammtstromstarke  i   ist  nun   mit  der  Poteotialdifferenz 
V,— V,  durch  die  Formel  (5)  der  pug.  353  verknüpft,  nämlich: 


=  -C 


d  (V,  -  V.) 
dt 


(34) 


WO  C   die  Kapacilät   (nach   elektromagnetischem  Maasse)   des  Kon- 
densators bedeutet. 

Aus   den   beiden   Gleichungen  (33)   und  (34)   kann   man  nun 
leicht  Vj  — V,  eliminiren,  indem  man  (33)  nach  t  differencirt.    Indess 


bleibt  dann  in  gewisser  Weise  als  störendes  Glied  - 


dt 


stehen. 


was  deshalb  stört,  weil  wir  nicht  wissen,  in  welcher  Weise  j'  mit  i 
zusammenhängt.  Indess  kann  man  dies  Glied  einfach  fortlassen, 
wenn  wir  auch  hier,  gerade  wie  oben,  voraussetzen,  dass  der  g&l- 
Tanische  Widerstand  des  Schliessungskreises  rerhältnlssmässig  klein, 
d.  h.  3  Verhältnis!! massig  gross  ist.  Jenes  Glied  kann  dann  nämlich 
nur  auf  die  Dämpfung  der  elektrischen  Schwingungen  von  Einfluss 
«ein,  während  es  die  Periode  nicht  modificirt.  Zur  Berechnung  der 
letzteren  können  wir  daher  einfach  g  =:  cd  annehmen,  und  erhalten 
80  aufl  (33)  und  (34): 


dt' 


C.21'ii.,(lgd- 


;R) 


=  0. 


(35) 


Wenn  man  diese  Differentialgleichung  ftlr  i  mit  der  oben  ab- 
geleiteten Differentialgleichung  (6)  vergleicht,  so  erkennt  man,  dass 
an  Stelle  des  Koefticienten  L  der  Selbstinduktion  des  gleichmäesig 
durchströmten  Drahtes  hier  der  Ausdruck  tritt: 


L'^21'(L„0gd-lgR). 


(36) 


Üeber,  gemäss  der  Ableitung  der  Formel  (33),  die  phjsikal^che 
Bedeutung  des  Koefficienten  der  Induktion  des  Stromes  auf  eine 
Stromfaser  in  seiner  Oberfläche  besitzt.  Es  gilt  daher  auch  hier 
die  Schwingungsdauer  der  Osctllationen  eine  der  Formel  fl2) 
Ige  Formel,  nämlich: 


T  =  25r  [/VC  . 


(37) 


Lagert  der  Schliessungskreis  nicht  in  einem  Medium  von  hoher 
Magnetisirungskonstante  (d.  h.  in  Eisen.  Nickel,  Kobalt),  so  ist  [i^n  =  ^ 
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Es  wird  dann  (36)  zu 

L'  =  2ng-|-.  (38) 

Vergleicht  man  diesen  Werth  von  L'  mit  dem  bei  gleichförmige 
Vertheilung  der  Stromdichte  sich  ergebenden  Werthe  Yon  L  der 
Formel  (26),  so  erkennt  man,  dass  in  der  That,  wie  es  ja  auch 
nach  den  am  Ende  des  vorigen  Paragraphen  angeführten  all- 
gemeinen  Ueberlegungen  sein  muss,   1/  etwas  kleiner  als  L  ist 

Indess  ist  bei  dem  grossen  Werthe,  den  lg~p-  bei  den  angestellten 

Versuchen  hat  (vgl.  oben  pag.  361),  die  Abweichung  des  L^  und  L 
und  daher  um  so  mehr  die  Di£Perenz  der  Schwingungsdauem  T, 
wenn  man  sie  nach  (12)  oder  nach  (37)  berechnet,  völlig  un- 
merkbar. 

Anders  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  der  Schliessungs- 
kreis aus  Material  von  hoher  Magnetisirungskonstante,  z.  B.  Eisen, 
besteht.  Sind  zwei  relativ  weit  voneinander  (um  d)  entfernte 
parallele  Eisencylinder  (Magnetisirungskonstante  (t)  gleichförmig  von 
einem  hin-  resp.  rücklaufenden  Strome  durchflössen,  so  ist  nach 
Formel  (36)  der  pag.  212  ihr  Koefficient  L  der  Selbstinduktion, 
falls  die  Eisendrähte  in  Luft  lagern  ((J-o  =  1)  und  1'  die  Gesammt- 
länge  beider  Drähte  ist, 


=  ^''('«x+i)- 


Da  11  eine  erhebliche  Grösse  besitzt,  z.  B.  der  Werth  |i  =  120  noch 
sehr  gering  ist,  so  müsste  hiernach  L  bedeutend  grösser  und  da- 
her die  elektrischen  Schwingungen  nach  (12)  bedeutend  langsamer 
ausfallen,  wenn  der  Schliessungsdraht  aus  Eisen,  als  wenn  er  z.  B. 
aus  Kupfer  besteht.  So  müsste  in  dem  pag.  361  berechneten  Bei- 
spiel, wo  lg  -p-  =  14,5  ist,  L  für  (1  =  120  etwa  dreimal  so  gross 

ausfallen,  d.  h.  die  Schwingungsdauer  etwa  1,7  mal  so  gross. 

Dagegen  kann  nach  der  in  diesem  Paragraphen  angestellten 
strengeren  Betrachtungsweise,  d.  h.  nach  der  Formel  (37),  ein  Ein- 
fluss des  Materials  des  Schliessungskreises  auf  die  Schwingungs- 
dauer T  nicht  bestehen,  da  in  (30)  die  Magnetisirungskonstante  ji 
der  Leitung  nicht  auftritt,  sondern  nur  die  Magnetisirungskonstante  |Jt|^ 
der  Umgebung. 


kagDetiEiirunga)foiiBtaiit«beemßusetDurdieI)ilnipfuiigd.ScbwitigungcD,     ^g? 

Dieses  Resultat  ist  nun  auch  in  der  That  bei  sehr  gchnellen 
Schwingungen,  die  noch  weit  schneller  als  die  bisher  betrachteten 
Kondenaatorentladungen  erfolgen,  experimentell  bestätigt.  Es  soll 
davon  unten  ausführlicher  die  Bede  sein. 

Da  wir  oben  pag.  243  sahen,  dass  bei  hoher  Magnetieirungs- 
honstante  die  Schwingungen  viel  mehr  nach  der  Oberfläche  hin- 
gedrängt werden ,  als  bei  f».  =^  1 ,  bo  muss  der  galvanische  Wider- 
stand durch  ein  grosses  \i.  wachsen,  da  sich  der  Strom  auf  einen 
kleineren  Querschnitt  zusammendrängt.  Infolge  dessen  muss  die 
Dämpfung  der  Schwingungen  von  dem  Material  des  Schliessungs- 
kreises wesentlich  beeinflusst  werden,  indem  sie  nicht  nur  mit  ab- 
□ehmender  Leiträhigkeit  n,  sondern  auch  mit  wachsender  Magneti- 
sirungs konstante  [i-  des  Drahtes  erheblich  wachsen  muss.  Auch  dieses 
Verhalten  ist  experimentell  bestätigt,  wie  wir  weiter  unten  sehen  werden. 

Es  mag  hier  hervorgehoben  werden,  dasa  aus  dem  Umstände,  dass 
die  Scbwingungsdauer  bei  Anwendung  eines  Eisendrahtes  dieselbe 
wie  bei  der  eines  Kupferdrahtes  ist,  nicht  folgt,  dass  die  Amp&re- 
schen  Molekularströme,  welche  die  hohe  Magnetisirungsknnstante  des 
Eisens  bedingen  (vgl.  oben  pag.  116),  schnellen  Schwingungen  nicht 
mehr  zu  folgen  im  Stande  sind.  Im  Gegentheil  wird  dies  Folgen  durch 
die  erhöhte  Dämpfung  der  Schwingungen  in  einem  Eisendrahte 
gegenüber  denen  in  einem  Kupferdrahte  erwiesen,  Für  noch  wesent- 
lich schnellere  Schwingungen,  nämlich  für  die  des  Lichtes,  muss 
man  allerdings  jenes  Verhalten  (des  Nichtfolgena)  annehmen,  da 
sich  weiter  unten  (Kap.  XI,  §  6)  ergeben  wird,  dasa  für  Lichtscbwin- 
guugen  bei  allen  Körpern  [)■  nicht  wesentlich  von  I  verschieden 
sein  kann. 

Wenn  der  Schli es suugs kreis  nicht  mehr  die  angegebene  ein- 
fache Gestalt  zweier  paralleler  Drähte  besitzt,  so  einlebt  sich  aus 
den  Entwickelungen  dieses  Paragraphen,  dass  die  Formel  (37)  iür 
die  Schwingungsdauer  des  Systems  bestehen  bleibt.  L'  bedeutet 
darin  den  Koefficienten  der  Induktion  des  Stromsystems  auf  eine 
Stromfaser  in  seiner  Oberfläche. 


Weitere  Vervollstäniügaug  der  Theorie.  Die  bisher 
tiftgene  Theorie  der  o.scillatorischen  Entladung  bedarf  noch 
mehreren  Gründen  der  Verbesserung.  Nämlich  1.  ist  bisher 
angenommen,  dass  elektrische  Strömung  nur  im  Schliessungsdrahte, 
nsp.  an  seiner  Oberfläche,  dagegen  nicht  in  dem  ihn  umgeben- 
t  Isolator   stattttinde.     Denn   nur  unter  dieser  Annahme    gilt  di« 
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Formel  (32)  für  das  Vektorpotential  H,  während  man  den  Werth  vonH 
an  der  Oberfläche  des  Drahtes  ohne  Weiteres  nicht  angeben  kann, 
wenn  im  umgebenden  Isolator  Ströme  von  unbekannter  Vertheflung 
vorhanden  sind.  —  Die  Annahme,  dass  Ströme  nur  im  Leiter 
existiren,  kann  aber  nicht  streng  richtig  sein,  denn  auch  im  um- 
gebenden Isolator  existirt  in  Folge  der  oscillatorischen  Entladungen 
eine  periodisch  wechselnde  elektrische  Kraft,  welche  daher  auch  im 
Isolator  altemirende  Ströme  (sogenannte  Verschiebungsströme,  siehe 
oben  pag.  305)  wachrufen  muss.  —  Wir  können  dies  auch  daran 
erkennen,  dass  das  Vektorpotential,  gerade  wie  die  elektrische  und 
magnetische  Kraft  selber,  in  der  Luft  der  oben  im  Yorigen  Kapitel 
pag.  322  abgeleiteten  Formel  (32),  in  welcher  (t  =  e  =  1  zu  setzen 
ist,  nämlich: 

genügen  muss.     Da  nun  nach  Gleichung  (18)  des  11.  Kapitels  auf 

pag.  91  ist: 

AH  =  —  4äw, 

so  folgt  für  die  Stromdichte  w  in  der  Luft: 


1_     213 
4icc*      dt 


^^  =  -  -r^T2    -1772-  •  (39) 


Es  ist  also  w  nur  dann  gleich  Null,  wenn  H  unabhängig  von  t  ist, 
d.  h.  wenn  im  Schliessungsdrahte  ein  konstanter  Strom  fliesst.  Je 
schneller  aber  derselbe  und  damit  auch  H  variirt,  um  so  mehr 
müssen  sich  Verschiebungsströme  im  Isolator  ausbilden. 

Da  der  Faktor  -7 ^  in  der  rechten  Seite  der  Oleichung  (39) 

sehr  klein  ist,  so  müssen  die  Stromwechsel  schon  sehr  schnell  er- 
folgen, wenn  die  Korrektion  merklich  werden  soll.  Bei  welcher 
Wechselzahl  dies  eintritt,  können  wir  leicht  aus  (39)  taxiren. 
Falls  nämlich  ein  Strom  der  Gesammtstärke  i  in  einem  geraden 
Leiter  hinfliesst  und  in  einem  im  Abstände  d  von  ihm  befindlichen 
parallelen  Leiter  zurückfliesst,  so  ist  für  einen  Punkt  P  ausserhalb 
der  Leiter,  welcher  von  deren  Axen  die  Abstände  r^  und  r^  be- 
sitzt, nach  Formel  (52)  auf  pag.  103  bei  Ignorirung  der  Ver- 
scbiebungsstrOme zu  setzen: 

H  =  2ilg   ""' 


fi 


Die  Stärke  der  Verschiebungsstcöme.  ggg 

nt  man  i'  die  Stromstärke,  welche  in  der  Luft  in  einem  Cylin- 
rflieast,  welcher  den  einen  der  Drähte  umgiebt  und  sich  bis  zur 
I  des  Abstände»  zwischen  beiden  Drähten  erstreckt,  ao  ist 


■  /". 


:^/.^M.^. 


d'i   .         4»'   . 
dt'  ~        T'    '' 

falls  T  die  Scbwingungsdauer  der  Osci]lationen  bezeichnet, 


'M 


Nun  findet  man   durch    Integration    den   Werth   des   Integrals   der 
rechten  Seite  zu 

Kimmt  man  d  als  sehr  gross   gegen  R^  an,   was   meist  erfüllt  ist, 
so  kann  man  daher  näherungsweise  schreiben: 


4i' 
T'c' 


d".0,15=a- 


(40) 


Wie  man  hieraus  ersieht,  kommt  es  auf  das  Verhältniss  d:Tc  ao, 
ob  die  Stromstärke  i'  in  der  Luft  mit  zu  berücksichtigen  ist  oder 
nicht.  —  Wir  haben  oben  pag.  323  gesehen,  daas  nach  der  hier 
gegebenen  Maxwell'schen  Theorie  ebene  elektrische  Wellen  sich 
mit  der  Geschwindigkeit  c  in  der  Luft  fortpflanzen  müssen.  Bei 
periodischer  Wiederholung  der  Wellen  mit  der  Periode  T  hat  daher 
Tc  nach  der  Formel  (1)  auf  pag.  344  die  Bedeutung  der  so- 
genannten Wellenlänge  der  Wellen.  Ob  daher  unsere  bisherige 
Annäherung  ausreicht  oder  nicht,  wird  davon  abhängen,  ob  die 
Distanz  der  Schliessungsdräbte  verschwindet  gegenüber  der  Wellen- 
länge, mit  welcher  sich  ebene  elektrische  Wellen  gleicher  Periode 
in  der  Luft  fortpflanzen  würden,  oder  nicht. 

Für  den  Fedderaenschen  Versuch  lag  T  zwischen  2,6 .  10'" 
L 45,4  .  10""  sec,   die  Wellenlänge  Tc  daber  zwischen  7.8.10* 
jBia,  Pbyalk  ds*  Aethors  24 
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und  136  .  10^  cm,  d.  h.  zwischen  780  m  und  13,6  km.  Gegen  diese 
Distanzen  verschwindet  natürlich  völlig  die  gegenseitige  Entfernung  d 
der  Schliessungsdrähte,  da  in  bedeckten  Räumen  Distanzen  von 
mehr  als  100  m  überhaupt  meist  nicht  realisirbar  sind.  Deshalb  ist 
auch  nach  (40)  die  Stromstärke  i^  in  der  Luft  gegen  die  im  Drahte 
zu  vernachlässigen,  und  wir  können  also  die  bisherige  Theorie  als 
ausreichend  ansehen  für  die  Feddersen'schen  Versuche. 

Da  wir  aber  unten  sehen  werden,  dass  Hertz  elektrische 
Schwingungen  von  der  Periode  T  =  2  .  10"'  sec  hergestellt  hat, 
denen  also,  als  ebene  Wellen  in  Luft  verlaufend,  eine  Wellenlänge 
von  60  cm  zukommt,  so  verschwindet  bei  solch  schnellen  Schwin- 
gungen die  gegenseitige  Entfernung  der  Theile  des  Schliessungs- 
kreises voneinander  nicht  mehr  gegen  die  Wellenlänge  T  c.  Daher 
würde  für  diese  Schwingungen  die  bisherige  Theorie  nicht  aus- 
reichend sein. 

Jedoch  lässt  sich  leicht  angeben,  wie  man  den  Ausgangspunkt 
für  eine  in  jedem  Falle  strenge  Theorie  zu  wählen  hat.  Im  vorigen 
Kapitel  sind  nämlich  auf  pag.  315  die  Gleichungen  (20)  und  (21) 
aufgestellt,  denen  die  elektrische  und  magnetische  Kraft  in  jedem 
Isolator  zu  genügen  hat.  Stellt  man  analoge  Gleichungen  für  das 
Innere  der  Leiter  auf,  die  aber  wegen  des  Vorhandenseins  der  so- 
genannten Leitfähigkeit  entsprechend  zu  modificiren  sind,  so  hat 
man  ein  System  von  Differentialgleichungen,  welches  zur  Bestim- 
mung der  elektrischen  und  magnetischen  Kraft  völlig  ausreichen 
muss,  wenn  man  noch  die  Bedingungen  an  der  Grenze  zwischen 
Leiter  und  Isolator,  sowie  den  zur  Zeit  t  =  0  als  gegeben  anzu- 
sehenden Anfangszustand  berücksichtigt.  —  Zur  Berechnung  der 
aus  der  Theorie  fliessenden  Resultate  sind  also  nur  noch  mathema- 
tische Schwierigkeiten  zu  überwinden,  die  sich  der  Auffindung 
passender  Integrale  der  Differentialgleichungen  entgegenstellen  kön- 
nen. Solche  Schwierigkeiten  sind  nun  in  der  That  meist  in  be- 
deutendem Maasse  vorhanden,  indess  lassen  sie  sich  gut  überwinden, 
wenn,  gerade  wie  bei  der  im  vorigen  Paragraphen  behandelten 
angenäherten  Theorie  der  oscillatorischen  Entladung,  der  galvanisjche 
Widerstand  der  Leitung  als  verschwindend,  d.  h.  die  specifische 
Leitfähigkeit  a  als  unendlich  gross  angenommen  wird.  Diese  voll- 
ständige Theorie  soll  jedoch  erst  weiter  unten  auseinandergesetzt 
werden,  nachdem  die  Experimente  besprochen  sind,  welche  zu  einer 
Vervollständigung  der  Theorie  aus  den  obengenannten  Gründen 
nöthigen. 


Vervollständigung  der  Theorie. 
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Zunäcbst  sollen  noch  zwei  andere  Punkte  der  bisherigen 
Theorie  besprochen  werden,  welche  der  Vervollständigung  bedürfen. 
Nämlich: 

2.  ist  zur  BerechnuDg  der  Kapacitüt  des  Kondensators  oben 
p^.  352  eine  Formel  angewandt,  welche  nur  aus  elektrostatischen 
Erscheinungen  abgeleitet  ist.  Auch  diese  Formel  wird  nur  bei 
langsamen  Hchwinguogen  Gültigkeit  bebalten,  denn  sie  setzt  voraus, 
dass  die  Rondensatorplatten  tiberall  dieselbe  Ladungadichte  besitzen, 
d.  h.  die  Dichtigkeit  der  Verschiebungaströme  überall  zwischen  den 
Kondensatorplaften  konstant  ist.  Für  schnelle  Schwingungen  mues 
jedoch  dieselbe  wegen  der  Selbstinduktion  nach  den  Rändern  der 
Kondensatorbelegungen  zunehmen,  gerade  wie  auch  die  Dichtig- 
keit der  LeitungK ströme  wegen  der  Selbstinduktion  nach  ihrer 
Begrenzung  zu  wachsen  inuss.  Daher  ist  die  Kapacitiit  eines  Kon- 
densators nicht  ein  Begriff,  der  völlig  unabhängig  von  der  Schnellig- 
keit der  Ladungen  und  Entladungen  ist  (selbst  wenn  man  einen 
Luft-  oder  Vakuumkondensator  hat,  in  dessen  Isolator  also  irgend 
welche  Nachwirkungs-  oder  LeitungBerscheinungen  völlig  fehlen); 
indess  ist  eine  merkliche  Aenderung  der  Kapacitat  eines  Konden- 
aators  wiederum  erst  bei  sehr  schnellen  Schwingungen  zu  erwarten, 
deren  Häufigkeit  die  bei  der  oscillatonschen  Entladung  von  Leydener 
Flaschen  eintretende  weit  übersteigt.  Diese  Korrektion  soll  daher 
ebenfalls  erst  weiter  unten  {§  31)  besprochen  werden. 

3.  Aber  ein  dritter  Punkt  erscheint  auch  für  die  bisher  be- 
trachteten langsamen  Entladungen  Feddersen's  noch  näherer  Prü- 
fung werth.  Es  wurde  nämlich  vorausgesetzt  (vgl.  oben  pag.  352), 
dass  die  Stromstärke  im  ganzen  Scliliessungsdrahte ,  d.  h.  längs 
seiner  ganzen  Länge,  dieselbe  sei,  was  dasselbe  bedeutet,  als  wenn 
wir  sagen:  es  sollen  die  elektrischen  Stromlinfen  nur  aus  den  Kon- 
densatoräächen  austreten,  di^egen  nicht  aus  den  Seitenflächen  des 
SchliesBUngsdrahtes.  Da  wir  elektrische  Stromlinien,  welche  in  einen 
Leiter  aus-  oder  eintreten,  als  mit  der  Zeit  abnehmende  oder  wach- 
sende elektrische  Ladungen  des  Leiters  auffassen  können,  wenn  wir 
die  Vorgänge  in  dem  den  Leiter  umgebenden  Isolator  ignoriren,  so 
ist  also  die  bisherige  Voraussetzung  die,  dass  elektrische  Ladungen 
nur  auf  dem  Kondensator,  dagegen  nicht  auf  dem  Schliessungsdraht 
vorhanden  sein  sollen.  In  dieser  Fassung  erkennt  man,  dass  diese 
Voraussetzung  um  so  eher  erfüllt  sein  wird,  je  grösser  die  Kapacitat 
des  Kondensators  im  Vergleich  zu  der  des  Schltessungskreises  ist. 
Die  Voraussetzung  wird  also  gelten  bei  der  Entladung  eines  Kon- 


372  Eapadtät  p&ralleler  Drfthie. 

densators  von  grosser  Eapacität  durch  einen  dQimen  und  nicht  ta 
langen  Schliessungsdraht.  Da  aber  bei  den  F edd er sen'schen  Ver- 
suchen derselbe  zum  Theil  eine  Länge  Ton  1,34  km  besase,  so  er- 
scheint es  als  möglich,  dass  hier  obige  Yoraussetsong  nicht  mehr 
genügend  erfüllt  ist. 

Die  Eapacitat  eines  geraden  Kreiscylinders  der  Länge  1  ist 
nun  leicht  zu  berechnen.  Für  Punkte  ausserhalb  desselben  ist 
nämlich 

AV  =  0, 

falls  V  das  Potential  seiner  Ladung  bezeichnet.  Ist  1  so  gross 
gegen  den  Radius  R  des  Gylinders,  dass  das  Potential  V  der 
Ladung  nur  von  r,  der  senkrechten  Entfernung  von  der  Cylinderaxe, 
abhängig  ist,  so  geht  nach  pag.  95,  Formel  (28)  obige  Differential- 
gleichung über  in 

deren  allgemeines  Integral  ist: 

V  =  Algr  +  B. 

Die  Konstante  A  bestimmt  sich  durch  Anwendung  des  Gauss'schen 
Satzes  (cf.  oben  pag.  256).  Ist  nämlich  e  die  auf  der  Längeneinheit 
des  Cylinders  befindliche  Elektricitätsmenge  (sie  sei  nach  elektro- 
statischem Maasse  gemessen,  gerade  wie  auch  der  Potentialwerth  V), 
so  ist  nach  jenem  Satze: 

2  Tzr  -z —  =  —  4  Tüc, 
dr 

d.  h. 

V  =  -2clgr  +  B. 

Befindet  sich  dem  Cjlinder  gegenüber  in  der  Entfernung  d  ein 
paralleler  Cy linder,  welcher  entgegengesetzt  geladen  ist,  und  ist  d 
gross  gegen  R,  so  ist  daher 

V  =  -2elg^, 

falls  r^  die  Entfernung  des  Punktes  P,  für  den  V  berechnet  werden 
soll,  von  der  Axe  des  ersten  (mit  +  c  geladenen)  Gylinders  be- 
zeichnet, r^  die  Entfernung  zwischen  P  und  dem  zweiten  (mit  —  e 
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geladenen)  Cylinder.  —  Das  Potential  V  besitzt  daher    auf  dem 
ersten  Cylinder  den  Werth: 

V,  =  +  2elg-|-,  (41) 

auf  dem  zweiten  Cylinder  (der  von  gleichem  Radius  R  angenommen 
werden  möge)  den  Werth 

V,  =  -2elg-5-. 

Auf  der  Länge  1  des  ersten  Cylinders  lagert  daher  die  Elektricitäts- 

menge 

1    „  1 


e  =  e  1  =  -^7-  V,  . 


2      >•  d    ' 

80  dass  seine  Eapacität,  die  wegen  der  grossen  Distanz  des  anderen 
Cylinders  so  zu  berechnen  ist,  als  ob  letzterer  gar  nicht  vorhanden 
sei,  den  Werth  hat  in  elektrostatischem  Maass: 

C<"=   ^         ^ 


2     ,      d 

Dieselbe  Kapacität  besitzt  der  zweite  Cylinder.  Daher  ist  die  Ka- 
pacität  beider  Cylinder  auf  einer  Strecke  der  Länge  1  in  elektro- 
statischem Maasse 

1  r 

l^_i         2  1k  — 
^^  R  ^  R 

falls  r   wiederum   die   Länge   beider   Drähte   bedeutet,   d.   h.    falls 

ist  r  =  2  1. 

Vergleicht  man  diese  Formel  mit  Formel  (38)  auf  pag.  365,  so 
erkennt  man,  dass  die  Kapacität  der  Längeneinheit  in  elektro- 
statischem Maass  gleich  dem  reciproken  Werth  des  Koefficienten 
der  Induktion  auf  die  Oberfläche  der  Drähte  pro  Längeneinheit  ist. 

Bei  den  Versuchen  Feddersen*s  ist  der  Leitungsdraht  nicht 
als  ein  Doppelparallelstrang  geführt.  Jedenfalls  sind  aber  zur 
Schätzung  seiner  Kapacität  in  (42)  für  d  Werthe  einzusetzen,  welche 
zwischen  V  und  etwa  2  m  liegen.  Für  den  längsten  Leitungsdraht 
Feddersen's  betrug  1'  =  1,343  .  10^  cm,  R  =  0,067  cm.  Daher  ist 
für  ihn  bei  d  =  2  m,  die  Kapacität  nach  elektrostatischem  Maasse : 
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_  1,343  ■  10'  _  ^  ft .    1^4 
^'  =    2  lg  3000    -  ^'^*  •  ^^  ' 

folglich  in  elektromagnetischem  Haasse: 

C  =  -%  =  0,1  .  10-«»  =  0,01  Mikrofarad, 
c* 

Da  aber  die  Eapacit'ät  der  Ton  Feddersen  angewendeten  Leydener 
Flaschen  zum  Theil  von  der  Grössenordnung  0,013  Mikrofarad  war, 
so  ist  also  bei  dem  längsten  der  Schliessungsdrähte  jedenfalls  seine 
Kapacität  nicht  gegenüber  der  des  Kondensators  zu  yemachlässigen. 
Wir  wollen  daher  die  Theorie  jetzt  noch  vervollständigen  dadurch, 
dass  wir  die  Stromstärke  im  Draht  nicht  nur  in  seinem  Querschnitt 
sondern  auch  längs  seiner  Länge  variirend  annehmen,  dabei  jedoch 
die  Wirkungen  der  Yerschiebungsströme  im  umgebenden  Isolator 
zunächst  nicht  berücksichtigen,  was  bei  Schwingungsdauem  von  der 
Ordnung  T  =  lO'^sec  nach  den  obigen  Auseinandersetzungen  zu- 
lässig erscheint. 


9.  Die  Stromstärke  varlirt  Im  Querschnitt  und  in  der 

Länge.  Für  eine  beliebige  Stelle  P  im  Inneren  eines  Leiters  gilt 
die  Gleichung  (28)  des  §  7,  pag.  363,  nämlich: 

8  H 
wobei  i  die  Stromdichte, — --  die  durch  die  elektrischen  Ströme 

dt 

hervorgebrachte  elektromotorische  Kraft  der  Induktion,  6  die  aus 
anderen  Ursachen  hervorgebrachte  elektromotorische  Kraft  pro  Längen- 
einheit bedeutet.  Als  solche  haben  wir  bisher  nur  die  elektrischen 
Ladungen  des  Kondensators,  d.  h.  die  aus  seinen  Belegungen  aus- 
tretenden elektrischen  Kraftlinien  angesehen.  Wir  wollen  jetzt  an- 
nehmen, dass  ®  allein  von  den  elektrischen  Ladungen,  d.  h.  aus- 
tretenden elektrischen  Kraftlinien  des  Leitungsdrahtes  selber  hervor- 
gebracht werde.  Den  vorhin  betrachteten  Fall  können  wir  unter 
den  jetzt  betrachteten  subsumiren,  wenn  wir  an  den  an  den  Kon- 
densator angefügten  Enden  des  Leitungsdrahtes  noch  Drahtstücke 
von  einer  derartigen  Länge  angebracht  denken,  dass  sie  dieselben 
Ladungen  enthalten  wie  der  Kondensator,  falls  er  zu  gleicher  Po- 
tentialdiflPerenz  wie   die  Drahtstücke   geladen  ist.     Besteht  nun  das 
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It^taogsB^stem  aus  zwei  parallt-len  Kreis cy lindern  vom  Radius  R 
ttnd  der  Entfernung  d,  und  v&riirt  die  Stromstärke  und  die  elek- 
triscbe  Ladung  so  langsam  in  Richtung  der  Ase  s  der  Cylinder, 
dass  wir  für  jeden  Punkt  P  die  Grössen  H  und  @  so  berechnen 
können,  als  ob  in  jedem  Querschnitt  der  beiden  Leituagadrähte  die 
Stromstärke  und  Ladung  gerade  so  vertheilt  wäre,  wie  in  dem 
durch  P  hindurchgehenden  Querschnitt,  so  ist,  falls  P  an  der  Ober- 
fläche eines  der  Drahte  Hegt,  nach  Formel  (32),  pag,  3^4,  wenn 
man  dort  [i-a  =  1  setzt: 

wobei  i  die  ganze,  durch  den  Querschnitt  eines  Drahtes  bei  P 
gehende  Stromstärke  bedeutet.  ■ —  Wir  nehmen,  gerade  wie  früher, 
an,  dasB  an  gegenüberliegenden  Stellen  beider  Drähte  sowohl  die 
Stromstärken,  als  die  Ladungen  numerisch  gleich,  doch  von  ent- 
gegengesetztem Vorzeichen  sind,  was  aus  Symmetrier Ucksichten  er- 
füllt sein  musB,  wenn  z.  B.  die  Drahtenden  mit  einem  symmetrisch 
gestalteten  Kondensator,  z.  B.  Plattenkondensator,  verbunden 
werden. 

Ferner  ist  das  Potential  V  der  Ladung  im  Punkte  P  nach  den 
gemachten  Äsnahmeu  durch  Formel  (41)  im  elektrostatischen  Maass 
gegeben.  Ks  ist  also  im  elektromagnetischen  Maass  gemessen  (vgl. 
oben  pag.  288) 

wobei  e  die  auf  der  Längeneinheit  des  Cylinders  bei  P  lagernde 
Elektricitätsmenge  nach  elektrostatischem  Maass  bedeutet. 

Betrachten  wir  ein  StUck  von  der  Länge  ds  eines  Drahtes, 
welches  durch  zwei  Querschnitte  1  und  2  begrenzt  ist,  so  ist  die 
durch  den  Querschnitt  1  innerhalb  der  kleinen  Zeit  dt  eintretende 
Elektricitätsmenge  in  elektromagnetischem  Maasse:  i, dt,  wo  i,  die 
ganze,  durch  den  Querschnitt  1  hindurchgehende  Stromstärke  be- 
zeichnet. In  analoger  Bezeichnung  ist  i^dt  die  durch  den  Quer- 
schnitt 2  austretende  Elektricitätsmenge.  Es  ist  also  (i,  —  ig)  dt  der 
in  der  Zeit  dt_^  eintretende  Zuwachs  der  elektrischen  Ladung  des 
StQckes  von  der  Länge  ds,  d.  h.  es  muss  sein 


1    öe 


(i.-ydt=--^ 


dtds. 
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Der  Faktor  —  muss  angeffigt  werden,  weil  e  sich  auf  elektroetatücIifiB 

c 

Maass  bezieht.     Da  nun  nach  dem  Taylor'schen  Lehrsätze  ist: 


h  = 

• 

+ 

8i 

88 

ds, 

8i 

88 

;= 

^^m^m    ■ 

1 

• 

c 

8e 
8t 

SO  entsteht 

(46) 

Jetzt  haben  wir  die  Mittel  gewonnen,  eine  Differentialgleichung 
allein  für'i  zu  gewinnen.  Setzt  man  nämlich  (44)  und  (45)  in  (43) 
ein,  und  nimmt  a  =  oo,  da  ¥mr  wissen,  dass  der  galyanische  Wider- 
stand, falls  die  Drähte  aus  guten  Leitern  bestehen,  nur  auf  die 
Dämpfung  der  Schwingungen  Ton  Einfluss  ist,  nicht  auf  die  Periode, 
welche  wir  jetzt  allein  untersuchen  wollen,  so  entsteht: 

0  =  -r-r  +  c 


8t    '        8s  • 

8e 

Differencirt  man  diese  Gleichung  nach  t  und  setzt  für  den  aus 

(46)  folgenden  Werth,  so  ensteht: 

d^i  8*i 


8t*  8s 

Diese  Differentialgleichung  charakterisirt  eine  längs  der  Drähte  hin- 
gleitende Wellenbewegung  für  i;  ihr  allgemeines  Integral  ist 

i  =  f,(s-ct)  +  f,(s  +  ct).  (48) 

f^  entspricht  einer  nach  der  +s- Richtung,  fg  einer  nach  der 
—  s-Richtung  sich  fortpflanzenden  Welle.  Die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit dieser  Wellen  ist  c,  d.  h.  gleich  dem  Ver- 
hältniss  der  elektrostatischen  zur  elektromagnetischen  Einheit  der 
Elektricitätsmenge  0- 

Würden  die  Drähte  anstatt  in  Luft  in  einem  Isolator  lagern, 


*)  Wie  sich  aus  der  Herleitung  dieses  Satzes  ergiebt,  ist  wesentlich  ftr 
seine  Gültigkeit,  dass  die  Selbstinduktion  pro  Längeneinheit  gleich  dem  red- 
proken  Werth  der  Kapacität  pro  Längeneinheit  ist.  Bei  anderen  Anordnungen 
des  Drahtsystems,  für  welche  diese  Beziehung  nicht  mehr  besteht  (z.  B.  bei 
Solenoiden),  ist  daher  auch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elektrischer 
Störungen  nicht  mehr  gleich  c. 
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dessen  MagnetuiriuigBkoiietaiite  (t  und  dessen  Dielektridtätskonstante  s 
ist,  so  wflrde  nach  Formel  (82),  pag.  864,  sein 

H  =  2{tilg-i., 
ferner  mflsste  (41)  erweitert  werden  in 

(da  die  von  einer  Ladung  e  ausgehende  Kraft  im  VerhSltniss  — 
sinkt).  Wir  würden  daher  aus  (48)  erhalten  init  Fortlassung  des 
gemeinsamen  Faktors  2  lg  -5- : 

•^^  8t  "^  8    8s  ' 


(470 


welche  Gleichung,  mit  (46)  kombinirt,  liefert: 

8M  _    c«    8!i 

8t»  (1.8      88»  ' 

Das  Integral  dieser  Gleichung  ist 

'='■('- -p|r')+''('+p|r')-      <«■> 

d.  h.  die  Wellen  pflanzen  sich  mit  der  Geschwindigkeit 

c:  |/^  längs  der  Drähte  fort. 

Es  ist  bemerkenswerth,  dass  für  diese,  längs  sehr  guter  Leiter 
sich  fortpflanzenden  Wellen  ganz  dieselben  Gesetze  gelten,  wie  fOr 
ebene,  im  Isolator  sich  fortpflanzende  Wellen  elektrischer,  resp. 
magnetischer  Yerschiebungsströme  (vgl.  oben  pag.  323).  —  Da  zur 
Herleitung  des  Resultates  für  die  Fortpflanzung  der  Wellen  längs 
Leitern  die  Yerschiebungsströme  yöllig  ignorirt  sind,  so  ist  das  hier 
gewonnene  Resultat  natürlich  keineswegs  charakteristisch  für  die 
MaxwelPsche  Theorie. 

In  der  That  ist  die  hier  eingeschlagene  Ableitung  der  61ei- 
chimgen  dem  Sinne  nach  identisch  mit  derjenigen,  welche  G.  Eirch- 
hoff  ^)  schon  im  Jahre  1857,  auf  dem  Boden  der  Femwirkungs- 
theorie  stehend,  gegeben  hat. 


>)  G.  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.   100,   pag.  193  u.  351;    102,   pag.  529, 
1857.  —  Qesamm.  Abhandl.  pag.  131,  154,  182. 


i^i 
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10.  Die  Orenzbedingnngen  des  Problems«  Wir  liaben  nodi 
zu  den  Differentialgleichungen  (47),  resp.  (47^),  die  Bedingungen  ftbr 
die  Enden  der  Drähte  zu  bilden,  welche  bei  s  =  0  und  8  =  1  liegen 
sollen.  Es  sind  zwei  yerschiedene  Fälle  von  Orenzbedingnngen  mög- 
lich: Sind  die  beiden  Leitungsdrähte  an  einem  Ende  zusammen- 
hängend, oder  durch  einen  guten  Leiter  überbrückt,  so  muss  dort 
offenbar  das  Potential  Y  ein  und  denselben  Werth  besitzen.  Da 
nun  an  gegenüberliegenden  Stellen  die  Ladungen  e  der  Diuhte  von 
entgegengesetztem  Vorzeichen  sind,  und  daher  auch  V,  so  erfordert 
die  Gleichheit  beider  Y,  dass  sie  dort  verschwinden.  Es  muss  also 
an  einer  kurz  überbrückten  Stelle  e  verschwinden,  d.  h.  nach  (46) 
muss  dort  sein: 

-T— =  0,  an  der  Brücke.  (49) 

öS 

Dies  gilt  nicht  nur,  falls  die  überbrückte  Stelle  am  Ende  der  Drähte 
liegt,  sondern  auch,  falls  eine  beliebige  Zwischenstelle,  oder  deren 
mehrere,  überbrückt  sind. 

Da  aus  (46)  folgt,  dass  auch  die  Ladungen  e,  resp.  die  Po- 
tentiale Y  die  Superposition  zweier  mit  der  Geschwindigkeit  c :  l/]ts 
sich  fortpflanzender  Wellen  sind,  weil  dies  für  i  gilt,  so  bedeutet 
die  Grenzbedingung  (49),  welche  gleichbedeutend  mit  c  =  0  ist, 
dass  an  einer  Brücke  eine  Reflexion  der  Ladungswelle 
(Welle  der  e)  in  der  Weise  eintritt,  dass  die  Amplitude 
der  reflektirten  Welle  von  gleicher  Grösse  ist,  doch  ent- 
gegengesetzt gerichtet  wie  die  Amplitude  der  einfallenden 
Ladungswelle. 

Die  andere  mögliche  Grenzbedingung  ist  die,  dass  die  Enden 
der  Drähte  mit  einem  Kondensator  von  bekannter  Kapacität  C  ver- 
bunden sind.  Jedoch  wollen  wir  gleich  die  allgemeinere  Bedingung 
behandeln,  dass  an  zwei  gegenüberliegenden  Zwischenstellen  des 
Leitungsdrahtes  grössere,  gleichbeschaffene  Metallkörper  A^,  Ag  an- 
geschlossen sind,  deren  jeder  die  Kapacität  C  besitzt.  Wir  wollen 
zunächst  voraussetzen,  dass  A^  von  A^  soweit  entfernt  sei,  dass  sie 
nicht  influencirend  aufeinander  wirken,  was  ja  von  den  Leitungs- 
drähten ebenfalls  angenommen  ist.  Dann  ist  die  Stromstärke  i', 
welche  in  den  Körper  A^  fliesst,  gegeben  durch 

dV 
i'  =  C-^,  (50) 


iiütr 
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HBb  Yj  das  auf  A^  stattfindende  Potential  bezeiclmet.  Es  seien 
alla  GrOes^  i^  C,  Y^ ,  elektromagnetisch  gemessen.  Den  Körper  A^ 
kann  man  nach  der  oben  pag.  374  gemachten  Bemerkung  ersetzt 
denken  durch  ein  gewisses  zu  gleichem  Potential  geladenes  Drahi- 
stflck«  Die  auf  demselben  pro  LSngeneinheit  lagernde  Elektricitäts- 
menge  e  mflsste  nach  (41^  in  elektrostatischem  Maasse  betragen: 

.e  =  --VV-  =  -VT^-  (51) 

21g-g-  21g^ 

£Edls  Y«  das  Potential  in  elektrostatischem  Maasse  bedeutet.  Durch 
Differentiation  nach  t  erhSlt  man  mit  Bficksicht  auf  (46) : 

8e  8i  s  1     dVi  ..Q. 

Nun  ist  die  Yerbindungsstelle  des  einen  Drahtes  mit  A^  als  eine 
Stromverzweigungsstelle  au&ufassen.  Bezeichnet  man  mit  i.  den  in 
der  positiven  Richtung  yon  s  zufliessenden  Strom,  mit  i|^  den  von 
der  Yerzweigongsstelle  abfliessenden  Strom  im  Drahte,  so  ist 

"        •    I   •/ 

1.  =  !•  +  1  1 

dY 
oder,  wenn  man  fttr  i'  den  Werth  (50)  einsetzt  und     ,  *    durch  (52) 

eliminirt: 

i.-i.  =  -2lg4-o.-5-|f.  (53) 

Wenn  die  beiden  Körper  A^  und  A,  sich  so  nahe  kommen, 
dass  die  Ladung  des  einen  auf  dem  anderen  eine  gleich  grosse 
entgegengesetzte  influencirt,  wie  es  bei  einem  Kondensator  nahezu 
eintritt,  so  ist  an  Stelle  von  (50)  zu  setzen: 


'  -^ dt ' 


oder  4a  V,  =  —  V^  ist: 


d  V 
dt 


Die  Bedingung  (53)  verwandelt  sich  daher  dann  in: 

i-i.  =  -4.g-^o.-^li,  (530 
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Wie  man  sieht,  ist  also  an  der  Anschlussstelle  an  die  Metallkörper 
ein  Sprung  in  der  Stromstärke  vorhanden.     -^ —  geht  stetig  durch 

dV 

die  AnschlusssteDe  hindurch,  da  V^,  d.  h.  auch      ,^    stetig  bleiben 

ft  i 

muss,  folglich  nach  (52)  auch  -^ —  . 

Ein  SpecialfaU  des  Betrachteten  ist  der,  dass  ein  Kondensator 

am  Ende  der  Drähte  angeschlossen  ist.    Es  ist  dann  in  (53),  resp. 

(530  ift  =  0  zu  setzen.     Ist  die  Eapacitat  des  Endes  C  sehr  klein, 

d.  h.   enden  die  Drähte   frei,   womöglich  in  Spitzen,   so   wird  die 

Grenzbedingung 

i  =  0 ,  am  freien  Ende.  (54) 

Diese  Bedingung  besagt,  dass  am  freien  Ende  durch 
Reflexion  eine  Umkehr  der  Amplitude  der  einfallenden 
Stromwelle  erfolgt. 

Es  können  auch  Reflexionen  dadurch  erfolgen,  dass  die  Ea- 
pacitat der  Drähte  sich  ändert,  d.  h.  dass  sich  R,  d  oder  e  sprung- 
weise ändert.  Die  an  einer  solchen  SteDe  zu  erfüllenden  Be- 
dingungen werden  sofort  aus  (41^)  abgeleitet,  da  V  stetig  bleiben 
muss.     Es  folgt  daher  aus  (41')  und  (46),  dass  dort  sein  muss: 

iL  i_  lg  |.  stetig.  (55) 

Ebenso  muss  natürlich  auch  i  stetig  sein. 

Falls  die  Magnetisirungskonstante  (x  der  Umgebung  der  Drähte 

ft  i 

unstetig  variirt,    so   sind  Stetigkeit  von  i  und  V,    d.  h.    — — ,    die 

öS 

Grenzbedingungen. 

11.  Die  vollständige  Lösung  des  Problems.  Zur  vollstän- 
digen Integration  der  Differentialgleichung  (47),  resp.  (47^)  bedarf  es 
ausser  den  Bedingungen  (49),  (53),  (54),  (55),  welche  für  bestimmte 
Stellen,  d.  h.  bestimmte  Werthe  von  s,  zu  jeder  Zeit  t  gelten,  noch 
einer  Anfangsbedingung  für  t  =  0,  welche  für  alle  s  gilt,  d.  h.  es 
muss  der  Anfangszustand  des  Leitersystems  gegeben  sein.  Man 
muss  daher  annehmen ,  dass  für  t  =  0  i  eine  bekannte  Funktion 
von  s  ist.  Oft  sind  die  Anfangsbedingungen  für  das  Potential  V, 
resp.  die  Ladung  c  direkter  gegeben,  als  die  für  die  Stromstärke  i. 
Dies  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  der  ursprünglich  ungeladene  Schliessungs- 
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dnlit  mit  einem  Eondeneator  yerbunden  wird,  der  zn  bekamitem 
Potential  geladen  ist  Wie  schon  oben  angeführt  wurde,  kann 
man  einen  Kondensator  ersetzt  denken  durch  eine  zu  gleichem 
Potential  geladene  Drahtstrecke  Ton  gewisser,  yoi^ufig  noch  un- 
bekannter Länge  lo.  Anstatt  der  bekannten  Länge  1  der  Drähte 
ist  dann  die  unbekannte  GhrOsse  1  4*  lo  =  ^i  ^  ^®  Länge  einzu- 
führen, y  ist  dann  f&r  t  =  0  Uberali  gleich  NuU,  ausser  auf  der 
(unbekannten)  Länge  1^  der  DriÜbte,  wo  es  konstant  ist  Da  für  e 
reep.  Y  dieselbe  Differentialgleichung  (47)  wie  für  i  gilt  und  auch 
die  Grenzbedingungen,  welche  wir  für  i  hingeschrieben  haben, 
gemäss  der  Gleichung  (46)  leicht  in  solche  fttr  e  Terwandelt  werden 
können,  so  gelten  f&r  die  Ladungswellen  ganz  dieselben  üeber- 
legungen,  die  wir  hier  für  die  Stromwellen  durchführen  wollen. 

Es  möge  nun  also  i  =  9(s)fürt  =  0im  Intervall  s  =  0  bis 
8  =  1^  als  gegeben  angesehen  werden.  1^  ist  nur  dann  gleich  der 
Länge  1  der  Drähte,  wenn  kein  Kondensator  angehängt  ist.  Nach 
dem  Fourier'schen  Lehrsatze  kann  man  nun  stets  schreiben: 

A     I    A      •     ^8    I    A           2irs     ,           I    A      •    nies    , 
1(4.0)  =  Aj-J-Aj  sm— j — |-Aj  sm — z 1-  ...•-!- An  sm— tj r  •  •  • 

+  Bj  cos  -j h  B,  cos  -Tj f-  . . .  +  Bn  cos  — = !-•••»  (56) 

wo  die  A,  B  aus  f  (s)  berechnet  werden  können.     Es  ist  nämlich 


-iß 


Ab  =  -f-  l<p{a)  sin  -^r-?-  ds, 


li 


0 

ll 


-if 


B„  =  -f-  /  <p  (s)  cos  ^j —  ds . 


0 

Da  i  für  beliebige  t  in  der  Form  (48)  erscheinen  muss  (es  soll 
jetzt  (t  =  8  =  1  gesetzt  werden),  so  folgt  aus  (56)  für  beliebige  t 
(die  Eonstante  A^  wird  fortgelassen,  da  es  sich  hier  nur  um  ver- 
änderliche Ströme  handelt): 

i  =  2  A„'  sin  -j —  (s  —  et)  -f-  An"  sin  -t —  (s  +  c t) 
.      ±  JBo'cos-^  (8  -  et)  +  B„"cos-^  (s  +  et),       (57) 


ll 

n^ct 

ll 

nicct 

ll 

nicct 
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welche  Oleichung  man  auch  in  der  Form  schreiben  kann: 

^  .  nTcs  nicct 

1.=  1  An  sm  — = —  cos 

*i 

«-,  nies 

+  1  Bn  cos  — i —  cos 

li 

(58) 

,    «^  nies 

+  1  Cn  COS  — j —  sm 

.,_^  nirs 

+  1  Dn  sin  — = —  sm      .       . 

*i  n 

Die  An,   Bq,   Cq,   Dq  sind  erst  dann  völlig  bestimmt,   wenn  nicht 

nur  i,  sondern  auch  -r—  oder  -r-r  für  t  =  0  gegeben  ist, 

6s  ot  ^  ° 

Aus  der  Formel  (57)  oder  (58)  erkennt  man,  dass  i  in  jedem 

Falle  eine  Superposition  von  Schwingungen  ist,   deren  Periode  ist: 

T„  =  -^ .  (59) 

nc  ^ 

Diese  Schwingungsdauem,  die  überhaupt  vorkommen  können,  fallen 
je  nach  den  verschiedenen  Nebenbedingungen  (49),  (53),  (54),  (55) 
verschieden  aus. 

Betrachten  wir  specieller  den  uns  hier  interessirenden  Fall, 
dass  bei  s  =  1  ein  Kondensator  der  Kapacität  C  angehängt  ist^ 
während  die  anderen  Enden  der  Drähte  (s  =  0)  leitend  verbunden 
sind,  d  und  R  sollen  überall  denselben  Werth  haben.  Dann  gilt 
für  s  =  1  die  Gleichung  (530,  (für  ^  =  1,  \  =  0),  nämlich: 

[i  =  -4  1g|c*c|i]^^^,  (60) 

während  nach  (40)  für  s  =  0  gilt: 


L  t>s  Js^o 


Zufolge  letzterer  Gleichung  müssen  die  Koefficienten  An,  Dq  in  (58) 
verschwinden.     Die  erstere  Gleichung  (60)  liefert  dagegen: 

nTcl         .  ,      d      «^    .      uttI       wk 
cos  — j —  =  4  lg  -5-  c*0  sm 


ll        "''  R  ^  ^         ll     •    I,   ' 

oder  wenn  man  die  Schwingungsdauer  Tq  nach  (59)  einführt: 
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l  =  8tei..C^.g4j±.  (6.) 

Dies  ist  eine  iranscendente  Gleichung  f&r  die  Schwingongsdauer  Tq. 
Setzt  man  zur  Abkürzung 

2«1 

.^  =  x.  (62) 

80  wird  (61)  za 

xtgx  = ? j-.  (63) 

Die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  ist  nun  bei  Entladungen 
grösserer  Kondensatoren  durch  einen  Schliessungskreis,  {Br  welchen 
d  :  R  eine  grosse  Zahl  ist,  eine  kleine  Zahl.  So  ist  z.  B.  bei  dem 
oben  pag.  361  berechneten  Versuche  Feddersen's  C=0,013  Mikro- 
farad =  0,013  .  10'^,  lg  -^  annähernd  gleich  14,5,  für  den  längsten 

Schliessungskreis  war  1  (die  halbe  Länge)  =  0,67  .  10^  cm.  Es 
wird  die  rechte  Seite  Ton  (63)  zu  0,101.  Die  Werthe  von  x  liegen 
daher  nahe  bei  0,  ic,  2  ic  .  .  .  etc.  Für  den  kleinsten  Werth  Yon  x, 
welcher  nach  (62)  der  grössten  Schwingungsdauer  T^  entspricht, 
d.  h.  der  sogenannten  Grundschwingung,  erhält  man  daher  aus  (63), 
wenn  man  x  für  tg  x  schreibt: 


x«  = 


4««1«  1 


Vc«  .    _,     d 


4c»Clg^ 

d.  h.  

To  =  2^Y^2ngi-C  =2^l/l7C, 


(64) 


wobei  Y  =  21  die  Gesammtlänge  des  Schliessungsdrahtes  bedeutet. 
Dies  ist  dieselbe  Formel,  die  oben  pag.  365  abgeleitet  ist  unter 
der  Annahme,  dass  die  Stromstärke  nicht  längs  s  yariire.  Das 
dort  erhaltene  Resultat  wird  also  durch  die  Ober- 
schwingungen nicht  merklich  modificirt. 

Die  erste  Oberschwingung  T^  erhält  man  angenähert,    indem 

r 

man  x  =  ir  setzt.     Es  folgt  dann  aus  (62)  T^  =  — .     Einen  ge- 

naueren  Werth  erhält  man,  indem  man  x  =  tc  -f-  oi  setzt,  wo  a  eine 
kleine  Zahl  ist.    Für  diese  ergiebt  sich  aus  (63): 
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{iz  +  a)a  = — , 

4c»Clg^ 

oder,  indem  a^  gegen  ^a  yernachlassigt: 

1 


Tca  = 


^CClg^' 


d.  h. 

X  =  1 1 1  + 


i'  + '—r\ 

I  4  it'c'C  lg -g-  I 


Folglich  wird  der  genauere  Werth  von  T^: 

1'  /  r 

Ti  =  —  1 1  - 


c    1^        .    .  ..,     d    j 


8ic«c*Clg-^ 

Bei  dem  soeben  angeführten  Versuche  Feddersen's  ergiebt  sich 
daher  Tj  zu 

1,34  .  10»   / 1^34 ^\ 

1  3.101«     V  8.x«.  9.0,013.  14,5/ 

=  4,46  .  10-«  (1  -  0,01)  =  4,42  .10"«  sec. 

1' 
Wie  man  sieht,  ist  der  Näherungswerth  Tj  =  —  bis  auf  1 70  richtig. 

Vergleicht  man  den  Werth  der  ersten  Oberschwingung  T^  mit  dem 
der  Grundschwingung  T^,  welche  nach  (64)  bei  diesem  Versuche  zu 

To  =  44,6  .  10-*^  sec 

folgt,  so  erkennt  man,  dass  die  Wirkung  der  Grundschwingung  von 
der  der  Oberschwingungen  experimentell  leicht  zu  trennen  ist, 
da  erstere  10  mal  langsamer  erfolgt  als  die  langsamste  der  Ober- 
schwingungen. Die  Entladung  eines  grossen  Kondensators  bietet 
also  eine  gewisse  Analogie  zu  dem  Schwingungsvorgang  in  einer 
recht  massiven  Stimmgabel,  welche  ebenfalls  erst  so  hohe  Obertöne 
zeigt,  dass  sie  den  Grundton  kaum  stören. 

Die  höheren  Oberschwingungen  Tg ,  T.j  etc.  des  Schliessungs-* 
kreises    sind    sehr    nahezu    ganzzahlige    Brüche    von   T^,    nänüidi 
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Tj  =  -^  Tj,    T3  =  —  Tj   etc.      Die    Oberschwingungen    sind    also 

sehr  nahezu  harmonisch  zu  einander. 

Da  wir  jetzt  die  Schwingungsdauern  berechnet  haben,  so 
können  wir  auch  die  oben  pag.  381  eingeführte,  dem  Kondensator 
äquivalente  Drahtlänge  \  berechnen.  Wenn  nämlich  der  Schliessungs- 
draht bei  s  =  1  +  lo  =  li  frei  endigt,  ohne  merkliche  Kapacität  an 
seinen  Enden  zu  besitzen,  so  muss  dort  nach  (54)  i  verschwinden. 
Da  nach  (49)  die  Koefficienten  An,  Dn  in  (58)  verschwinden  (vgl. 
pag.  382),  so  folgt  aus  i  =  0  für  s  =  1^,  dass  n  die  Form  besitzen 
muss 

2h  +  l 

wo  h  eine  ganze  Zahl  bedeutet.     Die  Schwingungsdauern    ergeben 
sich  daher  nach  (59)  zu: 

T   -  ^^1  -     ^  (^  +  U  ,.,. 

"  ~  (2  h  +  1)  c  ~  (2  h  +  1)  c   •  ^^  ' 

Für  die  GrundschwinguDg  muss  also  sein: 


T.=  2,^4Ug40=A»±U, 


d.  h. 


|=xY/C-?j-lg-|--l.  (66) 


Bei  dem  berechneten  Versuch  ergiebt  sich  so  1^,  =  4  1  als  die  äqui- 
valente Drahtlänge  für  die  Grundschwingung.  —  Für  die  h^  Ober- 
schwingung muss  sein: 

21  4(l  +  lo)  .    V,      ji_     1  („. 

^''-'h7~(2h+l)c  '       ^-  l~2h-  ^"^ 

Es  wirkt  also  für  die  Oberschwingungen  ein  angehängter  grosser 
Kondensator  so,  als  ob  die  Drähte  dort  leitend  überbrückt  wären, 
was  von  vornherein  als  plausibel  erscheinen  muss,  da  ein  grosser 
Kondensator  den  Eintritt  eines  Stromes  nahezu  ungehindert  gestattet. 
In  der  That  würden  wir  nämlich,  falls  die  Drähte  nicht  nur  bei 
8  =  0,  sondern  auch  bei  s  =  1  überbrückt  sind ,  aus  (49)  erhalten, 
dass  in  (58)  An  =  Dn  =  0  sein  muss,  und  ferner,  dass  n  eine  ganze 
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Zahl  h  sein  muss.  Die  Schwingungsdauem  T^  würden  sicli  daher 
aus  (59)  ergeben  zu: 

T.  =  -It-  (ö«) 

nc 

Dies  sind  aber  dieselben  Schwingungsdauem,  wie  sie  nach  (63) 
nahezu  für  die  wirklich  stattfindenden  Oberschwingungen  bei  An- 
hängung eines  grossen  Kondensators  C  erfolgen. 

Wie  schon  oben  erwähnt  wurde,  hat  ThC  die  Bedeutung  der 
Wellenlänge  X^  der  h*~  Oberschwingung.  Aus  (68)  folgt  daher, 
dass  die  Distanz  1  zwischen  zwei  Brücken  ein  ganzzahliges  Viel- 
faches einer  halben  WeUenlänge  sein  muss,  da  die  Beziehung 
besteht : 

1  =  b  .  -^  .  (680 

Es  bilden  sich  daher  stehende  Wellen  aus,  deren  Schwingungs- 
maximum (Bauch)  für  die  Stromwellen  an  den  Brücken  liegt, 
während  der  Knoten  der  Grundschwingung  in  der  Mitte  zwischen 
den  Brücken  liegt. 

Umgekehrt  liegen  für  die  Ladungs-  oder  Spannungswellen  (V) 
an  den  Brücken  die  Knoten,  in  der  Mitte  zwischen  denselben  der 
Bauch  für  die  langsamste  Eigenschwingung. 

Ferner  folgt  aus  (65),  dass  die  Distanz  1^  zwischen  einer 
Brücke  und  einem  freien  Ende  gleich  dem  ungraden  Vielfachen 
einer  Viertelwellenlänge  ist,  da  nach  (65): 

li  =  (2h  +  l)^.  (650 

Die  Analogie  dieses  Falles  mit  der  der  Luftschwingung  in  einer 
gedackten  Pfeife  liegt  auf  der  Hand.  Das  geschlossene  Ende  der- 
selben entspricht  für  die  Excursionen  der  Lufttheile  dem  freien 
Ende  der  Drähte  für  die  Stromwellen,  das  offene  Ende  der  Pfeife 
entspricht  der  Brücke  der  Drähte.  —  Ebenso  entspricht  der  in  (68^) 
behandelte  Fall  den  Schwingungen  in  einer  offenen  Pfeife. 

12«  Wann  beeiniiusst  der  galranische  Widerstand  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elektrischer  Drahtwellen!    Wir 

wollen  die  Rechnungen  des  vorigen  Paragraphen  noch  vervollstän- 
digen durch  eine  nähere  Untersuchung  über  die  Berechtigung  der 
pag.  376  gemachten  Voraussetzung,   dass   der  galvanische  Wider- 


-   r* 
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stand  die  Periode  der  elektrischen  Schwingungen  gar  nicht  be- 
einflusse. Würde  man  in  (43)  (pag.  374)  a  nicht  gleich  oo  gesetzt 
haben,  so  hätte  man  aus  (43),  (44)  und  (45)  erhalten: 

j  o  1      d     8i         ^     ,      d     8c 

Nimmt  man  zur  Schätzung  des  Einflusses  des  galvanischen  Wider- 
standes an,  dass  die  Stromdichte  j  gleichförmig  vertheilt  sei  inner- 
halb eines  Querschnittes  q,  der  allerdings  kleiner  sein  kann,  als  der 

wirkliche    Querschnitt    des   Drahtes,    so  ist   der     galvanische 

Widerstand  w'  der  Längeneinheit,  und  j  =  i  :  q.  Die  obige  Glei- 
chung wird  daher  zu : 

^1      d     8i         ^     ,      d     8e 
iw=-21g^— -2clg-^  — . 

Verbindet  man  mit  dieser  Gleichung  die  Formel  (46),  nämlich 

8i    _        1     96' 
8s   ""       c     8t  ' 

« 

so  erhält  man  durch  Elimination  von  e: 

i   9*i         9*i    ,         W         9i  ,„. 

Wenn  nun  i  eine  periodische  Funktion  der  Zeit  ist,   mit   der 
Periode  T,  so  ist  i  gleich  dem  reellen  Theile  von 


2n  4v/=T 


1 


ioe      '^  .  (70) 


Rechnet  man  so,  als  ob  i  wirklich  gleich  dieser  komplexen  Grösse 
wäre,  was  man  thun  kann,  da  die  Differentialgleichungen  lineare 
sind,  so  ist  nach  (70): 

8i  T     |X3Y   8^i 


8  t  2  7:"         ■     8t2  ' 

daher  nach  (69) 

O^i         d'i   /.        .  /-— r-        w'T 


c2 


4;rlg 


R 
Hieraus  erkennt  man,  dass  die  Oleichung  (47),  nämlich: 
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9«i         dH 


c« 


9s«  9t«  ' 

und  daher  auch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  un- 
beeinflusst  vom  galyanischen  Widerstände  bleibt^  falls 

A        1        d 

w'  ZU  vernachlässigen  ist  gegen  = .  (72) 

Je  schneller  die  Schwingungen  sind,  d.  h.  je  kleiner  T  ist^  um  so 
weniger  kann  daher  der  galvanische  Widerstand  von  Einfluss  auf 
die  Periode  sein,  falls  nicht  allerdings  w'  dadurch  sehr  erheblich 
wird,  dass  die  Stromstarke  sich  nach  der  Oberfläche  sehr  stark 
hindrängt  und  q  sehr  klein  wird.  Man  kann  letzteren  Einfluss  nach 
der  im  VI.  Kapitel  auf  pag.  245  gegebenen  Formel  (41)  schätzen. 
Nach  dieser  ist  nämlich  für  sehr  schnelle  Schwingungen  der  Periode  T 
der  Widerstand  w  eines  Drahtes  vom  Radius  R  und  der  speciflschen 
Leitfähigkeit  o  (nach  elektromagnetischem  Maass): 


w  =  WozRY/-i^,  (73) 

falls  Wq  den  Widerstand  des  Drahtes  für  konstanten  Strom  bedeutet 
und  |x  die  magnetische  Leitfähigkeit  des  Drahtes.     Da  nun  ist 

_       1 
^'^   irR^o  ' 

so  ist  der  Widerstand  w'  pro  Längeneinheit: 


Der  Widerstand  bei  schnellen  Schwingungen  hängt  also  auch  von 
der  magnetischen  Leitfähigkeit  ab,  was  daraus  verständlich  ist,  dass 
bei  grossem  |jl  die  Schwingungen  mehr  an  die  Oberfläche  des 
Drahtes  gedrängt  werden,  als  bei  kleinem  (x  (vgl.  oben  pag.  243). 
Der  galvanische  Widerstand  ist  also  ohne  Einfluss  auf  die  Periode 
der  Schwingungen  und  ihre  Fortpflanzungsgeschwindigkeit,  falls 

1  / ''^    ^    lg    ~R~ 

p-  \  /  —^   zu  vernachlässigen  ist  gegen  ^^j 

oder  falls 
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v/ 


—                         4icRlgA 
y  klein  gegen j-^=^— 


Also  auch  nach  dieser  strengeren  Schätzung  ergiebt  sich,  dass  der 
galvanische  Widerstand  um  so  mehr  vernachlässigt  werden  kann, 
je  schneller  die  Schwingungen  sind  und  je  grösser  R  und  d  ist. 
Für  Kupferdrähte,  für  welche  (t  =  1 ,  o  =  1,063  .  10"^ .  60  [nach 
Formel  (16)  auf  pag.  230;  es  ist  das  Yerhältniss  o'  der  Leitfähig- 
keit des  Kupfers  zum  Quecksilber  etwa  gleich  60],  ergiebt  sich  für 
verhältnissmässig  langsame  Schwingungen,  nämlich  T  =  10'^,  wie 
sie  Entladungen  grosser  Leydener  Flaschen  durch  lange  Drähte 
entsprechen,  bei  R  =  1  mm  und  d  =  10  cm: 

V  ^itRlgA 

^  =  39,6;        ^_        =  1833. 

Also  schon  bei  Schwingungen  der  Schnelligkeit  T  =  10"^  und  noch 
schnelleren  ist  bei  2  mm  dicken  Kupferdrähten  ihr  Widerstand 
ohne  merkbaren  Einfluss  auf  die  Geschwindigkeit  der  in  ihnen  fort- 
gepflanzten Wellen. 

Ist  der  Draht  mit  einem  Kondensator  der  Kapacität  C  ver- 
bunden und  setzen  wir  in  (72)  für  T  den  Werth  der  Grund- 
schwingung Tq  nach  (64),  so  spricht  (72)  dieselbe  Bedingung  aus, 
wie  sie  oben  pag.  354  für  die  Unabhängigkeit  der  Schwingungs- 
dauer vom  galvanischen  Widerstände  angegeben  ist.  —  Ist  der  Draht 
aber  ohne  Kondensator,  so  erhält  man  nach  dem  vorigen  Para- 
graphen die  langsamsten  Schwingungen,  wenn  die  beiden  parallelen 
Drähte  von  der  Länge  1  an  einem  ihrer  Enden  leitend  verbunden 
sind,  während  ihre  anderen  Enden  ohne  Kapacität  auslaufen.  Nach 
(65')  (pag.  386)  ist  dann  für  die  Grundschwingung  1  gleich  ^j-l  Wellen- 
länge =  V*  Tc,  d.  h.  T  -  4  —  =  2  — ,  falls  1'  die  Gesammtlänge 

c  c 

der  Drähte  bezeichnet.  Die  Bedingung  (72)  geht  daher  in  diesem 
Falle  über  in: 

w'  klein   gegen  2  t:  c  — p —  , 


/!/ 


oder,  falls  man  den  Widerstand  der  ganzen  Leitung  mit  w  =  w'l 
bezeichnet,  so  folgt,  dass,  wenn 
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w  klein  gegen  2  9cc  lg  -p-  =  188  lg  -p-  Ohm  (74) 

(vgl.  oben  pag.  229)  ist,  dann  die  Schwingungsperiode, 
d.h.  auch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen 
unabhängig  vom  galvanischen  Widerstände  der  Lei- 
tung ist. 

Setzt  man   für  w   seinen  Werth   nach   (73')  und   för  T  den 
der  Grundschwingung  T  =  2  1' :  c,  so  geht  die  Bedingung  (74)  über  in: 

y/-^  klein  gegen  2  tc  ^-^  R  lg  1- .  (740 

Diese  Bedingung  ist  bei  allen  in  Laboratorien  mit  Metalldrähten 
ausgeführten  Versuchen  erfüllt. 

Für '  Kupferdrähte    von  R  =  0,1  cm,    d  =  10  cm,    der  Länge 
1  =  100  m,  folgt 


2.Rlg4-\/^  = 


5000 . 


Die  Drähte  müssten  also  erheblich  dünner  oder  länger  sein,    wenn 

der  Werth  von  \/ — ,    der    gleich    39,6    ist,    ins    Gewicht    gegen 

d       /  c 
2  TT  R  lg  -p"\/ ~T"  fallen  sollte.  —  Wenn  anstatt  der  Kupferdrähte 

Eisen  genommen  wird,  für  welches  o  =  1,063  .  10"^ .  10,1  =  10,8  .  10"* 
und   (1.  bei  sehr  schnellen  Schwingungen   etwa  gleich  111  ist^),  so 

/   fJL 

—  =  1020.     Dies   würde   schon    einen    gewissen   Einfluss 

des  Widerstandes  auf  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  bedingen 
für  1  =  100  m,  d.  h.  für  Tc  =  X  =  2  r  =  4  1  =  400  m,  also  für 
Wellen  von  400  m  Länge.  Dagegen  würde  für  Wellen  von  4  m 
Länge  der  Einfluss  des  Widerstandes  sehr  unerheblich  sein,  da 
1020  klein  neben  50000  ist. 

Dagegen  wird  die  Bedingung  (74')  bei  den  an  Telegraphen- 
linien angestellten  Versuchen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit einer  elektrischen  Störung  nicht  mehr  erfüllt  sein  wegen  der 
grossen  Länge  1,  welche  bei  diesen  Versuchen  benutzt  wird. 


folgt  y/' 


^)  Diese  Zahl  ist  einer  Bestimmung  von  J.  Elemencic  (Wied.  AnxL  50, 
pag.  475,  1893)  entnommen. 


Elektrüdie  Schwingungen  in  nngeschlos 


1  Leitern. 


Stil 


Aus  diesen  GrUnden  kt  es  erklnrlicli,  dhas  die  GeBetze  der 
Ausbreitung  einer  elektrischen  Störung  in  einer  Telegraphenlinie 
■wesentlich  andere  sind,  wie  u.  Ä.  auch  Hagenbach*)  konstattrt 
hat,  als  die  von  schnellen  Schwingungen  in  kurzen  Leitungsbahnen. 
—  Für  erstere  kann  man  den  galvanischen  L  ei  tu  ngswid  erstand  nicht 
■vernachlässigen.  Man  erhält  dann  aus  (28)  (pag.  3G3)  mit  Bei- 
behaltung von  'j  ähnliche  Formeln  ,  wie  sie  für  die  Diffusion  oder 
Wärmeleitung  bestehen. 

13.  Elektrische  Scliwingiiugen  in  kurzen,  uiigesclilossenen 
Leitern.  In  den  bisherigen  Paragraphen  sind  elektriache  Scbwia- 
gimgen  in  geschlossenen  oder  nahezu  geschlossenen  Leitern  behan- 
delt.    Wenn   es   nun  durch   geeignete   experimentelle  Anordnungen 


Fig.  44. 


gelingen  könnte,  diese  Wellen  loszulösen  von  den  ihnen  durch  die 
Leitungsdrähte  gewiesenen  Bahnen  und  ebene  Wellen  daraus  zu 
schaffen,  welche  sich  frei  durch  den  Luftraum,  ohne  Gegenwart 
irgend  welcher  Leiter,  bewegen,  so  könnten  wir  vielleicht  eine  Er- 
reichung des  erstrebten  Zieles  hoffen,  näniÜch  die  Messung  der  den 
Wellen  im  freien  Lufträume  zukonaraenden  Wellenlänge. 

Man  mu83  allerdings  zur  EiTeichung  dieses  Zweckes  die  Periode 
der  Schwingungen  noch  bedeutend  verkleinem;  den  bisher  be- 
trachteten Kondensatorentladungen  der  Periode  T  =  2  .  lO'"  sec 
würde  nämlich  eine  Wellenlänge  der  Grösse  X  =  6.10'cm  ent- 
sprechen. —  Diese  Wellenlänge,  d.  h.  auch  die  Periode  T  muas 
jedenfalls  noch  verkleinert  werden,  wenn  sie  in  einem  Zimmer  ge- 

1  werden  soll, 


')  HiigenbBch,  Ärch.  de  Gen.  (3)  12.  pag,  476,  1S84.  —  Wied,  Ann. 
■.  377,  18SG. 
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Die  genannten  experimentellen  Bedingungen  sind  nun  durch  eine 
Versuchsanordnung  von  Hertz  ^)  im  Jahre  1887  realisirfc.  Erging 
Yon  dem  Gedanken  aus,  dass  die  Schwingungsdauer  der  Entladung 
zweier  zu  verschiedenem  Potential  geladener  Körper  A^,  A^  sehr 
klein  ausfallen  müsste,  wenn  dieselben  durch  einen  kurzen,  geraden 
Schliessungsdraht  verbunden  würden,  weil  bei  dieser  Anordnung  die 
Selbstinduktion  und  die  Eapacitat  des  Systems  sehr  gering  ist. 

Hertz  verwandte  als  Konduktoren  A^  und  A3  zwei  Zink- 
kugeln von  30  cm  Durchmesser.  In  dieselben  waren  zwei  gerad- 
linige Kupferdrähte  von  0,5  cm  Durchmesser  yerschiebbar  eingesetzt 
An  ihren  anderen  Enden  trugen  die  Drähte  zwei  kleine,  gut  polirte 
Messingkugeln  Kj,  K^  von  etwa  3  cm  Durchmesser.  Wir  wollen 
dieselben  der  Kürze  halber  die  „Entladungskugeln''  nennen.  Auf 
isolirenden  Stützen  wurden  nun  die  Leitersjsteme  derart  aufgestellt 
(vgl.  Fig.  44),  dass  die  Drähte  eine  geradlinige  Fortsetzung  bil- 
deten, und  dass  die  Entladungskugeln  einen  gegenseitigen  Abstand 
von  etwa  0,75  cm,  die  Centren  der  Kugeln  A^,  A,  einen  Abstand 
von  1,50  m  oder  1  m  (in  verschiedenen  Versuchen  verschieden)  be- 
sassen.  Dicht  bei  den  Entladungskugeln  waren  die  Enden  der 
Sekundärspule  eines  grossen  Ruhmkorf fschen Induktionsapparates 
angefügt.  Bei  einer  einmaligen  Unterbrechung  des  Stromes  in  der 
Primärspule  des  Ruhmkorf  fschen  Apparates  ladet  die  Sekundär- 
spule die  Kugeln  Ap  Ag  zu  entgegengesetztem  Potential,  wodurch 
ein  Funken  an  den  Entladungskugeln  überschlägt.  Diese  Entladung 
der  Kugeln  Ap  A^  muss  oscillatorischer  Natur  sein,  da  der  galvani- 
sche Widerstand  der  Schliessung  sehr  gering  ist.  Sein  Werth  ist 
deshalb  nicht  genau  angebbar,  weil  der  Widerstand  der  Funken- 
strecke nicht  zu  bestimmen  ist.  Jedenfalls  ist  aber  aus  weiter  unten 
zu  beschreibenden  Erscheinungen  mit  Sicherheit  auf  die  oscilla- 
torische  Natur  der  Entladung  zu  schliessen,  falls  gewisse  Neben- 
bedingungen noch  erfüllt  sind,  die  ebenfalls  weiter  unten  besprochen 
werden  sollen. 

Zunächst  ist  die  Frage  zu  erledigen,  ob  die  Eigenschwingung 
des  Systems,  nämlich  der  Konduktoren  A^  und  A^  und  der  an- 
gesetzten geraden  Drähte,  nicht  beeinflusst  werden  durch  die  Ver- 
knüpfung mit  der  Sekundärspule  des  Ruhmkorf  fschen  Apparates, 
welche  ja  eine   leitende  Verbindung  zwischen  Aj  und  Ag  herstellt. 

Aus  unseren  früheren  Betrachtungen  geht  hervor,  dass,  auch 


0  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  31,  pag.  421,  1887. 
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t  gar  kein  Funken  zwischen  den  Entladungskugeln  überschlägt, 
doch  der  durch  eine  einmalige  Dnterbrechung  des  Primärstromes 
hergestellte  Potentialunterschied  der  Konduktoren  Ä„  Äj  sich  in 
oscillatorischer  Weise  durch  die  Sekundärapule  entladen  muss.  Diese 
Schwingungen  sind  wegen  der  grossen  Selbstindulrtion  der  Sekundär- 
epale  verhältnissmüssig  langsam  und  jedenfalls  sehr  viel  langsamer, 
als  die  Eigenschwingung  der  durch  die  geraden  Drähte  und  den 
Entladungsfunken  leitend  verbundenen  Konduktoren  A,,  Äj.  Da 
diese  Eigenschwingungen  sehr  schnell  verlaufen  mdssen,  bildet  für 
sie  die  leitende  Verbindung  durch  die  Sekundärspule  mit  ihrer  grossen 
elektrischen  Trägheit  überhaupt  keine  Leitung;  die  in  der  Eigen- 
Bchwingung  oscillirende  Stromstärke  wird  also  trotz  der  Verbindung 
mit  der  Sekundärspule  nur  in  den  geraden  Drähten  und  dem  Ent- 
ladungsfunken fliessen. 

Es  bliebe  nun  aber  noch  zu  untersuchen,  ob  nicht  die  Induk- 
tion der  trägen  Schwingungen  der  Sekundärepule  merklich  die 
Periode  der  schneiten  Schwingungen  der  geraden  Drähte  beein- 
flussen könnte.  Das  Problem  ist  ganz  ähnlich  dem  in  §  5  unter- 
suchten, in  dem  es  sich  um  die  gegenseitige  Beeinflussung  der 
Schwingungen  in  der  Primär-  und  in  der  Sekundärspule  eines 
Ruhm  kor  ff 'sehen  Apparates  bandelt.  Auch  in  unserem  Falle  hat 
man  es  nämlich  mit  zwei,  in  getrennten  Bahnen  (ohne  gegenseitige 
Verzweigung)  Hiessenden  elektrischen  Schwingungen  zu  thun,  von 
denen  die  eine  weit  schneller  als  die  andere  ist.  Wie  dort  gezeigt 
wurde,  wird  die  schnellere  Schwingung  durch  die  viel  langsamere 
gar  nicht  beeinflusst.  Da  sie  eine  viel  stärkere  Dämpfung  besitzt 
als  letztere,  so  wird  sie  früher  erlöschen.  Von  diesem  Zeitpunkte 
an  geht  dann  auch  die  langsamere  Schwingung  völh'g  ungestört 
vor  sich. 

Es  ist  also  hiernach  zu  schliessen,  dass  die  Periode  der  Eigen- 
schwingung der  durch  die  geraden  Drähte  und  den  Entladungs- 
funken verbundenen  Konduktoren  A[,  Ä^  durch  die  Verknüpfung 
mit  der  Sekundärspule  des  Uuhmknrff  gar  nicht  beeinflusst  wird. 
Der  ganze  Vorgang  lässt  sich,  wie  Poincarö')  treffend  sagt,  da- 
mit vergleichen,  dass  man  an  die  Linse  eines  Pendels  ein  zweites 
Pendel  anheftet.  Babeu  die  Linsen  beider  Pendel  nahezu  die  gleiche 
i  (Masse),    dann  werden  ihre  Schwingungsperiodeu  wesent- 


Bir^.  Eleklricit&t  Q.  Optik;  deutach  y 
92.  II.  Bd.  pAg.  184. 
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lieh  beeinflusst ;  ist  aber  das  erste  Pendel  sehr  lang  und  die  Masse 
seiner  Linse  sehr  beträchtlich,  das  zweite  dagegen  kurz  und  leicht, 
dann  wird  die  Schwingungsperiode  des  letzteren  durch  die  Be- 
wegung des  ersteren  nur  wenig  gestört  werden. 

Wenn  man  also  durch  einen  automatischen  Unterbrecher  (Neef- 
schen  Hammer,  Foucault'schen  Quecksilberinterruptor)  den  Strom 
in  der  Primärspule  des  Ruhmkor  ff  periodisch  schliesst  und  öffiiet, 
so  haben  wir  drei  wesentlich  voneinander  verschiedene  Perioden  der 
elektrischen  Vorgänge  zu  unterscheiden:  die  schnellste  Periode  ist 
die  in  dem  Entladungsfunken  sich  abspielende.  Ueber  sie  lagert 
sich  die  vielleicht  mehr  wie  1000  mal  langsamere  Schwingung  in 
der  Sekund'ärspule ,  welche  wegen  ihrer  verhaltnissmässig  kleinen 
Dämpfung  noch  vorhanden  ist,  wenn  der  Entladungsfunke  schon  seit; 
einiger  Zeit  aufgehört  hat.  Doch  auch  diese  langsamen  Schwin- 
gungen werden  absterben.  Wenn  sie  schon  vollständig  abgeklungen 
sind,  wird  ein  neuer  Anstoss  des  Neef 'sehen  Hammers  die  beiden 
soeben  betrachteten  Schwingungen  wieder  ins  Leben  rufen.  Diese 
Periode  der  Wiederholungen  der  Vorgänge,  welche  man  aus  dem  Tone 
des  Neef 'sehen  Hammers  berechnen  kann,  ist  also  die  weitaus  lang- 
samste der  Vorgänge,  und  sie  bezweckt  weiter  nichts,  als  dass  die 
Erscheinungen,  welche  bei  einer  einmaligen  Unterbrechung  des 
Primärstromes  sich  vielleicht  wegen  der  Kürze  ihrer  Dauer  der 
Beobachtung  entziehen  könnten,  durch  häufige  Wiederholung  be- 
quemer sichtbar  werden. 

Wegen  der  sehr  verschiedenen  Grössenordnung  dieser  drei 
Perioden  ist  es  leicht,  die  Wirkungen  der  schnellsten  derselben  un- 
gestört durch  das  Vorhandensein  der  langsameren  für  sich  zu  unter- 
suchen. —  Wir  wollen  uns  jetzt  zu  einer  Berechnung  dieser  schnell- 
sten Periode  wenden,  nämlich  der  Eigenschwingung  der  durch  eine 
gerade  Leiterstrecke  der  Länge  1  verbundenen  Konduktoren  Aj 
und  Ag. 

H.  Boreehnung  der  Periode   des  Hertz'schen  Erregers. 

Es  bedürfen  zunächst  die  Gleichungen,  welche  uns  bisher  die  Dauer 
der  Grundschwingung  des  Systems  geliefert  haben,  einer  kleinen 
Aenderung,  da  der  Konduktor  Aj  kaum  influencirend  wirken  kann 
auf  Ag.  Wir  wollen  die  Influenz  von  A^  auf  A^  ganz  vernach- 
lässigen. —  Es  gilt  die  Gleichung  (4)  dieses  Kapitels  (pag.  353) 
auch  hier  noch,  welche  lautet,  falls  man  den  galvanischen  Wider- 
stand w  vernachlässigt: 


r 
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0  =  -Lii+V,-V,.  (75) 

L  bedeutet  den  Eoefficienten  der  Selbstinduktion  des  Systems,  oder, 
wenn  man  die  ungleiche  Vertheilung  der  Stromdichte  im  Querschnitt 
berücksichtigt,  den  Induktionskoefficienien  des  StromisTstems  auf  die 
in  seiner  Oberfläche  verlaufenden  Ströme  (cf.  oben  pag.  867).  V^ 
und  y,  bedeuten  die  Potentialwerthe  der  Enden  des  Systems,  in 
elektromagnetischem  Maasse  gemessen. 

Dagegen  gilt  die  frühere  Gleichung  (2)  pag.  352,  nämlich 

e„  =  C(Vi-V,) 

nicht  mehr,  falls  em  die  an  dem  einen  Ende  des  Systems  befind- 
liche elektrische  Ladung,  d.  h.  besser  die  dort  austretende  Zahl 
der  elektrischen  Kraftlinien  bedeutet,  sondern  es  ist  hier,  da  der 
Konduktor  A,  nicht  influencirend  auf  den  Konduktor  A^  wirkt: 

e.  =  CV„  (76) 

&lls  C  die  Kapacität  (in  elektromagnetischem  Maasse)  des  für  sich 
allein  betrachteten  Konduktors  A^  bedeutet. 

Da  nun  auch  hier  die  Gleichung  (3)  (pag.  352)  gilt,  nämlich: 

i  =  -^,  (77) 

und  da  ausserdem  bei  symmetrischer  Beschaffenheit  des  Systems 
Vj  =  —  Vi  ist,  so  folgt  durch  Differentiation  von  (75)  nach  t  und 
Berücksichtigung  von  (76)  und  (77): 

^''  +-X'i  =  0.  (78) 


dt«    '    LC 
An  Stelle  der  Formel  (12)  der  pag.  354  tritt  hier  also 


T  =  7c  t/2LC .  (79) 

Schwierigkeiten  macht  nun  die  Berechnung  des  InduktionskoefficieDten 
L.  Wir  haben  denselben  oben  berechnen  können  für  gewisse  ein- 
fachste Formen  eines  geschlossenen  Leiterkreises  unter  Vernach- 
lässigung der  Induktionswirkungen  der  Verschiebungsströme,  welche 
in  dem  den  Leiter  umgebenden  Isolator  verlaufen.  Von  diesen  Ver- 
schiebungsströmen können  wir  aber  in  diesem  Falle,  wo  der  Leiter 
aus  einem  geraden  Drahte  besteht,   nicht  abstrahiren,   denn  ohne 
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sie  würde  der  elektrische  Strom  gar  nicht  als  ein  geschlossener,  in 
sich  zurücklaufender  erscheinen.  Eine  strenge  Berechnung  der 
Eigenschwingung  unseres  Systems  hat  nun  deshalb  in  der  That 
mit  grossen  Schwierigkeiten  zu  kämpfen.  Der  Weg,  auf  welchem 
man  zu  einer  solchen  strengen  Berechnung  gelangt,  ist  der  schon 
oben  pag.  370  skizzirte.  Aber  nur  in  wenigen  ganz  speciellen  Fallen 
sind  bisher  die  mathematischen  Schwierigkeiten,  welche  der  Weg 
bietet,  überwunden^),  und  ist  eine  strenge  Berechnung  von  T  er- 
möglicht. 

Zur  Schätzung  der  Schwingungsdauer  kann  man  dagegen 
einen  angenäherten  Weg  gehen.  Wir  sahen  oben  pag.  365 ,  dass 
der  Koefficient  L,  falls  der  Schliessungsdraht  aus  zwei  einander  im 
Abstand  d  parallel  geführten  Drähten  vom  Radius  R  und  der  Länge  1 
besteht,  den  Werth  hat: 

L  =  21'lgi-  =  411g^,  (80) 

falls  1'  die  Gesammtlänge  des  Schliessungsdrahtes  ist.  Wenn  nun 
R  klein  gegen  d  ist,  so  ändert  sich  der  Werth  des  Ausdruckes  (80) 
nur  wenig  bei  variirendem  d.  Näherungs weise  können  wir  daher 
in  dem  Falle,  dass  die  Konduktoren  Aj,  A^  durch  einen  geraden 
Schliessungsdraht  verbunden  werden,  der  dünn  im  Vergleich  zu 
seiner  Länge  1  ist,  annehmen,  dass  die  den  Strom  schliessenden 
Verschiebungsströme  in  ihrer  Wirkung  gleichkommen  einem  im 
Abstände  1  parallel  geführten  Drahte.  —  Es  ist  also  zur  Schätzung 
von  T  in  (80)  d  =  1  zu  setzen.  Jedoch  ist  dann  noch  L  mit  dem 
Faktor  2  zu  dividiren,  da  in  (75)  L  nur  die  Wirkung  der  Liduktion 
auf  den  Leiterstrom  ausdrückt,  nicht  auf  den  Leiterstrom  plus  dem 
Verschiebungsstrora.  Es  wird  daher  näherungsweise  die  Beziehung 
gelten : 

L  =  211g-^.  (81) 

1  bezeichnet  die  Länge  des  geraden  Schliessungsdrahtes  plus  Funken- 
strecke, d.  h.  des  nächsten  Abstandes  der  Oberfläche  der  Konduk- 
toren Aj  und  Ag.  —  Wie  man  sieht,  ist  bei  dieser  Ableitung  der 
Formel  (81)  die  Induktionswirkung  der  in  A^  und  Ag  selber  ab- 
laufenden Ströme   nicht   berücksichtigt.     Man   ist  dazu  um  so  eher 


*)  Solche  Rechnungen  sind  von  F.  Kolacek  in  Wied.  Ann.  43,  pag.  871, 
1891  angestellt. 
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berechtigt,  je  grösser  die  Dimensionen  von  A^  und  A,  imVerhältniss  zu 
denen  des  Querschnittes  ihres  Verbindungsdrahtes  sind,  weil  dann  die 
Stromdichte  in  den  Konduktoren  um  vieles  kleiner  ist,  als  in  dem 
Drahte. 

Sind  z.  B.  Aj  und  A^  grosse  Kugeln  (Hertz  verwandte  solche 
von  30  cm  Durchmesser),  vom  Radius  R^  so  ist  zu  setzen : 

C  =  ^.  (82) 

Es  wird  daher  nach  (79)  und  (81): 


Man  erhält  daher  für  die  eine  der  Her  tz'schen  Versuchsanordnungen, 
in  welcher  R'  =  15;  R  =  0,25;  1  =  120  (die  Kugelcentren  waren 
um  1,50  m  voneinander  entfernt)  zu  setzen  ist: 

T  =  2,21.10-«sec. 

Eine  ebene  elektromagnetische  Welle  dieser  Periode,  welche  sich 
mit  der  Geschwindigkeit  c  =  3  .  ^^  cm  sec'^  fortpflanzt,  würde  daher 
eine  Wellenlänge  besitzen  von 

A  =  Tc  =  6,62  m. 

Bei  einer  anderen  Versuchsanordnung  von  Hertz  betrug  die  Distanz 

der  Centren  der  Kugeln  A^,  A^  1  m,  es  ist  also  1  =  70  cm  zu  setzen. 

Dann  wird 

T=  l,60.10-»sec, 
und 

X  =  4,80  m. 

Diese  Schwingungsdauem  sind  über  100 mal  kleiner,  als  die 
bei  den  Feddersen'schen  Versuchen  erreichten. 

Ob  der  galvanische  Widerstand  auch  in  diesem  Falle  wirk- 
lich klein  genug  ist,  um  den  oscillatorischen  Charakter  der  Ent- 
ladung nicht  zu  stören  und  die  Periode  nicht  merklich  zu  beein- 
flussen, können  wir  leicht  beurtheilen,  wenn  wir  uns  daran  erinnern 
(vgl.  oben  pag.  354),  dass  dieser  Umstand  für  die  Entladungen  von 

Leydener  Flaschen  eintritt,  falls  w-  klein  neben  4  -p-  ist.    Da  nun 

hier  an  Stelle  der  Kapacität  C  der  Leydener  Flasche  nacli  (78) 
die    halbe   Kapacität   der  Kugel  A^   tritt,    so  lautet  also   die   Be- 
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dingung  so,  dass  w^  klein  neben  8  -j^  ist,  d.  h.  w  klein  gegen 
2\/2  -^.     Nach  (81)  und  (82)  wird  der  letzte  Ausdruck  zu 

Für  1  =  120;  R'  =  15;  R  =  0,25;  ergiebt  sich  daher,  dass  w  klein 
sein  muss  gegen  84 .  10^^,  oder  da  10^  absolute  Einheiten  ein  Ohm 
sind  (vgl.  oben  pag.  229),  so  muss  w  klein  gegen  840  Ohm  sein. 
Diese  Bedingung  ist  wohl  sicher  als  erfüllt  anzusehen,  falls  die 
Funkenstrecke  nicht  zu  lang  ist,  selbst  wenn  der  Strom  wesentlich 
nur  an  der  Oberfläche  der  Eupferdrähte  verläuft. 

15.  Resonanzerscheinungen  bei  elektrischen  Schwingungen. 

Bringt  man  in  die  Nähe  der  im  §  13  beschriebenen  Anordnung, 
die  wir  kurz  den  „Erreger**  oder  die  „Primärleitung**  nennen 
wollen,  Drahtstücke,  welche  bis  auf  eine  sehr  kleine  Distanz, 
nämlich  Bruchtheile  eines  Millimeters,  einander  genähert  werden 
können,  so  sieht  man  dort  im  Allgemeinen  bei  jedem  Erreger- 
funken („Primärfunken**)  ebenfalls  kleine  Fünkchen  („Sekundär- 
funke n**)  erscheinen.  Bei  bestimmter  Anordnung  dieser  Draht- 
stücke, welche  wir  die  „Sekundärleitung**  nennen  wollen,  er- 
reichen diese  Sekundärfünkchen  eine  besondere  Stärke,  während  sie 
bei  gewissen  Anordnungen  der  Sekundärleitung  ganz  verschwinden. 
Man  schafft  sich  ein  bequemes  Maass  für  die  Grösse  der  die  Se- 
kundärfunken verursachenden  Potentialdifferenz, 
wenn  man  die  Enden  der  Unterbrechungsstelle  der 
Sekundärleitung  mikrometrisch  gegeneinander  ver- 
schiebbar macht.  Derjenige  Abstand  ^)  der  Draht- 
enden, bei  welchen  gerade  das  Spiel  der  Sekundär- 
funken aufhört,  kann  als  Maassstab  für  die  die- 
selben verursachende  Potentialdifferenz  der  Draht- 
enden angesehen  werden.  Zweckmässig  wählt 
man  das  eine  Drahtende  als  feine  Spitze,  das  andere  als  kleine 
Kugelfläclie  von  etwa  V^  cm  Radius,  weil  hierdurch  schon  bei  kleinen 
Potentialdifferenzen  Funken  entstehen  (vgl.  Fig.  45). 


Fig.  45. 


')  Diese  maximale  zu  erreichende  Länge  der  Sekundärfunken  soll    im 
Folgenden  kurz  mit  , Länge  der  Sekundärfunken*  bezeichnet  werden. 


Der  Hesonator  von  Hettz. 
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Besteht  die  Sekundärleitmig  aus  einem  bis  Buf  die  ünter- 
brechungsstelle  leitend  ge^^chlossenem,  iaolirtem  Drahte,  der  ein  ge- 
wisses ebenes  Fläche n stück  von  der  Grösse  F  umgrenzt  (vgl,  Fig.  45), 
so  erscheinen  die  Sekundärt'iinken  im  ÄUgemetDen  immer,  wenn 
die  Fläche  F  bei  Verlängerung  durch  die  Leitung  des  Erregers 
geht  und  ihr  Mittelpunkt  etwa  auf  der  Senkrechten  liegt,  welche 
man  auf  der  Primärleitung   in  ihrer  Funkenatrecke  errichten  kann. 

Aber  die  Länge  der  Sekundärfunken,  gemessen  an  der  be- 
sprochenen mikrometriachen  Einrichtung,  varürt,  wenn  man  die 
Eapacität  der  Sekundiirleitung  durch  angefügte  Konduktoren,  z.  B. 
Staanioiblftttchen,  verändert,  oder  wenn  man  Kapacität  und  Selbst- 
induktion der  Sekundärleitung  verändert,  indem  man  ihre  Länge 
ändert.  Es  giebt  zu  jeder  bestimmten  elektrischen  Anordnung, 
ä,  h.  Verfügung  über  Kapacität  und  Selbstinduktion  des  Erregers, 
eine  bestimmte  elektrische  Anordnung  der  Sekundärleitung,  fUr 
welche  die  Sekundärfunken  eine  maximale  Länge  erreichen,  d.  h.  ihre 
Länge  nimmt  sowohl  ab,  wenn  man  die  Kapacität  oder  Selbst- 
induktion der  Sekundärleitung  verkleinert,  als  wenn  man  jene  ver- 
grössert.  So  fand  Hertz  bei  dem  auf  pag.  302  besprochenen  Er- 
reger, der  aus  zwei  Zinkkugeln  von  30  cm  Durchmesser  bestand, 
deren  Mittelpunkte  einen  Abstand  von  1,50  m  hatten,  und  deren 
Entlad ungsdraht  von  V^  cm  Durchmesser  war,  dass  die  Lange  der 
Sekundär  funken  ein  Maximum  war,  wenn  die  Sekundärleitung  die 
Gestalt  eines  Quadrats  von  75  cm  Seitenlänge  besass.  Diese  maxi- 
male Funkenlänge  betrug  3  mm,  wenn  die  nächste  Entfernung  der 
Sehundärleitung  von  der  primären  30  cm  betrug,  —  Bei  einem  Ab- 
stände der  Mittelpunkte  der  Kugeln  des  Erregers  von  1  m  ergab  sich 
fUr  kreisförmige  Gestalt  der  Sekundärleitung  eine  maximale  sekundäre 
Funkenlänge,  falls  die  Sekundärleitung  einen  Kreis  von  35  cm 
Radius  bildete. 

Diese  Erscheinungen  sind  nun  offenbar  nur  durch  eine  Re- 
Bonanzwirkung  zwischen  der  primären  und  sekundären  Leitung  zu 
erklären.  In  der  That  können  wir  uns  nach  den  im  §  11  ange- 
stellten Ueherlegungen  leicht  Uber:(eugeu,  dass  die  Dauer  der  Grund- 
schwingung der  Sekundärleitung  in  den  lieiden  angegebenen  Fällen 
nahe  mit  der  im  vorigen  Paragraphen  berechneten  Periode  des  Er- 
regers zusammenfuUen  muss.  Im  §  11  haben  wir  nänalich  gesehen, 
dass  bei  zwei  parallelen  Drähten  der  Länge  1',  welche  an  ihrem 
einen  Ende  leitend  überbrückt  sind,  während  ihre  anderen  Enden 
frei  in  der  Luft  ohne  merkliche  Kapacität  endigen,  ftlr  die  Grund- 
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Schwingung  die  Länge  1  gleich  einer  viertel  Wellenlange  ist,  d.  h.  die 
Oesammtlänge  1^  =  2 1  der  Drähte  ist  gleich  einer  halben  Wellen- 
länge. Da  die  Drähte  soweit  voneinander  entfernt  sein  sollten,  dass 
sie  merklich  influencirend  nicht  aufeinander  wirken,  so  können  wir 
das  hier  gewonnene  Resultat  auch  für  die  soeben  beschriebenen 
Formen  der  Sekundärleitung  anwenden,  indem  also  allgemein  f&r 
die  Orundschwingung  die  Gesammtlänge  einer  beiderseits  ohne  Kapa- 
cität  endigenden  Leitung  gleich  einer  halben  Wellenlänge  ist.  Da 
die  Wellen  sich  mit  der  Geschwindigkeit  c  fortpflanzen,  so  ist  cT 
die  Wellenlänge.     Aus 

l'  =  i-cT 

folgt  also  die  Dauer  der  Grundschwingung  der  sekundären  Leitung  zu: 

21' 
c 

Für  das  Quadrat  von  75  cm  Seitenlänge  ist  1'  =  3  m,  d.  h.  T  =  2,0 
.  10"®  sec.  —  Für  den  Kreis  von  35  cm  Radius  ist  V  =  70  ic  cm, 
d.  h.  T  =  1,47  .  10"®  sec.  Diese  beiden  Werthe  von  T  sind  nahezu 
dieselben,  welche  im  vorigen  Paragraphen  auf  pag.  397  als  Perioden 
der  zugehörigen  Erreger  berechnet  sind.  Erstere  sind  etwas  kleiner 
als  letztere,  jedoch  wird  diese  Diflferenz  dadurch  herbeigeführt  sein, 
dass  in  Wirklichkeit  die  Enden  der  Sekundärleitung  nicht  ohne  alle 
Kapacität  sind,  dass  also  an  Stelle  ihrer  wirklichen  Länge  1'  eine 
etwas  grössere  einzusetzen  wäre.  —  Die  Dimensionen  der  Sekundär- 
leitung, für  welche  Resonanz  mit  dem  Erreger  eintritt,  sind  von 
der  Natur  ihres  Metalls  ganz  unabhängig,  z.  B.  für  Eisendrähte 
ganz  dieselben,  wie  für  Kupferdrähte. 

Diese  Erscheinung,  dass  der  Eisendraht  keine  langsamere 
Eigenschwingung  hat,  als  der  Kupferdralit,  ist  nach  den  Erörte- 
rungen des  §  7  auf  pag.  366  zu  erklären. 

Wie  nun  der  Sekundärfunke  zu  Stande  kommt,  kann  man  sich 
in  folgender  Weise  vorstellen.  In  der  beschriebenen  Lage  der 
Sekundiirleitung  müssen  die  von  der  Primärleitung  erzeugten 
magnetischen  Kraftlinien  die  von  der  Sekundärleitung  umgrenzte 
Fläche  F  durchsetzen.  Denn  jene  magnetisclien  Kraftlinien  sind 
Kreise,  deren  Ebene  senkrecht  zur  Primärleitung  und  deren 
Mittelpunkte  in  der  Primärleitung  liegen.  Es  wird  daher  in 
der  Sekundärleitung   eine    periodisch   wechselnde  elektromotorische 
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Erafb  indiicirt,  welche  durch  die  Anzahl  der  die  Fläche  F  durch- 
setzenden magnetischen  Kraftlinien  gemessen  wird.  Die  Vor- 
g&ige  io  der  SekundärleitLing  sind  daher  diejenigen,  welche  man  in 
der  Mechanik  studirt  hei  der  Einwirkung  von  erzwungenen  Schwin- 
gungen auf  ein  Sj'stem,  welches  Eigenschwingungen  besitzt.  Wenn 
diö  Peiiode  beider  Schwingungen  zusammenfallt  —  wenn  Resonanz 
eintritt,  wie  es  in  der  Akustik  heisst  — ,  so  werden  die  Eigen- 
schwingungen besonders  stark.  Sie  erhalten  nämlich  dann  einen 
Faktor,  der  proportional  mit  der  Zeit  ist.  Es  macht  gar  keine 
Schwierigkeiten,  diese  Gleichungen  für  den  elektrischen  Resonator 
abzuleiten.  Da  diese  Ableitung  sich  aber  nicht  wesentlich  von  der  in 
der  Mechanik  oder  Akustik  üblichen  unterscheiden  würde,  so  m^ 
sie  hier  unterbleiben.  —  Wenn  die  Potentioldift'erenz  an  den  Enden 
der  Unterbrechungsstelle  der  Sekuudärleitnng  durch  mehrere,  syn- 
chron mit  den  Eigenschwingungen  erfolgende  Anatiisse  der  Primär- 
Bchwingung  eine  genügende  Höhe  erreicht  hat,  wird  dieselbe  einen 
Funken  zwischen  den  Enden  Überschlagen  lassen.  In  diesem  Mo- 
mente steht  die  Sekundärleitung  unter  wesentlich  anderen  Be- 
dingungen als  ursprünglich,  wo  der  Funke  die  Enden  nicht  leitend 
verbindet.  Da  nämlich  jetzt  durch  den  Funken  ein  kontinuirlich  zu- 
sammenhängender Leiter  hergestellt  ist,  so  ergiebt  sich  aus  den 
Ent Wickelungen  des  §  11  auf  pag.  liSß,  dass  für  die  Grund- 
Bchwingung  die  Länge  des  Leiters  gleich  einer  Wellenlänge  ist. 
Die  Periode  der  Eigenschwingungen  ist  daher  jetzt  nur  halb  so 
gross,  als  vorher  ohne  leitenden  Funken.  Aber  diese  jetzigen  Eigen- 
schwingungen der  Sekundärleitung  werden  durch  die  halb  so  schnell 
erfolgenden  Primärschwingungen  nicht  unterhalten,  sondern  im 
Qegeutheil  vernichtet.  Sie  können  also  nicht  zur  dauernden  Aus- 
bildung kommen,  sondern  der  Sekundärfunke  muss  wieder  erlöschen. 
—  Dann  beginnt  das  beschriebene  Spiel  von  neuem,  indem,  falls 
die  Funkenleitung  fehlt,  die  Sekundärleitung  wieder  in  Resonanz 
mit  der  Primärleitung  steht,  und  daher  die  Schwingungsamplitude 
bia  zu  einem  erneuten  Funkendurchbruch  gesteigert  wird. 


16.  Nebenbedingungeu  Tür  die  Wirksamkeit  der  PHmär- 
Amkeil.  Daraus ,  dass  die  Sekundärfunken  bei  einer  bestimmten 
Periode  der  Eigenschwingung  des  Sekundärleiters  eine  maximale 
Länge  annehmen,  dass  also  ein  Kesonanzphänomen  besteht,  kann 
mit  Sicherheit  auf  den  oscillatorischen  Charakter  der  Primärentladung 
geschlossen  werden.  Denn  eine  Eigenschwingung  kann  nur  dann 
Drude,  Phyilk  dos  AeUieni  20 
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den  Effekt  einer  äusseren  Kraft  steigern,  wenn  diese  ebenfalls  perio- 
disch pulsirt.  Daher  versagen  auch  die  Resonanzerscheinungen  und 
das  Spiel  der  Sekundärfunken,  wenn  durch  irgend  welche  Umstände 
die  Primärentladung  nicht  mehr  oscillatorisch  ist.  Dies  tritt  z.  B.  ein, 
wenn  die  primäre  Funkenstrecke  zu  lang  ist,  so  dass  ihr  Wider- 
stand zu  gross  wird,  um  eine  oscillatorische  Entladung  zuzulassen 
(cf.  oben  pag.  354),  oder  wenn  überhaupt  kein  Primärfunke  erscheint, 
so  dass  nur  die  weit  trägeren  Ruhmkor  ff- Schwingungen  übrig 
bleiben.  —  Falls  die  primäre  Funkenstrecke  zu  kurz  ist,  versagen 
die  Erscheinungen  ebenfalls,  vermuthlich  weil  die  Konduktoren  A^, 
Ag  der  Primärleitung  dann  nicht  zu  einer  genügend  hohen  Potential- 
differenz vor  dem  Einsetzen  des  Funkens  geladen  werden  köiinen, 
so  dass  die  Energie  der  ganzen  elektrischen  Bewegung  zu  klein  ist 
—  Es  giebt  einen  gewissen  günstigsten  Abstand  der  Entladungs- 
kugeln der  Primärleitung,  der  etwa  bei  ^/4  cm  liegt.  Es  kann  dieser 
Abstand  leicht  in  jedem  Falle  aus  der  Beobachtung  der  Lebhaftig- 
keit der  Sekundärfunken  gefunden  werden.  Der  Primärfunke  besitzt 
dann  einen  schärfen,  lauten  Knall  und  sieht  weisslich,  nicht  röth- 
lich  aus. 

Aber  auch  bei  diesem  günstigsten  Abstände  der  Entladungs- 
kugeln versagen  die  Schwingungen,  wenn  diese  Kugeln  nicht  eine 
reine  und  gut  polirte  Oberfläche  besitzen,  z.  B.  wenn  sie  Spuren 
von  Fett  enthalten  oder  durch  die  Entladungen  selbst  in  stärkerem 
Maasse  oxydirt  werden.  Vielleicht  übernehmen  in  diesem  Falle  los- 
gerissene Schmutztheilchen  den  Transport  der  Elektricität,  wenigstens 
theilweise;  diese  materiellen  Theilchen  vermögen  aber  infolge  ihrer 
Trägheit  nicht  die  sehr  schnellen  Schwingungen  auszuführen. 

Wegen  des  zuletzt  ausgeführten  Verhaltens  ist  es  nothwendig, 
die  Entladungskugeln  öfter  wieder  frisch  zu  putzen.  Schon  ein 
Abreiben  mit  einem  Schmirgelpapier  No.  0000  genügt  meist,  um 
den  Primärfunken  wieder  „aktiv**  zu  machen,  eventuell  muss  man 
noch  mit  Alkohol,  Putzleder  und  Wiener  Kalk  nachputzen.  Ausser- 
dem soll  ein  auf  die  Kugeln  gerichteter  Strom  trockener  Luft  ihre 
Aktivität  längere  Zeit  bewahren*).  Vielleicht  bewährt  sich  auch 
bei  den  schnellen  Hertz'schen  Schwingungen  ein  elektromagnetisches 
Gebläse,  wie  es  von  Tesla*)  mit  gutem  Erfolge  zur  oscillatorischen 


>)  Vgl.  dazu  H.  C lassen,  Wied.  Ann.  39,  pag.  647,  1890. 
*)  E.  de  Fodor,  Experimente  mit  Strömen  hoher  WechsehahL 
1894,  pag.  96. 
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Entladung  grösserer  Kondensatoren  angewandt  ist.  Bringt  man 
nämlich  senkrecht  zur  Entladungsbahn  ein  kräftiges  miignetischea 
Feld  an,  so  bläst  dasselbe  durch  elektromagnetische  Ablenkung 
einen  gebildeten  Entladungsfunken  schnell  wieder  aus,  ohne  seine 
ursprüngliche  Einsetzung  zu  verhindern.  Dies  Mittel  muss  daher 
günstig  für  den  oscillatorischen  Charakter  einer  Entladung  wirken. 
—  Von  sehr  gutem  Erfolge  zur  Bewahrung  der  Aktivität  ist  ein 
von  Sarasin  und  de  la  Hive')  angewandtes  Mittel,  den  Entladungs- 
funken anstatt  in  Luft  in  Oel  oder  Petroleum  überschlagen  zu  lassen. 
Die  Entladungsfunken  werden  von  einem  kleinen  Glas-  oder  Ebonit- 
gefäss  umgeben,  dessen  Wände  die  Entladuugsdräbte  gut  scbliessend 
durchsetzen.  In  das  Qefäss  wird  das  Oel  gegossen.  Bei  dieser  Ein- 
richtung erhält  man  andauernd  kräftige  »aktive*  Funken,  ohne  dass 
man  wiederholt  ein  Putzen  der  Entladungskugeln  vorzunehmen 
braucht.  —  In  jedem  Falle  empfiehlt  es  sich,  Feuchtigkeit  von 
den  Entladungskugeln  fern  zu  halten.  Wenn  man  den  Funken 
nicht  in  Oel  überschlagen  lasst,  so  umgiebt  man  ihn  daher  bei 
Demonstrationen  in  Zimmern,  in  welchen  viel  Menschen  sind,  zweck- 
mässig mit  einem  kleinen  metallfreien  Kästchen,  in  welches  man 
Stücke  von  Chlorkalcium  oder  sonstige  Trockenmittel  legt. 

Schliesslich  muss  man  auch  die  primäre  Funkenstrecke  vor 
Beleuchtung  mit  ultraviolettem  Lichte  schützen,  wie  sie  2.  B.  durch 
eine  kleine  Nebenentladung  oder  durch  kräftige  Sekundärfunken  in 
grosser  Nähe  an  der  Primärleitung  hervorgerufen  werden  kann,  falls 
sie  nicht  ihre  Aktivität  einbUssen  sollen*). 

17.  Untcrsncliung  der  elektrischen  Kraft  mit  Hülfe  Abb 
BeNOnatorN.  Die  Funken  in  der  passend  dimensionirten  sekundären 
Leitung,  die  wir  jetzt  kurz  auch  als  den  „Resonator"  im  Gegen- 
satz zu  dem  „Erreger"  bezeichnen  wollen,  haben  nach  der  im  §  15 
angestellten  üeberlegung  ihre  Ursache  darin,  dass  in  die  vom  Re- 
sonator umgrenzte  Fläche  F  periodisch  wechselnd  magnetische  Kraft- 
linien eintreten  und  austreten.  —  Aber  wir  können  dem  Resonator 
auch  Lagen  geben,  in  welchen  die  Qesammtzahl  der  die  Fläche  P 
schneidenden  Kraftlinien  stets  Null  ist,  ohne  dass  deshalb  di* 
Sekundärfunken   aufhören,   nämlich   wenn  wir  einen   kreiBJ 


')  Sarasin  et  de  la  Rive,  Comp.  Rend.  ll.S,  pHg,  439,  1^ 
I  Gmhie  (3)  28.  pag.  306,  1892. 

1  Vgl,  datu  H.  Hert».  Wied.  Ann.  34.  pag.  189.  1888. 
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Resonator  so  aufstellen,  dass  seine  Fläche  F  senkrecht  zu  der- 
jenigen Ebene  steht,  welche  man  durch  die  Primärleitung  und 
das  Centrum  von  F  legen  kann.  Liegt  z.  B.  das  Centrum  Yon  F 
in  derselben  Horizontalebene  mit  der  Primärleitung,  so  würde  der 
Resonator  eine  der  genannten  Lagen  einnehmen,  falls  seine  Fläche  F 
vertikal  steht.  Da  aus  Symmetrierücksichten  die  magnetischen  Kraft- 
linien des  in  der  Primärleitung  verlaufenden  Stromes  koncentrisch 
zu  ihr  verlaufende  Kreise  sein  müssen,  deren  Ebene  senkrecht  zur 
Primärleitung  steht,  so  müssen  in  der  beschriebenen  Lage  von  F 
dieselben  Kraftlinien,  welche  in  F  eintreten,  auch  wieder  aus  F  aus- 
treten, so  dass  zu  jeder  Zeit  die  Gesammtzahl  der  F  wirklich  durch- 
setzenden Kraftlinien  Null  ist.  Obgleich  dann  die  über  den  ganzen 
Resonator  summirte  elektromotorische  Elraft  der  Induktion  ver- 
schwindet, so  treten  trotzdem  bei  gewissen  Lagen  der  Funkenstrecke 
des  Resonators  die  sekundären  Funken  auf.  Aber  es  macht  sich 
ein  bemerkenswerther  Unterschied  in  dem  Verhalten  des  Resonators 
bei  diesen  Lagen  und  bei  denjenigen  geltend,  in  welchen  die  Fläche  F 
von  magnetischen  Kraftlinien  durchsetzt  wird.  Während  nämlich 
in  letzterem  Falle  die  Lage  der  Unterbrechungsstelle,  falls  man 
den  Resonator  in  sich  dreht,  im  Allgemeinen  ziemlich  wenig 
Einfluss  auf  das  Einsetzen  der  Sekundärfunken  hat,  so  tritt  dies 
im  ersteren  Falle  in  bedeutendem  Maasse  ein,  so  dass  man  immer 
bei  Drehung  des  Resonators  in  sich  zwei  Lagen  für  die  Unter- 
brechungsstelle findet,  in  welcher  die  Sekundärfunken  überhaupt 
nicht  einsetzen. 

Diese  Erscheinungen  beweisen,  dass  wir  bisher  noch  nicht 
alle  auf  den  Resonator  wirkenden  elektromotorischen  Kräfte  berück- 
sichtigt haben,  und  dass  für  die  bei  den  zuletzt  beschriebenen  Er- 
scheinungen wirkenden  elektromotorischen  Kräfte  der  Resonator 
nicht  als  ein  geschlossener  Leiter  aufzufassen  ist,  wie  wir  es 
bei  der  Berechnung  der  bisherigen  elektromotorischen  Kräfte  an- 
nahmen, sondern  dass  für  die  hier  wirkenden  Kräfte  die  Lage 
der  Unterbrechungsstelle  in  der  Leitung  des  Resonators  von  Be- 
deutung ist. 

Es  ist  nun  auch  nicht  schwer,  die  Theorie  des  Resonators  zu 
vervollständigen,  so  dass  man  auch  von  den  neuen  Erscheinungen 
Rechenschaft  erhält  ^).    Wir  haben  nämlich  bisher  die  Wirkung  der 


^)  Ueber  eine  ausführlichere  Theorie  des  Resonators  vgl  einen  Auftsii 
des  Verfassers  in  Wied.  Ann.  1894. 
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TOm  Erreger  ausgesandten  elektrisclien  Kraftlinien  nicht  berück- 
sichtigt. Wenn  diese  den  Resonator  treffen,  so  verursachen  sie  elek- 
trische Strömung  im  Resonator.  Die  Wirkung  der  an  einer  Stelle  P 
desaelben  herrschenden  elektrischen  Kraft  muss  aber  um  so  stärker 
ausfallen,  je  näher  P  am  Schvingungsbauche  der  Strömung  liegt, 
d.  h.  je  mehr  P  vom  Schwingungsknoten ,  nämlich  der  Unter- 
b rech ungss teile  des  Resonators,  entfernt  liegt.  Es  ist  dieses  ohne 
weitere  mathematische  Untersuchung  verständlich,  wenn  man  an 
analoge  Vorgänge  in  der  Akustik  denkt;  z.  B.  kann  man  eine 
Stimmgabel  nicht  zum  Tönen  bringen,  wenn  man  sie  an  ihrem  Fuas- 
ende  anstreicht. 

Daher  eignet  sich  der  Resonator  in  einer  Lage,  hei  welcher 
.  magnetische  Kraftlinien  seine  Fläche  F  nicht  durchsetzen,  zur  Unter- 
suchung der  Summen  Wirkung  derjenigen  elektrischen  Kraft,  welche 
an  den  von  der  Unterbrechungsstelle  entfernten  Orten  der  Kesonator- 
ieitung  wirkt.  Da  die  elektrischen  Kraftlinien  des  Erregers  ebeneKurven 
sind,  welche  seine  beiden  Konduktoren  verbinden,  so  müssen  daher 
in  der  auf  voriger  pag.  genannten  Lage  des  Resonators  die  Sekundär- 
funken  maximale  Längen  besitzen,  wenn  seine  Unterbrechungsstelle 
die  höchste  oder  die  tiefste  Lage  einnimmt.  Liegt  sie  aber  in  einer 
Horizontal  ebene  mit  dem  Erreger,  so  mllssen  die  Sekundär  funken 
verschwinden,  weil  aus  Symmetrierücksichten  die  Wirkung  aller 
elektrischen  Kräfte  im  Resonator  sich  aufhebt. 

Liegt  das  Gentrum  der  Resonatorfläche  F  in  einer  durch  den 
Erreger  gehenden  Horizontalebene,  liegt  ferner  die  Unterbrechungs- 
stelle des  Resonators  vertikal  Über  (oder 
unter)  dem  Centrum,  und  dreht  man  den 
Resonator  um  eine,  durch  das  Centnim 
gehende,  vertikale  Ase,  so  erreichen 
während  einer  vollen  Umdrehung  die 
Sekun  darf  unken  zweimal  einen  Maximal- 
werth  und  zweimal  einen  Minimalwerth 
(resp.  Null).  Bei  letzteren  Lagen  rauas 
offenbar  die  Richtung  der  maximalen  elek- 
trischen Kraft  senkrecht  zur  Resonator- 
flüche  F  gerichtet  sein.  —  In  gewissen 
Steilen  G  des  Raumes,  welche  sich  zu  zwei,  die  Konduktoren  Äj, 
Aj  umgebenden  Ringen  zus  am  mensch  Hessen  {vgl.  Fig.  4(j),  variirt 
i^doch   die   Länge   der   Sekundärfunken  gar  nicht  bei  Drehung  des 


C^^ 


Fig.  4fl. 
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Diese  Erscheinungen  sind  ein  sicheres  Anzeichen  dafür,  dass 
die  elektrische  Kraft  an  einer  beUebigen  Stelle  P  des  Tom  Er- 
reger erzeugten  Feldes  aus  mehreren  Komponenten  yerschiedener 
Phase  besteht,  so  dass  sich  die  Richtung  der  in  P  resultirenden 
elektrischen  Kraft  im  Laufe  einer  Schwingung  einmal  herumdreht 
Bleibt  dabei  die  Grösse  der  Resultirenden  konstant,  so  hat 
sie  für  alle  Richtungen,  welche  man  durch  P  legen  kann,  den 
gleichen  Mittelwerth  im  Laufe  mehrerer  Schwingungen.  Dies 
muss  offenbar  für  die  Ringgebiete  G  eintreten,  die  wir  auch  kiirz 
»Kreisgebiete*  nennen  wollen,  weil  in  ihnen  eine  die  elektrische 
Kraft  repräsentirende  Gerade  einen  Kreis  beschreibt  während  einer 
Schwingung. 

Hertz  ^)  hat  aus  diesen  Erscheinungen  geschlossen,  dass  min- 
destens eine  der  die  elektrische  Kraft  zusammensetzenden  Kom- 
ponenten eine  endliche  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  besitzen  müsse. 
Dieser  Schluss  ist  aber  nicht  streng,  wie  wir  am  Ende  des  §  19 
^erkennen  werden. 

Welches  die  verschiedenen,  hier  ins  Spiel  tretenden  Kom- 
ponenten der  elektrischen  Kraft  nach  der  MaxwelFschen  Theorie 
sind,  soll  genauer  in  §  19  untersucht  werden. 


18.    Yerhalten  des  Resonators  bei  beliebiger  Lage.    Bei 

beliebiger  Lage  des  Resonators  entstehen  die  sekundären  Funken 
durch  Superposition  der  im  §  15  allein  betrachteten  Induktionskraft, 
welche  die  Aenderung  der  äusseren  magnetischen  Kraft  hervor- 
bringt, und  der  im  vorigen  §  17  betrachteten  Wirkung  der  äusseren 
elel^trischen  Kraft. 

Von  diesem  Standpunkte  aus  kann  man  nun  leicht  alle  Er- 
scheinungen verstehen,  welche  der  Resonator  in  speciellen  Lagen 
bei  Drehungen  in  sich  zeigt,  d.  h.  bei  Drehungen  um  eine  durch 
das  Centrum  der  Resonatorfläche  F  hindurchgehende,  senkrecht  zu 
F  stehende  Axe. 

Betrachten  wir  der  Einfachheit  halber  nur  die  Fälle,  dass 
der  Mittelpunkt  der  Resonatorfläche  F  in  der  Aequator- 
ebene^)    und   mit   der   Primärleitung   in   einer   Horizontal- 


*)  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  34,  pag.  168,  1888. 

*)  Hierunter  ist  die  Ebene  verstanden,  welche  senkrecht  zur  Prim&r- 
"«teht  und  durch  ihre   Funkenstrecke  hindurchgeht. 


Verhalten  dirs  Resoiiatora  bei  beliebiger  Lage. 


drei    Haupt  lagen   vou   F   unterschieden 


«b«iie    liege,    so 
werden. 

1.  F  ist  vertikal  und  senkrecht  zum  Primärleiter.  Bei 
keiner  Lage  der  ünterbrechungsstelle  des  Resonators  erscheinen 
Sekundiirfunken.  In  der  That  kann  weder  die  elektrische  noch  die 
magnetische  Kraft  wirken. 

2.  F  ist  vertikal  und  parallel  zum  Primärleiter.  Es 
erscheinen  Sekundärfunken,  falla  die  Fiinkenstrecke  die  höchste  oder 
tiefste  Stelle  des  Resouatora  einnimmt,  dagegen  keine,  falls  die 
Funkenstreeke  in  der  durch  den  Mittelpunkt  von  F  gehenden  Hori- 
zontalebene liegt.  —  Der  Grund  für  diese  Erscheinungen  ist 
ecbon  oben  pag.  405  gegehen.  Die  magnetische  Kraft  wirkt 
hier  nicht. 

3.  F  ist  horizontal,  Die  Sekundärfunken  verschwinden 
bei  keiner  Lage  der  ünterbrecbungsstelle  des  Resonators.  Sie  er- 
reichen aber  einen  Ma.^mal-  reap.  Minimaiwerth,  falls  die  Unter- 
brechungsstelle auf  der  durch  den  Primärfunken  und  das  Centrum 
von  F  gehenden  Geraden  liegt,  und  zwar  erreichen  die  Funken  den 
Maxim al wer th ,  falls  die  Unterbrechungastelle  von  dem  Primärleiter 
abgewandt  ist,  dagegen  den  Minimaiwerth,  falls  sie  dem  Primärleiter 
zugewandt  ist.  —  Dieses  Verhalten  ergibt  sich  daraus,  dass  die 
Wirkung  der  magnetischen  Kraft  bei  allen  Lagen  der  Unterbrechunga- 
stelle dieselbe  ist.  Die  Wirkung  der  elektrischen  Kraft  erreicht 
ihre  Maximalwerte,  falls  die  Unterbrechungsstelle  auf  der  Geraden  G 
liegt.  —  Eine  genauere  Diskussion'),  die  aber  hier  Übergangen 
werden  möge,  ergiebt  nun  thataiichlieh  das  Verhalten  des  Resonators, 
wie  es  die  Beobachtung  lehrt. 

Liegt  die  ünterbrechungastelle  senkrecht  zur  Geradem  G,  so 
wirkt  die  elektrische  Kraft  gar  nicht.  In  dieser  Lage  erscheint 
daher  der  Resonator  geeignet  zur  Untersuchung  der 
slleioigen  Wirkung  der  magnetischen  Kraft.  (Streng  ge- 
nommen untersucht  man  den  Mittelwerth  der  magnetischen  Kraft 
innerhalb  der  Kreisfläche  F.) 

Haben  wir  uns  bisher  von  dem  Verlauf  der  elektrischen  imd 
magnetischen  Kraft  in  der  Umgebung  des  Erregers  nur  eine  Art 
Erstellung  gebildet,  um  besser  von  vornhereiu  die  Bedeutung 


')    Vgl.    hierüber    den     psg.    404.    Anm.    ')     genannten    Aufsatz    des 
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der  hier  beschriebenen  Hertz'schen  Versuche  erkennen  zu  können^ 
so  soll  jetzt  eine  strengere  Berechnung  auf  Grund  der  Formeln  (20) 
und  (21)  des  VIII.  Kapitels  (pag.  315)  geschehen  ^). 

19.  Die  elektrische  und  die  magnetische  Kraft  um  eine 
geradlinige  Schwingung  nach  der  Maxwell'schen  Theorie.   Die 

Gleichungen  (20)  und  (21)  des  VIIL  Kapitels  (pag.  315),  von  denen 
auszugehen  ist,  sollen  zunächst  für  den  Fall  specialisirt  werden, 
dass  die  Verteilung  der  Kräfte  symmetrisch  um  die  z-Axe  ist, 
derart,   dass  dieselben  für  irgend  einen  Punkt  nur  abhängen  von 

seiner  z-Koordinate  und  seiner  senkrechten  Entfernung  p  =|/x^+y* 
von  der  z-Axe.  Dieser  Fall  liegt  offenbar  bei  der  bisher  betrach- 
teten geradlinigen  Primärleitung  vor,  falls  die  z-Axe  in  dieselbe 
gelegt  wird.  Nennen  wir  P  die  Komponente  der  elektrischen  Kraft 
nach  p,  P^  die  Komponente  der  elektrischen  Kraft,  welche  senk- 
recht zu  p  und  z  liegt,  und  zwar  positiv  gerechnet  in  dem  Sinne, 
dass  P'  durch  eine  negative  Drehung  (cf.  oben  pag.  61)  um  die 
Z-Axe  in  die  Richtung  von  P  übergeführt  werden  kann,  so  ist 

X  =  P  — -F^,       Y=P-^  +  P'— .  (84) 

9  P  P  P 

Femer  soll  M'  die  Komponente  der  magnetischen  Kraft  nach  p, 
M  diejenige  senkrecht  zu  p  und  z  liegende  Komponente  bedeuten, 
und  zwar  ist  M  positiv  gerechnet  in  demselben  Sinne  wie  P',  d.  h. 
ein  positives  M  sucht  seinen  Angriffspunkt  in  positivem  Sinne  (cf. 
oben  pag.  61)  um  die  -f*  z-Axe  zu  drehen.  Dann  gelten  analog  wie 
(84)  auch  die  Formeln 

a  =  M'  — -M-^,       ß  =  M'^  +  M— .  (840 

•P  P  P  P  ' 

Setzt  man  diese  Werte  nach  (84)  und  (840  in  die  Formeln 
(20)  und  (21)  der  pag.  315  ein,  so  erhält  man  unter  Berücksichti- 
gung der  Beziehungen 

_öp__._x_         _^_._L 

8x         p    '         "öj         p 
und  geeignete  Zusammenfassung  der  entstehenden  Formeln  aiü  djOÄ«  . 


Faktoren  — ,     — 

P         P 


^)  Diese  Berechnung  ist  H.  Hertz   Wied.  Ann.  36,  pag.  1, 18 


\ 
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B  lief  genidlinigen  ScLvringung. 
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p          Op    ' 

(85) 


8t    \3f/    ^    p    ^   > 


■während   aus   den   Formeln  (22)   und  (23)   der  pag,  315,  31(3  ent- 
steht, faüs  :  und  |t  als  konstant  angenommen  werden: 

"-)=0,  (86) 

8     /SM'        M'        Oy\_  ,.,,, 

Die  beiden  letzten  Formeln  sind  nicht  unabhängig  von  den  Gleich- 
ungen (85),  sondern  folgen  identisch  aus  ihnen,  wie  man  sich  leicht 

durch  Einsetzen  der  Werthe  von  -;-—  etc.  nach  (85)  überzeugen  kann. 

Die  abgeleiteten  Formeln  haben  das  EigenthUmliche ,  dass 
nur  M,  P  und  Z  nothwendig  miteinander  verbunden  erscheinen  und 
ebenso  M',  P'  und  f-  Wir  können  daher  den  allgemeinsten  Fall, 
in  welchem  die  elektrischen  Kräfte  sowohl  als  die  magnetischen 
nur  von  z,  p  und  t  abhängen,  als  eine  Superposition  von  zwei  Kraft- 
systeraen  auffassen,  für  deren  eines  die  elektrischen  Kraftlinien  in 
den  Meridianebenen,  die  magnetischen  Kraftlinien  senkrecht  zu 
ihnen  (als  Breitenkreise)  verlaufen,  während  im  anderen  Kraftsystem 
umgekehrt  die  maj^'netisc.hen  Kraftlinien  in  Mcridianebeuen  ver- 
laufen, während  die  elektrischen  Kraftlinien  Breitenkreise  sind.  — 
Für  den  geradlinigen  Hertz'sichen  Erreger  tritt  offenbar  nur  das 
erstere  Eraftsystem  allein  auf,  wir  haben  daher  zu  setzen  M'=  P'—  7  =  0. 
^ttbrigbleibeo  ",   P,   Z   müssen   durch   eine   einzige 
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Grösse  ausdrückbar  sein.   Wir  befriedigen  die  erste  der  Gleichungen 
(85),  indem  wir  setzen: 

worin  Q  eine  noch  weiter  zu  bestimmende  Funktion  von  p,  z  und  t 
ist.     Nach  der  dritten  der  Gleichungen  (85)  muss  dann  sein 

während  nach  der  flinften  der  Gleichungen  (85)  für  Q  die  Gleich- 
ung folgt: 

{1.6    0*Q   _   8^Q  8     /Q_   ,  _9Q_\  ,«ox 

■^    9t«    ■"    Oz*    "^  Öp  Vp    "^   9p  A  ^     ^ 

Die  Lösung  der  Aufgabe  ist  also  in  den  Gleichungen  (87) 
und  (88)  enthalten,  wenn  wir  darin  Q  entsprechend  der  Gleichung  (89) 
wählen.  Diese  Gleichung  (89)  hat  dieselbe  Bauart  wie  diejenigen 
beiden  Gleichungen,  denen  P  und  M  für  sich  allein  genügen  müssen, 
wie  man  sofort  erkennt,  wenn  man  (89)  einmal  nach  z  oder  ein- 
mal  nach  t  diflferencirt  und  für  -r — ,  resp.  -7-7- die  Werthe  P,  resp. 

oz  ot 

M  nach  (87)  einsetzt.  —  Dagegen  muss  Z  einer  anderen  Differential- 
gleichung genügen.  Dividirt  man  nämlich  (89)  durch  p,  so  kann 
man  schreiben: 

c2     8t2    p  8z2     p    +   p    9p  Vp    "^   Öp  /' 

differencirt  man  dagegen  (89)  nach  p,  so  erhält  man: 
(le     92     9Q  92     9Q       ■   92     /Q     ,    9Q 


"^  9p^  Vp    "^  9p/* 


c«     9t«     9p         9z«     9p     '     9p«  Vp     '    9p 

Addirt  man  nun  die  beiden  zuletzt  erhaltenen  Gleichungen  und  setzt 
für  -^  +  -^  nach  (88)  den  Werth  Z ,  so  ergibt  sich  für  Z  die 
Differentialgleichung : 


\LB     9«Z  _  9«Z         1     9Z         9«Z 
9t«    ""   9z«    "^   p     9p   "*"   9p 


2  ft   f  2  Vl,,2       "T       r>  fir.         '"      a^2      •  V"^) 
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Biese   Gleichung    musa    die   Umgestaltung    der   aacb   pag.  323    im 
VIII.  Kapitel  aufgestellten,  stets  gDltigen  Formel  (32)  sein,  nämlich 


falls   man   p  und  z   als  unabhängige  Variabein   einfuhrt.  —  Es 
also  die  rechte  Seite  von  (90)  identisch  mit  AZ,  d.  h.  es  ist: 


ÄZ  = 


*Z         1     8Z         O'Z 


(91) 


Man  kann  nun  auch  die  Lösung  des  hier  gestellten  ProblemB  zu- 
rückführen auf  die  Aufsuchung  eiuer  Funktion  IT,  welche  nieht 
einer  Differentialgleichung  der  Form  (89),  sondern  einer  der  Form  (90) 
^enQgt.     Man  braucht  zu  dem  Zwecke  nämlich  nur  zu  setzen: 


i 

I    Setzt 


all 

»p  ■ 


(92) 


Setzt  man  nämlich  diesen  Werth  fUr  Q  in  (89)  ein,   so  kann  man 
eine  Integration  nach  p  ausführen  und  erhält  fttr  11  die  Gleichung : 


8^n 

Öt" 


'4+- 


fDj«  Gleichungen  (87)  werden  dann  nach  (92): 
i^  ilf;  ilz  C     dp  ttt 

wätirend  (88)  ergiebt: 
7  _ _L ÜL  +  9'n  =  A  A  /  ULI 

~  p     8p    +    Bp'  p    8|)  V     dp  ^ 


(03) 


(94) 


(95) 


Die  Gleicbungen  (93),  (94)  und  (!)5)  enthalten  also  ebenso  die  Lösung 
der  gestellten  Aufgabe,  wie  die  früheren  Gleichungen  (87),  (88) 
und  (89).  Diese  zweite  Form  der  Lösung  ist  hier  angegeben,  weil 
die  Difi'erentialgleichung  (93)  eine  bekanntere  ist  als  die  Differential- 
gleichung (89). 

Die  Differentialgleichung  (93)  ist  ftlr  die  unabhängigen  Variabein 
p  und  z  explicit  hier  hingeschrieben.  Es  ist  für  das  Folgende  auch 
nützlich,  sie  für  den  Fall  umzuformen,  dass  r  =  ^/p^  -|-  z*  allein  als 
unabhängige  Variable  auftritt.  Diese  Umgestaltung  gelingt  am  eio- 
wenn   wir  wiederum    den   oben   pag.  95   eingeschlagenen 
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Weg  gehen,  indem  wir  berücksichtigen,   dass  II  als  die  Poten&t 
funktion   einer  Massenyertheilung   angesehen    werden  kuin,  dm 

räumliche  Dichte -. =-V  "tttv  ist     Wenden  wir  dinn  nf  H 

4ä    c*     9t' 

den  6auss^8chen  Satz  (cf.  oben  pag.  18)   an    innerhalb  einer  tb 

den  Radien  r  und  r-j-dr  begrenzten  Engelschaale,  so  ergibt  «k 

d.  h.  durch  Entwickelung  von  1  -^r —  1  nach  dem  Taylor^schen 

Lehrsatze  folgt: 

tte  o^n  _  2  9ii      e»n 

c«     Öt«    ""  r     9r    "^  9r«    • 


Alt 


Dies  ist  also  die  gesuchte  Umgestaltung  der  Differentialgleichung  (93) 

in  den  specielleren  Fall,   dass  11  nur  von  r  =  |/p*  -f-  z*    abhängt 
Für  diesen  Fall  kann  man  nun  leicht  das  allgemeine  Integral 
der  Differentialgleichung  (96)  hinschreiben.     Es  ist  nämlich 


'■=T['.('-T7=')+'-('+plr')]- 


(97) 


wül)oi  fi  und  fjj  irgend  welche  beh'ebige  Funktionen  ihrer  in  den 
l)cige8ützten  Klammem  stehenden  Argumente  bedeuten.  In  der  That 
orliillt  man  aus  (97),  falls  man  den  ersten  Differentialquotienten  Ton 
fj  nach  seinem  Argument  mit  f/,   den  zweiten  mit  fj''  bezeichnet: 


_  1  rf-4-f-^      2(f/  +  V)   ,   2(f,  +  f.) 


Or«  r   ^^      '     ^  '  r^  '  r» 

2    0  n  ^  2  (f/  +  f/)        2  (f,  +  f,) 
r     ür  r*  r^  ' 

Addirt  man  die  beiden  letzten  Gleichungen,  so  sieht  man,  dass  (96) 
identisch  erfüllt  ist. 

Die  Form  (97)  von  11  entspricht  zwei  mit  der  Geschwindigkeit 

fortgepflanzten  Kugelwellen,  von  denen  die  eine  (fj)  sich  in 
lg  der  wachsenden  Radien  r,  während  die  andere  (f^)  ^|j 


lAir 
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bung   abnehmender  lUdien  r    fortpflanzt.     Letztere   Bewegung 
jkann  nur  durch  Reflexion  der  vom  Erreger   ausgehenden  Wellen 
jfn   irgend  welchen  Wänden    entstehen.     Wir  wollen  sie  vorläufig 
^ignoriren,  indem  wir  annehmen,  der  Erreger  befinde  sich  in  einem 
Timbegrenzten  Luftraum.    Für  diesen  ist  auch  s  =  (i  =  l  zu  setzen, 
f'^iww  wir  von  nun  an  thun  wollen. 

n  wird  im  Eoordinatenanfang,  d.  h.  für  r  =  0  unendlich  gross. 
:  Dort  kann  daher  die  Form  (97)  keine  Gültigkeit  mehr  besitzen. 
Um  zu  erfahren,  welche  elektrischen  Vorgänge  in  diesem  Punkte 
der  durch  11  gegebenen  Ejäftevertheilung  entsprechen,  untersuchen 
wir  seine  nächste  Umgebung,  indem  wir  r  gegen  —  et  vernach- 
lässigen. Es  wird  dann  nach  (97),  wenn  wir  für  f ^  (—  c  t)  einfach 
f  (t)  schreiben  und  f 2  =  0  setzen : 

n  =  lf(t).    .'  (970 

Nach  (94)  wird 

P  =  -^  =  -fW^l-^i.  (98) 

nach  (95)  wird,  da  nach  (91) 

1  an  .  9«n      .„     8«n 


^^  +  ~^  =  An- 


p     8p     '     8p«  8z2 

ist  und  AH  nach  (970  verschwindet: 


9I 

r 


öz«  ^''  9z  1    9z 


Z  =  -^T:i-  =  -f(t)^l^^i.  (99) 


Die  Formeln  (98)  und  (99)  entsprechen  der  elektrostatischen 
Kraft,  welche  von  zwei  auf  der  z-Axe  in  kleinem  Abstand  dz  be- 
findlichen Punkten  herrührt,  deren  Ladungen  e  entgegengesetzt 
gleich  und  zu  f  (t)  proportional  sind.  In  der  That  ist  das  von 
einem  dieser  Punkte  herrührende  Potential: 

das  vom  zweiten   mit  —  e  geladenen  Punkte,   dessen  z- Koordinate 
mn  dz  kleiner  ist,  herrührende  Potential 

\ 

L 
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daher  das  Potenidal  beider  Punkte: 

V  =  V,  +  V,  =  edz.-öf- 
Es  ist  nun  wirklich 


8p   '  9z    ' 

falls  man  setzt 

edz  =  f(t).  (100) 

Die  hier  gewählte  Form  von  11  entspricht  also  angenähert 
der  um  den  Hertz'schen  Erreger  bestehenden  Eraftvertheilung, 
falls  seine  Länge  als  die  unendlich  kleine  Grösse  dz  angesehen 
werden  kann,  d.  h.  falls  man  die  Kraft  in  Punkten  untersucht, 
welche  so  weit  vom  Erreger  entfernt  sind,  dass  seine  Länge  gegen 
diese  Entfernung  als  klein  angesehen  werden  kann. 

Die  magnetische  Kraft  M  in  der  Nähe  des  Erregers  ist  nach 
(94),  (970  und  (100) 

1     9«n         dz    9e       ^T 
M  =  — 


C     dpdt  c       8t         9p 


Nun  ist  -r —  =  —  =  sin  (r  dz) ,  folglich 
9  p         r  V       /         o 


1    -      9e    sin  (rdz) 
c  9t  r 


M:=-Adz-^"°^^"'-'    .  (101) 


Nach  dem  Biot-Savart'schen  Gesetz  [Formel  (57)  auf  pag.  107] 
müsste  die  magnetische  Kraft,  welche  von  einem  Stromelemente  der 
Länge  dz  und  der  Stromstärke  i  herrührt,  sein: 

1  d  z 
M  =  — 2~  s^u  (rdz). 

Eine  Vergleichung  mit  der  Formel  (101)  liefert  filr  i: 

1    9e 


c     9t   ' 

und  in  der  That  wird  die  im  Erreger  fliessende  Stromstärke  i  nach 
elektromagnetischem  Maasse  durch  diese  Formel  gegeben,  da  e 
elektrostatisch  gemessen  ist  (da  es  P  und  Z  sind). 


F 
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In  grösseren  Entfernungen  vom  Err^er,  Mls  also  r  nicht 
mehr  neben  g  t  zu  TemachlSssigen  ist,  folgt  aus  (94),  (95)  und  (97), 

da  -T—  =  — ,    -r—  =  —  ist,  wenn  man  den  Index  1  an  f ,  fortlässt: 
op        r        DZ        r 

«=lfr(f-^). 
P  =  -?f(-^  +  ^-<").  (102) 

Für  die  z-Axe,  d.  h.  in  Richtung  der  Erregerschwingung,  ist 

2f        2f 
p  =  0,  daher  M  =  P  =  0,    Z  = g-  H j- .      Die    elektrische 

Kraft  fällt  also  in  die  Richtung  der  Schwingung.  Ist  f  eine  peri- 
odische Funktion  der  Zeit,  wie  es  beim  Hertz'schen  Erreger  der 
Fall  ist,  so  nimmt  die  Amplitude  der  elektrischen  Kraft  Z  in  kleinen 
Entfernungen  ab  wie  die  dritte  Potenz,  in  grösseren  Entfernungen 
wie  das  Quadrat  der  reciproken  Entfernung. 

In  der  Aequatorebene  ist  z  =  0,    p  =  r,  daher 

ff  ff        f ' 

'  fm  Y'  Y*  F  1* 

Ist  f  eine  periodische  Funktion,  so  nimmt  also  die  Amplitude  der 
elektrischen  Kraft  mit  wachsendem  r  zunächst,  bei  kleiner  Ent- 
fernung r,  schnell  ab,  wie  -j- ,    für   grosse  r  langsamer ,    nämlich 


.     1 

wie  —  . 
r 

In  sehr  grossen  Entfernungen  ergiebt  sich  aus  (102),   falls 

man  den  Winkel,  welchen  der  Radiusvektor  r  mit  der  z-Axe  bildet, 

9'  nennt,  wobei  p  :  r  =  sin  S-,    z :  r  =  cos  S-  ist, 

f 

M  = sin  d-, 

r 

P  =  -  — sin*  cos*,  (1020 

r 

f 

Z  =  +  — sin**. 

r 
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Hieraus  folgt  Z  cos  d-  -f  P  sin  *  =  0,  d.  h.  die  Richtung  der  elek- 
trischen Kraft  steht  in  grossen  Entfernungen  überall  senkrecht  auf 
der  Richtung  vom  Ausgangspunkte  der  Kraft,  dieselbe  pflanzt  sich 
also   dort  als  Transversalwelle  fort.     Die  Grösse  der  resultirenden 

r 


elektrischen  Kraft  ist  l/PM-Z*  = sin  S-,     Dieselbe    ist  also 

r 

in  der  Aequatorebene  (d-  =  90^)  am  grössten,  dagegen  verschwindet 
sie  in  der  Verlängerung  der  Axe  des  Erregers  (S-  =  0).  Die  Ver- 
suche bestätigen  diese  Folgerung. 

Nach  (100)  giebt  f  f ür  r  =  0  die  elektrische  Ladung  eines 
Konduktors  des  Erregers  an,  multiplicirt  mit  der  Länge  dz  des 
Erregers.  Je  schneUer  die  Ladung  varürt,  um  so  mehr  überwiegt 
in  den  Formeln  (102)  f '  über  f  und  f.  Die  mit  f  proportionalen 
Terme  geben  daher  die  elektrische  Kraft  für  sehr  langsame  Schwing- 
ungen des  Erregers  an,  d.  h.  die  sogenannte  elektrostatische  Kraft. 
Die  mit  f^  proportionalen  Terme  entsprechen  dagegen  der  von  dem 
Strome  im  Erreger  inducirten  elektromotorischen  Kraft,  da  dieselbe 

di        8^e 
proportional  mit  -—-  =  -r-rr  =  f"  ist.     Die    Induktionskraft   über- 

ö  t  0  t' 

wiegt  also  um  so  mehr  über  die  elektrostatische  Kraft,  je  schneller 
die  Schwingungen  des  Erregers  erfolgen  und  je  grösser  der  Ab- 
stand r  ist. 

Ausser  diesen  beiden  Bestandtheilen  setzt  sich  die  elektrische 
Kraft  noch  aus  einem  dritten  Theil  zusammen,  nämlich  aus  den 
mit  f  proportionalen  Termen.  Diese  würden  erhalten  bleiben,  auch 
wenn  der  Primärleiter  von  einem  konstanten  Strome  durchflössen 
wäre,  da  dann  f  von  Null  verschieden,  während  f  gleich  NuU  ist. 
Diese  Terme  entstehen  off'enbar  dadurch;  dass  der  Primärleiter  un- 
geschlossen ist,  so  dass  ein  in  demselben  fliessender  Strom  noth- 
wendig  von  Verschiebungsströmen  im  umgebenden  Luftraum  be- 
gleitet ist.  Wir  wollen  daher  abkürzend  die  mit  f  proportionalen 
Terme  die  elektrische  Kraft  der  Verschiebungsströme  nennen. 

Alle  drei  Bestandtheile  der  elektrischen  Kraft,  die  elektro- 
statische Kraft,  die  Induktionskraft  und  die  elektrische  Kraft  der 
Verschiebungsströme,  haben  dieselbe  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  c, 
letztere  Kraft  hat  aber,  im  Falle  periodischer  Veränderungen,  eine 
Phasendifferenz  von  90°  gegen  die  beiden  ersteren,  die  von  gleicher 
Phase  sind. 

Das  Auftreten  des  dritten  Bestandtheiles  der  elektrischen  Kraft 
bewirkt,  dass  dieselbe  bei  periodischen  Störungen  des  elektrischen 
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Gleichgewichts  des  Erregers  in  der  Aequatorebene  in  keiner  Ent- 
fernung r  verschwindet  und  dass  Kreisgebiete  G  (cf.  oben  pag.  406) 
auftreten,  für  welche  die  elektrische  Kraft  für  keine  Richtung  ein 
Maximum  oder  Minimum  besitzt. 

Man  kann  leicht  die  Lage  der  Kreisgebiete  6  angeben,  falls 
der  Erreger  ungedämpfte  Wellen  aussendet.  Ist  nämlich  T  die 
Periode    seiner    Schwingungen,    so   ist  f(r  — et)    proportional    zu 

sin  2^17^- r-l  zu  setzen,  wobei  X  =  Tc  sein  muss.    Daher  hat 

nach  (102)  P  und  Z  die  Form: 

P  =  A  sin  2  7c  (-i  -  -^)  +  B  cos  2  7c  (-1  --1), 

Z  =  A'  sin  27r(^  "  x)  +ß'  cos  27c  (-i  -  ^), 

wobei  A,  B,  A',  B'  gewisse  Funktionen  von  ^  und  r  sind.  Der 
Endpunkt  des  die  resultirende  elektrische  Kraft  nach  Grösse  und 
Richtung  darstellenden  Vektors  beschreibt  im  Laufe  einer  Periode  T 
einen  Kreis,  wenn  ist 

A«  +  B«  =  A'2  _^  B'2,  AA'  +  BB'  =  0. 

Aus  diesen  beiden  Gleichungen  ist  das  zu  den  Kreisgebieten  G  zu- 
gehörige r  und  0-  zu  bestimmen. 

Man  erkennt,  dass  Kreisgebiete  auch  auftreten  müssen,  wenn 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  c  der  Wellen  unendlich  gross 
wäre,  d.  h.  wenn  f  nur  von  t  abhinge.  Daher  ist  der  oben  pag.  406 
erwähnte  Schluss  von  Hertz  nicht  richtig. 


20.  Strahlung  der  Energie.  Nach  dem  oben  auf  pag.  320 
abgeleiteten  Poynting'schen  Gesetz  kann  man  die  Aenderungs- 
geschwindigkeit  der  elektromagnetischen  Energie  eines  Raumes 
herbeigeführt  ansehen  durch  einen  Energiefluss  durch  seine  Ober- 
fläche. Derselbe  ist  für  die  Flächeneinlieit  gleich  dem  Produkt  aus 
der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kraft,  multiplicirt  mit  dem 
Sinus  des  Winkels,  welchen  sie  miteinander  bilden,  und  dem 
Faktor  c  :  4  tu.  Die  Richtung  des  Energieflusses  ist  senkrecht  auf 
der  elektrischen  und  magnetischen  Kraft. 

Berechnen  wir  die  Aenderung  der  Energie  innerhalb  einer 
sehr  grossen  um  den  Erreger  beschriebenen  Kugelfläche,  so  liegen 

~      4e,  Physik  des  Aethers.  27 
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nach  den  Untersuchungen  des  vorigen  Paragraphen  die  magnetische 
und  elektrische  Kraft  für  grosse  r  in  jener  Eugeloberfläche  und 
stehen  senkrecht  aufeinander.  Es  ist  also,  falls  E  die  elektrische, 
T  die  magnetische  Energie  bezeichnet,  daher  E  -^  T  die  gesammte 
elektromagnetische  Energie 

falls  d  S  ein  Element  der  Oberfläche  der  grossen  Kugel  vom  Radius  r 
bedeutet.  Zerlegt  man  nun  diese  Oberfläche  durch  Ebenen,  welche 
senkrecht  zur  z- Achse  stehen,  in  Flächenstreifen,  deren  Meridian- 
schnitt  vom  Koordinatenanfang  aus  unter  dem  Winkel  dd*  er- 
scheint, so  ist  die  Grösse  eines  solchen  Streifens 

dS  =  2  7cr2sin^d^. 

Setzt  man  ausserdem  für  M,  P  und  Z  ihre  aus  (1020  ftlr  grosse  r 
gültigen  Werthe,  so  folgt 

0 

Da  nun 

/sin»  »d^  =  -  -1-  (2  +  sin^  ^)  cos  ^ 
ist,  d.  h. 


so  wird 


Jsin^dd^  =  -|-, 


Ö(£+T)   ^        2  c 

B  t  3     ^    ^  • 


Aus  der  Kugel  tritt  daher  beständig  elektromagnetische  Energie  aus. 
Man  sagt  in  diesem  Falle,  dass  der  Erreger  Energie  ausstrahle. 
Vollführt  der  Erreger  periodische  Schwingungen  konstanter 
Amplitude,  so  ist  nach  (100),  falls  die  Länge  dz  des  Erregers 
gleich  1  und  die  maximale  elektrische  Ladung  einer  seiner  Kon- 
duktoren gleich  Cq  gesetzt  wird, 

f  =  e,l  sin  2  t:  (±  -  ^),   f '  =  -  e„ I  i^  sin  2  r  (1  -  ^) . 

Während    jeder    halben    Periode     strahlt     der    Erreger 
Energie  aus: 
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i|tT  »liT 

0  0 

r .  11 

Da  nun  /  sin*  x  dx  =  -^  x  — j-  sin  2  x ,  so  folgt  für  die  während 
—  T  ausgestrahlte  Energiemenge 

3      j^4    leo  1  -  g  -j^eo  1  .   ; 

(Es  ist  X  =  cT,  cf.  oben  pag.  417.) 

Man  kann  e^  aus  der  Schlagweite  der  Entladungskugeln  des 
Erregers  schätzen.  Bei  den  von  Hertz  angestellten  Versuchen,  fiir 
welche  jene  Schlagweite  etwa  1  cm  war,  ergiebt  sich  eine  be- 
deutende Energieabgabe  des  Erregers  durch  Strahlung,  nämlich 
etwa  zu  2400  g  cm*  sec"^  in  der  Zeit  V«  T,  d.  h.  in  etwa 
0,8  .  10"®  sec.  In  etwa  12  m  Abstand  Tom  Erreger  entspricht  die 
Intensität  der  Strahlung  etwa  der  der  Sonnenstrahlung  auf  der 
festen  Erdoberfläche.  —  Die  elektrische  Energie  des  Erregers  ist 
nach  Formel  (35)  des  VII.  Kapitels  auf  pag.  272  ursprünglich 

falls  V^  das  Anfangspotential  auf  einem  der  Konduktoren  A^,  Ag 
des  Erregers  bedeutet.  Da  Yq  =  e^i  R' ,  falls  R'  den  Radius  der 
kugelförmigen  Konduktoren  A  bezeichnet,  so  ist  also 

E,  =  e,^  :  R'. 

Das  Verhältniss  der  während  einer  Periode  ausgestrahlten  Energie 
zur  ursprünglich  vorhandenen  ist  daher 

IB  Tü^ 

^.^FR':  1.  (103) 

Bei   den   Hertz'schen   Versuchen,   für  welche    (cf.    oben  pag.  31)2) 


*)  Diese  Formel  atimmt  mit  der  von  Hertz  in  Wied.  Ann.  36,  pag.  12 
L      gegebenen  überein,  da  das  hier  gebrauchte  T  and  X  doppelt  so  gross;  als  die 


von  Hertz  unter  diesem  Buch^fa  '^'-'tasen  sind. 


I 
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R'  =  15  cm,  1  =  70  cm,  X  =  4,8  m,  wird  daher  dieses  Verhaltiuss: 
0,355,  d.  h.  es  erreicht  einen  sehr  bedeutenden  Werth. 

Wegen  dieser  Energieabgabe  durch  Strahlung  kann  der  Er- 
reger nur  dann  Schwingungen  konstanter  Amplitude  ausführen, 
wenn  ihm  in  genügendem  Maasse  Energie  für  jede  Schwingung 
wieder  zugeführt  wird.  Ohne  diese  Energiezufuhr,  welche  bei  den 
angestellten  Experimenten  thatsächlich  fehlt,  muss  daher  die  Energie 
des  Erregers  schnell  abnehmen.  Die  Dämpfung  seiner  Schwingungen 
wird  daher  nicht  nur  durch  den  galvanischen  Widerstand  der  pri- 
mären Leitung  und  Funkenstrecke  herbeigeführt,  d.  h.  durch  die 
Umsetzung  in  Joule'sche  Wärme,  sondern  zum  grossen  Theil  auch 
durch  Strahlung.  Wir  werden  weiter  unten  Versuche  von  Bjerk- 
ness  kennen  lernen,  welche  zur  Messung  dieser  Dämpfung  an- 
gestellt sind. 

Die  Einführung  der  Dämpfung  bewirkt  hinsichtlich  der  allge- 
meinen, in  diesem  und  dem  vorigen  Paragraphen  abgeleiteten  Re- 
sultate, welche  nicht  an  eine  specielle  Form  der  Funktion  f  an- 
knüpfen, keinerlei  Aenderung.  —  Will  man  speciellere  Resultate 
für  periodische  Erregerschwingungen  mit  Dämpfung  ableiten,  so  ist 
in  Formel  (97)  auf  pag.  412  zu  setzen: 


f;(r_ct)==e    "(t      /)  sin  2  x  (±-^)  . 


(97'0 


21.  Stehende  oloktromagnetisehe  Wellen.  In  den  voran- 
gehenden Paragraphen  19  und  20  sind  nur  die  vom  Erreger  aus- 
gesandten Wellen  berücksiclitigt,  indem  für  II  in  der  Formel  (97) 
nur  die  Funktion  f^  angenommen  wurde.  Wird  die  Homogenität 
des  den  Erreger  umgebenden  Luftraumes  durcli  irgend  einen  ein- 
gelagerten Körper  gestört,  z.  B.  durch  eine  grosse  Metallwand, 
so  tritt  an  der  Oberfläche  dieses  Körpers  eine  partielle  Reflexion 
der  elektromagnetischen  Wellen  ein,  so  dass  dann  für  11  in  der 
Formel  (97)  auch  die  Funktion  f^  auftritt. 

Die  Gesetze  dieser  Reflexion,  d.  h.  des  Worthe.s  der  Funktion  f^, 
sind  zu  erhalten,  wenn  man  auch  für  den  eingelagerten  Körper, 
den  wir  kurz  den  „Spiegel"  nennen  wollen,  die  Hauptgleichungen 
aufstellt,  wie  sie  das  System  (20),  (21)  der  pa^.  )>!.">  für  den  den 
^^Erreger  umgebenden  Isolator  giebt.  Die  Integrale  der  sämmt- 
Uchen  aufgestellten  Difterentialgleichungen  müssen  mit  den  stets 
bestehenden  Grenzbedingungen  verträglich   sein,    dass  beim  Durch-^ 
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gang  durch  die  Oberfläche  des  „Spiegels*  die  Tangentialkompo- 
nenten  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kraft  sich  stetig 
ändern. 

Wir  wollen  indess  hier  diesen  strengen  Weg  zur  Ableitung 
der  Eleflexionsgesetze  nicht  einschlagen;  sondern  dieses  später  bei 
der  Ableitung  der  optischen  Reflexionsgesetze  an  Metallspiegeln 
nachholen.  Nur  das  Resultat  wollen  wir  aus  den  späteren  Unter- 
suchungen hier  gleich  vorweg  benutzen,  dass  ein  unendlich  aus- 
gedehnter Metallspiegel  sehr  nahezu  die  ganze  Intensität  (Energie) 
der  einfallenden  elektromagnetischen  Wellen  reflektirt.  Dies  Re- 
sultat ergiebt  sich  in  Folge  der  grossen  specifischen  Leitfähig- 
keit der  Metalle.  Und  in  der  That  können  wir  ohne  speciellere 
Rechnungen  einsehen,  dass  für  unendlich  grosse  Leitfähigkeit  des 
Spiegels  die  ganze  Energie  der  einfallenden  Welle  reflektirt 
werden  muss. 

Betrachten  wir  nämlich  den  besonders  einfachen  Fall,  dass 
ebene  Wellen  senkrecht  auf  einen  unendlich  grossen  Metallspiegel 
auftrefifen,  wie  er  experimentell  zu  realisiren  ist,  wenn  man  einen 
Metallspiegel,  der  gross  gegen  die  Wellenlänge  der  vom  Erreger 
ausgesandten  Wellen  ist,  senkrecht  zu  dessen  Aequatorebene  in 
grossem  Abstand  vom  Erreger  aufstellt.  Die  elektrische  Kraft  liegt 
dann  parallel  zur  Oberfläche  des  Spiegels.  Dieselbe  muss  sich 
also  stetig  aus  dem  Luftraum  in  das  Innere  des  Metalls  fortsetzen. 
In  einem  Metall,  dessen  Leitfähigkeit  unendlich  gross  ist,  muss  aber 
die  elektrische  Kraft  unendlich  klein  sein,  weil  eine  endliche  elek- 
trische Kraft  im  Metall  nach  dem  Ohm'schen  Gesetz  elektrische 
Ströme  von  unendlich  grosser  Dichtigkeit  hervorrufen  würde.  Daher 
muss  also  auch  die  elektrische  Kraft  im  Luftraum  an  der  Spiegel- 
oberfläche unendlich  klein  sein,  d.  h.  zu  Null  abnehmen,  wenn  die 
Leitfähigkeit  des  Spiegels  ins  Unendliche  wächst. 

Nun  ist  nach  (102'')  die  elektrische  Kraft  Z  in  der  Aequator- 
ebene bei  grossem  r: 

f  "  4-  f  " 

falls 

n-y  [fi(r-ct)  +  f,(r  +  ct)] 

gesetzt  wird.  —  Wenn  also  Z  am  Spiegel  verschwinden  soll,  so 
ergiebt  das: 

r  //  p  // 

1      —  2     ' 
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d.  h.   die  Amplitude   der  einfallenden  elektrischen  Welle  — —   ist 

f" 
der  Amplitude   der  reflektirten   elektrischen  Welle  — ^ —    entgegen- 
gesetzt gleich;  die  Intensität  (Energie)  der  einfallenden  elektrischen 
Welle  ist  daher  gleich  der  Intensität  (Energie)  der  reflektirten  elek- 
trischen Welle. 

Hieraus  ergiebt  sich  nach  den  oben  pag.  326  abgeleiteten 
allgemeinen  Sätzen,  dass  auch  die  Intensität  der  reflektirten  magne- 
tischen Welle  gleich  der  der  einfallenden  magnetischen  Welle  sein  muss, 
dass  jedoch  die  magnetische  Kraft  M  ohne  Umkehr  der  Richtung 
ihrer  Amplitude  reflektirt  wird.  Man  kann  dieses  Resultat  auch 
sofort  aus  der  für  M  gültigen  Relation  (94),  pag.  411^  ableiten. 

Sendet  der  Erreger  periodische,  ungedämpfte  Schwingungen 
aus,  so  ist  zu  setzen: 

f,  (r  -  et)  =  Ai  sin  2  ^  (-^  -  y)  i 

f^  (r  +  c  t)  =  A,  sin  [2  tt  (-^  +  -^)  +  a]  , 

X  =  Tc. 

Befindet  sich  der  Spiegel  im  Abstand  r  =  D  vom  Erreger,  so 
ist  die  Phase  der  einfallenden  Welle  fj  am  Spiegel,  d.  h.  für  r  =  D, 

gegeben  durch   2  ir  l  -=- r-  I ,  die  der  reflektirten  Welle  f ,  durch 

2  7C I  7=-  +  —  I  +  A .     Es  ist  daher  4  tt  —  +  A  die  durch  Reflexion 

herbeigeführte    Phasenänderung   der    Wellen.      Setzt   man   dieselbe 
gleich  S,  d.  h.  setzt  man 

A  =  S-4ir^, 

so  wird  am  Spiegel: 

f,  =  A,  sin  2i:(^-^y    f,  =  A,  sin  [2  ;:  (^  -  ^)  +  s]  . 

Man  kann  daher  der  für  r  =  D  stattfindenden  Beziehung  fj"  =  f^", 
oder  fj  =  fg  genügen  durch 

A^  =  —  Ag,    ö  =  0,    oder  durch  A^  =  A^,    S  =  ir. 

In  jedem  Falle  ist  der  Ausdruck  für  die  reflektirte  Welle  gegeben 
durch 


stehende  Welieo 


Verlegt  man  den  Anfangspunkt  der  Zeit  t,  indem  man  ! 


=  A,sin(2;.-^  +  2«-^), 

D  -r 


f,  +  f,  =  2  A|  cos  2  5c  7p  sin  2  Jt  - 

Mit  dieser  Grösse  muss  nun  die  elektrische  Eraft  Z  proportioilBl 
sein,  da  Z  durch  (f,"  -j-  i")  :  r  gegeben  ist.  Es  bilden  sich 
daher  stehende  Wellen  der  elektrischen  Kraft  aus, 
deren  Knoten  im  Spiegel  selbst  (r  =  D)  liegen  und  in  Ab- 
standen vor  dem  Spiegel,  welche  Multiple  von  '/a  X  sind, 
An  denselben  Stellen  müssen  nach  den  allgemeinen  auf 
pag.  825  erhaltenen  Resultaten  die  Bäuche  der  magnetischen 
Kraft  liegen. 

Wenn  der  Erreger  nicht  ungedämpfte  periodische  Schwingungen 
aussendet,  so  bilden  sich  auch  nicht  stehende  Wellen  im  strengen 
Sinne  des  Wortes  aus,  d.  h.  es  giebt  (ausser  am  Spiegel  selbst) 
nicht  Stellen  im  Luftraum,  an  welchen  dauernd  die  elektrische  oder 
die  magnetische  Kraft  verschwindet.  Wie  sich  in  diesem  Falle  die 
Resultate  modiliciren,  ergiebt  sich,  wenn  man  f[  (r  —  et)  fllr  r  =^  o 
dem  vom  Erreger  ausgesandten  Störungszu stände  anpasat.  —  Eine 
grosse  Annäherung  an  die  Wirklichkeit  erzielt  man,  wenn  man  an- 
nimmt, dass  der  Erreger  gedämpfte  Sinas-Schwingungen  aussende, 
d.  h. ,  wenn  man  für  f,  (r  —  et)  die  Formel  (97")  der  pag.  420 
wählt.  Es  folgt  dann,  dass  bei  nicht  zu  grosser  Dämpfung  Y  in 
Abständen  von  '/*  ^  ^f"  ''s™  Spiegel  zwar  nicht  Nullstellen  der 
elektrischen  Kraft,  aber  wohl  ausgeprägte  Minima  derselben  liegen, 

Hertz  hat  nun  die  Existenz  stehender  Wellen  sehr  gut  ex- 
perimentell nachweisen  können ') ,  indem  ein  auf  den  Erreger  ab- 
gestimmter   kreisförmiger   Resonator    vor    einem    grossen,    ebenen 


')  H.  Herti,  Wied.  Abu,  3i,  (jag.  * 
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handen,  oft  z.  B.  selbst  in  dem  am  Spiegel  zunächst  liegenden 
Minimum  von  0,11  mm  Länge.  —  Vorläufig  kann  man  also  nur 
sagen,  dass  jedenfalls  der  zeitlos  sich  verbreitende  Theil  der  elektri- 
schen Kraft  von  nicht  erheblichem  Betrage  sein  kann,  da  sich  sonst 
überhaupt  keine  deutlichen  Maxima  und  Minima  der  Wirkung  aus- 
bilden könnten. 

Zum  strengeren  Beweis  der  Richtigkeit  der  Maxwell'schen 
Theorie  muss  man  also  (nach  pag.  342)  den  numerischen  Werth  der 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  elektromagnetischen  Wellen  heran- 
ziehen. Derselbe  liesse  sich  nun  aus  diesen  Versuchen  sofort  ab- 
leiten, wenn  man  einen  zuverlässigen  Werth  für  die  Schwingungs- 
dauer T  besässe,  da  V^  ^  direkt  gemessen  wird.  Denselben  besitzen 
wir  aber  bei  der  bisher  beschriebenen  Form  des  Erregers  nicht, 
so  dass  also  auch  aus  den  bisher  beschriebenen  Versuchen  ein  ge- 
nauer Werth  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  nicht  zu  erhalten 
ist.  Vorläufig  ergiebt  sich  nur  das  Resultat,  dass,  wenn  wir  T  für 
theoretisch  nahezu  richtig  bestimmt  halten,  näherungsweise  (bis  auf 
10  ^/o  Fehler)  jene  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  mit  der  Zahl 
c  =  3  .  10^®  cm  sec"*  übereinstimmen  muss,  da  in  dieser  Näherung 
die  beobachtete  Wellenlänge  mit  der  aus  X  =  T  c  berechneten 
übereinstimmt.  —  Wir  werden  weiter  unten  Versuche  kennen  lernen, 
durch  welche  ein  zuverlässigerer  Werth  der  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit elektromagnetischer  Wellen  erhalten  ist. 

22.  Multiple  Resonanz.  Bei  ihren  Versuchen  machten  Sa- 
rasin  und  de  la  Rive  die  Beobachtung,  dass,  wenn  die  Dimen- 
sionen des  Resonators  dieselben  blieben,  während  die  des  Erregers 
geändert  wurden,  die  durch  Verschiebung  des  Resonators  vor  dem 
Spiegel  zu  ermittelnden  Knoten  der  elektrischen,  bezw.  magne- 
tischen Kraft  ihre  Lage  im  Räume  nicht  änderten.  Dieses  Resultat 
mag  zunächst  Wunder  nehmen,  da  durch  Abänderung  des  Erregers 
die  Schwingungsdauer  der  ausgesandten  Wellen  geändert  wird,  und 
daher  auch  ihre  Wellenlänge.  Indess  kommt  man  leicht  zum  Ver- 
ständnisse der  beschriebenen  Erscheinung,  wenn  man  die  verschie- 
dene Dämpfung  der  im  Erreger  und  der  im  Resonator  stattfinden- 
den elektrischen  Schwingungen  berücksichtigt.  Während  nämlich 
die  Dämpfung  der  Schwingungen  im  Erreger  gross  sein  muss,  so- 
wohl wegen  der  von  seinem  Strome  zu  leistenden  Arbeit  der  Er- 
hitzung der  primären  Funkenstrecke,  als  auch  wegen  der  Strahlung 
(cf.  oben  pag.  420),    muss    die  Dämpfung    der    Schwingungen    im 
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Reaonator  sehr  gering  sein,  weil  der  Strom  in  ihm  Überall  eine 
gute  toetalUsche  Leitung  besitzt  (die  sekundäre  Funkenstrecke  wird 
erst  durchschlagen,  wenn  ihre  Enden  über  die  zulässige  Maximal- 
spannung  geladen  sind),  und  weil  der  Resonator  durch  Strahlung 
keine  Energie  verliert.  Jedes  Stromsjstem  nämlich,  für  welches 
sämmtliche  Stromlinien  im  Endlichen  verlaufen,  strahlt  keine  Energie 
nach  unendlich  fernen  Punkten  aus.  Denn  fUr  diese  verschwindet 
die  magnetische  Kraft,  wie  flieh  sofort  aus  der  pag.  9 1  angegebenen 
Formel  (19)  fUr  das  Vektorpotential  ergiebt.  und  daher  ver- 
schwindet dort  auch  nach  dem  Foynting'schen  Sat^e  (pag.  320)  der 
Energiefluss. 

Nehmen  wir  nun  den  extremen  Fall  au,  daas  die  Dämpfung 
der  Schwingungen  des  Erregers  so  stark  wäre,  dass  derselbe  über- 
haupt nur  einen  Impuls  aussendet,  so  pflanzt  sich  derselbe  nach 
den  im  §  19  gegebenen  Formeln  mit  der  Geschwindigkeit  c  in  den 
Raum  fort.  Beim  Erreichen  der  Fläche  F  des  Resonators  wird  in 
ihm  eine  elektrische  Schwingung  einsetzen.  Trifft  der  Impuls  bei 
weiterer  Fortpflanzung  eine  metallische  Wand,  so  wird  er  an  ihr 
mit  Dmkehrung  seines  Vorzeichens  reflektirt  und  trifft  nun  den 
Beaonator  zum  zweiten  Male.  Nennt  man  die  Distanz  des  Resona- 
tors  vom   Spiegel  D,    so   liegt   die   Zeit   t'  = zwischen    dem 

ersten  und  dem  zweiten  Eintreffen  des  Impulses  am  Resonator. 
Durch  das  zweite  Eintreffen  des  Impulses  wird  nun  die  durch  das 
erste  Eintreffen  des  Impulses  erzeugte  Schwingung  des  Resonators 
am  meisten  verstärkt,  wenn  dieselbe  nach  der  Zeit  t'  in  entgegen- 
gesetzter  Richtung   und  Grösse  verläuft,    als   vor   derselben,    d.  h. 

wenn  t' =  - — ^ — T'  ist,  falls  T'  die  Dauer  der  Eigenschwin- 
gung des  Resonators  und  h  eine  ganze  Zahl  bezeichnet.  Dagegen 
wird  die  Schwingung  im  Resonator  durch  das  zweite  Eintreffen  des 
Impulses  vernichtet,  wenn  die  Schwingung  im  Resonator  nach  der 
Zeit  t'  dieselbe  Richtung  und  Grösse  hat,  wie  vor  derselben,   d.  h. 


wenn   t'  = 


-  T'  ist.     Die   Sekundärfunken  verschwinden    daher. 


-  T'.  d.  h.  D  =  - 


Edazwischen  dagegen,  nämlich  für 
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c  2 

nehmen  die  Sekundärf unken  maximale  Grössen  an.  —  T'c  ist  die 
Wellenlänge  X^  der  Eigenschwingung  des  Resonators.  Die  Minima 
der  Sekundärfunken  liegen  daher  in  Distanzen  von  V*  ^'  vor  dem 
Spiegel,  die  Maxima  dazwischen. 

Nach  dieser  Ueberlegung  haben  die  Dimensionen  des  Erregers, 
d.  h.  die  Art  des  von  ihm  ausgesandten  Impulses,  gar  keinen  Einfluss  auf 
die  Grösse  der  Sekundärfunken.  In  Wirklichkeit  beobachtet  man  nun 
aber  doch  einen  entschiedenen  Einfluss  der  Dimensionen  des  Er- 
regers auf  die  Grösse  der  Sekundärfunken,  wie  schon  im  §  15  be- 
sprochen ist;  es  sind  nämlich  entschieden  Resonanzwirkungen  da, 
d.  h.  maximale  Sekundärfunken  bei  bestimmten  Dimensionen  des 
Erregers.  Diese  Erscheinungen  können  nur  durch  eine  Periodicitat 
der  vom  Erreger  ausgesandten  Impulse  erklärt  werden,  nur  ist  ihre 
Dämpfung  so  stark  im  Vergleich  zu  der  der  Resonatorschwingungen, 
dass  die  Lage  der  Minima  und  Maxima  der  Sekundärfunken  sich 
immer  noch  nur  nach  der  Eigenschwingungsdauer  des  Resonators 
richtet. 

Wenn  daher  die  primäre  und  die  sekundäre  Leitung  nicht  in 
Resonanz  stehen,  so  ergeben  sich  bei  Verschiebung  der  letzteren 
periodisch  wechselnde  Maxima  und  Minima  der  Sekundärfunken, 
deren  Lage  sich  allein  nach  den  Abmessungen  der  Sekundärleitung 
richtet,  indess  werden  diese  Maxima  und  Minima  um  so  ausgepräg- 
ter, je  mehr  sich  die  primäre  und  sekundäre  Leitung  der  Resonanz 
nähern.  Dies  Verhalten  zeigt,  dass  die  Periodicitat  der  Impulse 
des  Erregers  sich  immerhin  noch  geltend  macht,  wenn  auch  ver- 
hältnissmässig  schwach,  in  Folge  ihrer  starken  Dämpfung. 

In  der  folgenden  Tabelle,  welche  den  Versuchen  von  Sarasin 
und  de  la  Rive  entnommen  ist,  giebt  die  erste  Zeile  die  Distanz  dj 
zwischen  den  Centren  der  Konduktoren  Aj,  A^,  der  Primärleitung 
an  (R'  =  15  cm),  während  die  zweite  Zeile  die  zugehörige  Länge  d^ 
der  Sekundärfunken  in  ^jioo  mm  angiebt  bei  einem  kreisförmigen 
Resonator,  dessen  Fläche  F  einen  Durchmesser  von  75  cm  besass, 
und  welcher  sich  1,5  m  vor  dem  reflektirenden  Spiegel  befand,  d.  h. 
in  einem  Schwingungsbauch  der  elektrischen  Kräfte. 

dl     0,84  m     0,90     1,00     1,20     1,40     1,60     1,80     2,00 
dg         11  24       47        55        50       29        19        11. 

Wie  man  sieht,    findet   Resonanz  zwischen   dem  Erreger  und  der 
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Sekundärleitung  statt  für  d^  =  1,20  m,  welches  Resultat  oben  auf 
pag.  425  benutzt  wurde. 

Die  zu  verschiedenen  kreisförmigen  Resonatoren  zugehörigen 

Absi&ide  —  X'  zweier  benachbarter  Lagen,  in  welchen  die  Längen 

der  Sekundärfunken  Minima  annehmen,  unabhängig  von  den  Di- 
mensionen des  Erregers,  sind  in  der  folgenden  Tabelle  zusammen- 
gestellt. Es  bezeichnet  d  den  Durchmesser  der  Resonatorfläche  F. 
wd  sollte  nach  der  angegebenen  Theorie  (cf.  oben  pag.  400)  nähe- 
rungsweise mit  -^  X'  übereinstimmen.    Die  Differenz  ic  d -r-  X'    ist 

auf  Kosten  der  an  den  Enden  der  sekundären  Funkenstrecke  vor- 
handenen Kapacität  zu  setzen.  Dieselbe  ist  bei  den  von  Sarasin 
und  de  la  Rive  benutzten  Resonatoren  ziemlich  beträchtlich  ge- 
wesen. In  der  That  ergiebt  die  letzte  Zeile  der  Tabelle,  welche 
einem  von  Hertz  (Wied.  Ann.  36,  pag.  773,  1889)  angestellten 
Versuche  entnommen  ist,  bei  welchem  der  Resonator  eine  ganz 
kleine  Kugel  an  der  Unterbrechungsstelle  trug,  eine  bessere  Ueber- 

einstimmung  zwischen  —  X'  und  iz  d. 

£4 


d 

V»  V 

Tcd 

1  m 

4,0  m 

3,14  m 

0,75 

3,0 

2,85 

o,r,o 

2,0 

1,57 

0,35 

1,5 

1,10 

0,25 

1,1 

0,78 

0,20 

1,0 

0,68 

0,10 

0,8 

0,31 

0,075 

0,33 

0,24 

Wenn  man  bei  unverändertem  Primärleiter  die  Knoten  der 
stehenden  Wellen  mit  Hülfe  verschiedener  Sekundärleiter  untersucht, 
so  erhält  man  also  verschiedene  Abstände  derselben.  Diese  Er- 
scheinung wurde  von  Sarasin  und  de  la  Rive  multiple  Re- 
sonanz genannt  und  in  der  Weise  erklärt^),  dass  der  Erreger 
eine  grosse  Mannigfaltigkeit  von  Wellen  verschiedener  Schwingungs- 
dauer aussende,    dass   aber   der  sekundäre  Leiter  nur  auf  diejenige 


^)   Sarasin  et  de  la  Rive,  Arch.  de  Geneve  (3)  28,  pa<r.  113,  1890. 
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unter    diesen   Schwingungen    reagire,    welche    mit    ihm   in   Reso- 
nanz stehe. 

Die  hier  vorgetragene  Erklärung  der  Erscheinungen  auf  Orond 
der  starken  Dämpfung  der  Schwingungen  im  Erreger  und  der  ge- 
ringen Dämpfung  im  nahezu  geschlossenen  Sekundärleiter  rührt  ?on 
Poincar^^)  und  Bjerkness*)  her. 

Beide  Erklärungen  sind  im  Grunde  genommen  nicht  als  wesent- 
lich voneinander  verschieden  anzusehen,  da  Sarasin  und  de  laRive, 
um  Resonanzwirkungen  erklären  zu  können,  doch  die  Grundschwin- 
gung des  Erregers  als  die  hei  Weitem  intensivste  annehmen  müssen, 
und  da  man  andererseits  eine  stark  gedämpfte  periodische  Bew^ung 
nach  dem  Fourier'schen  Theorem  als  eine  Superposition  von  un- 
endlich vielen  periodischen  Bewegungen  verschiedener  Schwingungs- 
dauern auffassen  kann. 

Aus  dem  letzten  Grunde  erhellt,  dass  auch  die  neuerdings 
von  Garhasso^)  angestellten  Versuche,  in  denen  nachgewiesen 
wird,  dass  ein  Komplex  von  Sekundärleitem  der  gleichen  Periode  T 
die  Einwirkung  des  Erregers  nur  für  einen  Sekundärleiter  von  der 
gleichen  Periode  T'  abzuschirmen  vermag,  nicht  gegen  die  Mög- 
lichkeit der  Auffassung  sprechen,  dass  der  Erreger  eine  stark  ge- 
dämpfte Sinus- Schwingung  einer  einzigen  Periode  T  aussende. 

23.  Strahlen  elektrischer  Kraft.  Unmittelbar  nachdem  es 
Hertz  geglückt  war,  zu  erweisen,  dass  sich  die  Wirkung  einer 
elektrischen  Schwingung  als  Welle  in  den  Raum  ausbreitet,  stellte 
er  Versuche  an,  diese  Wirkung  dadurch  zusammenzuhalten  und  auf 
grössere  Entfernungen  sichtbar  zu  machen,  dass  er  den  Erreger  in 
die  Brennlinie  eines  grösseren  cylindrischen  Hohlspiegels  stellte. 
Dieser  Gedanke  musste  ja  nach  Analogie  der  in  der  Optik  üblichen 
Benützung  der  Hohlspiegel  als  fruchtbar  erscheinen,  und  in  der 
That  kann  man  sich  auf  die  Analogie  mit  optischen  Erscheinungen 
hier  bei  elektrischen  Schwingungen  durchaus  stützen,  da  die  Gesetze 
der  Fortpflanzung  derselben  ganz  die  der  Lichtwellen  sind.  Denn 
nach  pag.  412  pflanzen  sich  dieselben  als  Transversalwellen  mit 
endlicher  Geschwindigkeit  fort,  und  nach  pag.  421  werden  sie  von 


')  H.  Poincar^,  Arch.  de  Geneve  (3)  25,  pag.  609,  1891.  —  Elektricit&t 
und  Optik,  deutsch  von  Jäger  und  Gumlich,  Berlin  1891,  II.  Bd.,  Note  V, 
pag.  201. 

2)  V.  Bjerknees,  Wied.  Ann.  44,  pag.  92,  1891. 

")  A.  Garbaeso,  Atti  R.  Acc.  delle  Science  Torino  28,  19.  MÄra  1893. 
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%ifiein  Metallepiegel  nahezu  totjil  reäektirt,  gerade  wie  die  Licht- 
stralilen  &a  einem  gut  polirten  Metallspiegel.  Auch  ergiebt  sich 
bei  schiefem  Einfull  der  elektrischen  Wellen  sofort  das  optische 
Reflexionsgesetz ,  dass  der  Eiiifallevrinkel  gleich  dem  Reflexions- 
winkel ist,  da  diesRS  Gesetz  allein  d&mit  verträglich  ist,  dass  an 
der  Grenze  des  Metallapiegels  gewisse  Grenzbedingungen  für  die 
elektrischen,  bezw.  magnetischen  Kräfte  erfüllt  sein  mUssen.  (Vgl. 
weiter  unten  im  X.  Kapitel.) 

Indess  schlugen  die  ersten  Versuche  von  Hertz  zur  Kon- 
centration der  Erregerwirkung  durch  Holilspiegel  fehl.  Dies  lag 
an  dem  Missverhältniss,  welches  zwischen  der  Länge  der  benutzten 
Wellen,  4—5  ra,  und  den  Dimensionen  bestand,  welche  dem  Hohl- 
spiegel im  besten  Falle  zu  geben  waren.  Ein  in  der  Nähe  eines 
Erregers  aufgestellter  Metallüpiegel  kann  nämlich  unter  Umständen 
die  Wirkung  des  Erregers  in  dem  vor  dem  Spiegel  gelegenen 
Raunte  schwächen,  nämlich  immer  dann,  wenn  die  Entfernung  des 
Metallspiegels  vom  Erreger  klein  im  Vergleich  zu  der  von  letz- 
terem auegesandten  Wellenlänge  ist.  Denn  nach  den  Heb  er  legungen 
der  pag.  239  inducirt  eine  in  einem  Drahte  stattfindende  elektrische 
Schwingung  in  einer  nahe  benachbarten  Metallmasse  Schwingungen, 
welche  in  jedem  Momente  der  erregenden  Schwingung  gerade  ent- 
gegengesetzt sind.  Die  Wirkung  der  Erregerschwingung  in  einem 
entfernten  Punkte  P  muss  daher  durch  die  in  der  MetaSIniaase  in- 
ducirte  Schwingung  geschwächt  erscheinen,  —  Es  tritt  aber  dann 
eine  lebhafte  Verstärkung  der  Wirkung  in  P  ein,  wenn  in  der 
Zeit,  welche  die  elektrische  Welle  zum  Durcheilen  der  Entfernung 
zwischen  Erreger  und  Metallspiegel  hin  und  zurück  gebraucht,  die 
Err^erschwingung  180"  an  Phase  gewonnen  hat,  d.  h.  wenn  jene 
Entfernung  gleich  '/*  Wellenlänge  der  Erregerschwingung  ist.  — 
Um  das  Verhalten  der  magnetischen  Kraft  brauchen  wir  uns  bei 
diesen  Ueberlegungen  nicht  zu  kümmern,  denn  In  der  Nähe  der 
Pri marsch wingung  überwiegt  die  elektrische  Kraft  über  die  magne- 


tische, da  erstere  nach  pag.  415  mit 


l 


letztere  mit 


1 


-  propor- 


tional ist. 

Eine  verstärkende  Wirkung  des  Hohlspiegels  ist  also  erst  zu 
erwarten,  wenn  der  Abstand  seiner  Brennlinie  vom  Scheitel  mindestens 

—  X  beträgt.     Für  X  =  4  m  führt   dies   aber   zu   unhandlichen  Di- 

ipsionen  des  Spiegels. 


432 


Wirkung  eines  Hohlspiegels. 


Daher  mussten  zunächst  noch  kürzere  Erregerwellen  geschaffen 
werden.  Hertz^)  stellte  dieselben  her,  indem  er  dem  Erreger  die 
Gestalt  eines  cylindrischen  Messingkörpers  Ton  3  cm  Durchmesser 
und  26  cm  Länge  gab,  welcher  in  der  Mitte  seiner  Länge  durch  eine 
Funkenstrecke  unterbrochen  war,  deren  Pole  beiderseits  durch  Kngel- 
flächen  von  2  cm  Radius  gebildet  wurden.  —  Li  der  Nahe  der 
Funkenstrecke  mündeten  zwei  Kupferdrähte  D,  D^  ein,   welche  mit 

der  Sekundärspule  eines  Ruhmkorffschen 
Apparates  verbunden  wurden  (vgl.  Fig.  47). 
Bei  der  beschriebenen  Gestalt  des  Er- 
regers kann  man  für  die  Schwingungsdauer 
der  Wellen  nicht  mehr  die  bisher  angewandte 
Formel  (83)  der  pag.  397  benutzen,  sondern 
man  kommt  hier  auf  eine  angenäherte  Taxi- 
rung der  Schwiugungsdauer  T,  wenn  man 
den  Erreger  als  einen  dicken  Draht  von 
gleichförmigem  Querschnitt  betrachtet,  der  frei  (ohne  Eapacität) 
endet.  Für  seine  Grundschwingung  ist  nach  pag.  400  seine  Länge 
gleich  einer  halben  Wellenlänge,  es  muss  also  für  die  von  ihm  aus- 
gesandten Wellen  näherungsweise  sein: 


Fig.  47. 


1 


1 


-7r-X=— Tc  =  26cm,  d.  h.  T  =  17  .  10"^^  sec. 


In  Wirklichkeit  muss  —  X   und   T    etwas   grösser   sein   wegen    der 

Kapacität  der  Enden  des  Erregers.  Es  ergab  sich  auch  bei  Unter- 
suchung der  vor  einem  Metallspiegel  sich  bildenden  stehenden  Wellen 
mit  Hülfe  eines  kreisförmigen  Resonators,  der  mit  dem  Erreger  in 
Resonanz  steht,  wenn  seine  Fläche  F  einen  Durchmesser  von  7,5  cm 

besitzt,  -ij-  X  zu  etwa  30  cm,  d.  h.  T  =  20  .  10"^^  sec. 

Diesen  Erreger  brachte  Uertz  in  die  Brennlinie  eines  cylin- 
drischen, parabolischen  Hohlspiegels  aus  Zinkblech,  dessen  Brenn- 
weite 12^2  cm  betrug.     Da  dieses  nahezu  =  —  X  ist,  so  verstärkt 

in  der  That  ein  solcher  Spiegel  die  Wirkung  des  Erregers  bedeutend, 
indem  dieselbe  wie  ein  Bündel  Parallelstrahlen  in  den  Raum  vor 
dem  Spiegel  reflektirt  wird  in  der  Richtung  der  Axe  der  Parabel.  — 


>)  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  80,  pag.  769,  1889. 
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die  Wirkung  des  Erregers  beobachten  mit  Hülfe  eines 
kleinen  Resonators  von  7,5  cm  Durchmesser,  besser  jedoch  mit 
Hülfe  einer  gradlinigen  Sekundärlei tuiig ,  welche  in  die  Brennlinie 
eines  zweiten,  in  gleicher  Weise  konstruirten  Hohlspiegels  gestellt 
wird')  (vgl.  Fig.  48).  Diese  Sekundärleitung  bestand  aus  zwei 
geraden  Drahtstllcken  von  50  cm  Lange  und  5  mm  Durchmesser, 
Die  einander  zugekehrten  Enden  besassen  einen  Abstand  von  5  cm. 
Von  diesen  Enden  führten  zwei  dtinne  Kupferdrähte  durch  die  Wand 
des  Hohlspiegels  zu  einem  hinter  ihm  befestigten  Funkenmikro- 
meter, an  welchem  elektrische  Schwingungen  in  der  Sekundärleitung 
durch   die   in  ihm  auftretenden  Sekundärfunkeu   beobachtet  werden 


können.  —  Bei  dieser  Anordnung  der  Sekundärleitung  ist  auf  eine 
Resonanz  zwischen  derselben  und  dem  Erreger  verzichtet.  Man 
hätte  zur  Erreichung  derselben   die  Länge   der   beiden  Drahtstflcke 

der  Sekundärleitung  annähernd   gleich  -^  ^,    d.   h.   gleich   30   cm 

wählen  müssen,  vorausgesetzt,  daas  die  dünnen,  vom  Ende  der 
Sekundärleitung  fortführenden  Kupfertirähte  mit  Einschluss  der  Ent- 
ladungskugel an  der  sekundären  Funkenstrecke  keine  merkliche 
Kapacität  besitzen.  Uebrigens  können  sieh  die  Resonanz  Wirkungen 
bei  einer  geradlinigen  Sekundärleitung  nicht  so  stark  geltend  machen, 
wie  bei  einer  nahezu  metallisch  geschlossenen,    Denn  die  Dämpfung 

')  In  der  BreDnlinie  eines  aolclien  HohlspieBelg  ist  die  elektrische  Knergie 
der  vom  Erreger  aaagesandten  Wellen  bedeutend  atärker,  ah  ansserhalb  der 
Btennlinie,  wie  MeaBungen  von  J.  Klemencio  [Wien.  Ber.  11,  99,  1890;  Wied. 

1.  42.  pftg.  416.  laei)  ergaben. 

~      ~   ,  Pbyifk  dei  Actbon.  29 
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der  Schwingungen  in  ersterer  muss  deshalb  weit  grösser  als  in 
letzterer  sein,  da  erster e  Energie  durch  Strahlung  verliert,  letztere 
nicht  (vgl.  oben  pag.  427). 

Mit  Hülfe  der  beschriebenen  Anordnung  kann  man  nun  leicht 
die  Existenz  der  vom  Erreger  ausgesandteu  elektrischen  Kraft  in 
grossen  Entfernungen  (bis  zu  20  m)  nachweisen.  Es  lässt  sich  auch 
zeigen,  dass  dieses  Bündel  Parallelstrahlen  elektrischer  Kraft  analoge 
Gesetze  befolgt,  wie  ein  Bündel  optischer  Parallelstrahlen. 

Zunächst  erkennt  man  das  Gesetz  der  geradlinigen  Ausbreitung 
daran,  dass  die  Sekundärfunken  nur  erscheinen,  wenn  die  Axen 
beider  Hohlspiegel  ganz  oder  nahezu  zusammenfallen,  und  dass  die 
Wirkung  durch  Metallschirme  nur  aufgehalten  wird,  falls  sie  in  den 
Weg  des  Strahles  gestellt  werden.  Ist  der  Metallschirm  nicht  hin- 
länglich gross  gegen  die  Wellenlänge  der  im  Strahl  enthaltenen 
Wellen,  so  ist  die  Schirmwirkung  nur  unvollständig,  eine  Erschei- 
nung, die  in  der  Optik  unter  dem  Namen:  , Beugung  der  Licht- 
strahlen'* bekannt  ist. 

Ferner  kann  man  das  Reflexionsgesetz,  dass  der  Einfallswinkel 
gleich  dem  Reflexionswinkel  ist,  nachweisen,  wenn  man  die  Axen 
beider  Hohlspiegel  in  einen  Winkel  gegeneinander  stellt,  und  einen 
ebenen  Metallspiegel  am  Orte  des  Schnittpunktes  beider  Hohlspiegel- 
axen  geeignet  dreht. 

Auch  die  Brechung  der  Strahlen  elektrischer  Kraft  nach  einem 
dem  optischen  analogen  Gesetze  ist  nachzuweisen  mit  Hülfe  eines 
grossen  Prismas  eines  Isolators,  z.  B.  von  Pech,  welches  in  den 
Weg  der  Strahlen  geschoben  wird.  Hertz  wählte  ein  solches  von 
30®  brechendem  Winkel,  von  1,5  m  Höhe  und  1,2  m  Seitenbreite. 
Aus  dem  Ablenkungswinkel  der  Strahlen  ergiebt  sich  nach  bekannten 
Formeln  der  Brechungsexponent,  d.  h.  das  Verhältniss  der  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeiten der  Wellen  in  Luft  und  dem  Isolator. 
Es  ergab  sich  für  das  Pechprisma  derselbe  zu  1,69.  Sein  Quadrat, 
d.  h.  die  Zahl  2,85,  muss  nach  pag.  323  die  Dielektricitätskonstante 
des  Pechs  ergeben,  was  als  nahezu  richtig  anzusehen  ist. 

Ein  eigenthümliches  Verhalten  besitzt  ein  Gitter  paralleler  dünner, 
etwa  2  m  langer  Kupferdrähte,  welche  einen  gegenseitigen  Abstand 
von  etwa  3  cm  besitzen.  Liegen  die  Drähte  parallel  der  elektrischen 
Kraft  des  Strahles,  so  reflektiren  sie  dieselbe  nahezu  vollständig^). 


^)  Die  Reflexion  ist  eine  regelmässige  (nicht  diffuse),   wenn  die  Drähte 
des  Gitters  in  einer  Kbene  angeordnet  sind.    Sein  Reflexionsvermögen  ist  Ton 
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edürmen  den  Raum  hinter  sich  Tollkommen  ab.  Liegen  die 
Drähte  dagegen  senkrecht  gegen  die  einfüllende  elektrische  Kraft, 
so  reflektiren  sie  dieselbe  nicht  und  lassen  sie  ungehindert  hin- 
durch. —  Die  Theorie  eines  solchen  Gitters  ist  Ton  J.  J.  Thom- 
son gegeben  in  ,Recent  researches  in  electricity  and  magnetism*, 
Osford  1893. 

Ohne  indeas  auf  diese  Theorie  genauer  einzugehen,  kann  man 
doch  leicht  die  Wirkung  des  Gitters  verstehen,  da  die  elektrische 
Kraft  des  Strahles  nur  dann  Leitungsströme  im  Gitter  hervorrufen 
kann,  wenn  seine  Drähte  parallel  der  Richtung  der  elektrischen  Kraft 
liegen.  —  Ein  solches  Gitter  ist  sozusagen  ein  stark  krjstalliniaches 
Medium ,  dessen  Leitfähigkeit  in  Richtung  der  Drähte  bei  weitem 
grösser  ist,  als  senkrecht  dagegen.  —  Da  Leitfähigkeit  (abgesehen 
von  Reflexion)  schon  wegen  der  entwickelten  Joule'scben  Wärme 
mit  Absorption  begleitet  sein  muss,  so  verhält  sich  daher  ein  Gitter 
in  elektrischer  Hinsicht,  wie  ein  Turmalin  in  optischer,  welcher  nur 
Lichtschwingungen  von  gewisser  Polarisationsrichtung  nahezu  un- 
geschwScht  hindurchlässt,  während  die  dazu  senkrecht  potarisirten 
vollständig  absorbirt  werden.  Der  Vergleich  mit  dem  Turmaüc  ist 
nur  insofern  nicht  ganz  passend,  als  beim  Oitter  die  Schwächung 
der  zu  seinen  Drähten  parallelen  Komponente  der  elektrischen  Kraft 
weit  mehr  durch  Reflexion,  als  durch  Absorption,  d.  h.  Verwandlung 
in  Joule'sche  Wärme,  geschieht. 

Wie  schon  gesagt,  müssen  Leiter  der  Elektricität  die  Wirkung 
der  elektrischen  Kraft  abschirmen.  Nichtleiter  dagegen  mitssen 
die  elektrische  Kraft  ungeschwächt  bindurcblassen ,  abgesehen  von 
Verlusten  durch  Reflexion,  welche  allerdings  stete  sehr  unbedeutend 
siod  und  sogar  ganz  verschwinden,  wenn  die  Dicke  des  Nichtleiters 
klein  gegen  die  Wellenlänge  der  elektrischen  Kraft  ist  {cf,  unten 
Kap.  XI).  Dies  ist  nun  auch  thatsächlich  zu  beobachten,  indem  der 
Strahl  der  elektrischen  Kraft  durch  Glas  oder  Pech  nicht  aufgehalten 
wird.  Er  geht  aber  auch  nahezu  ungeschwächt  durch  trockenes 
Holz,  Papier,  oder  gar  die  Steinwände  eines  Gebäudes,  falls  sie 
nicht  fettcbt  sind,  hindurch.  Dies  muss  deshalb  vielleicht  wunder- 
bar erscheinen,  weil  die  Leitfähigkeit  dieser  Materialien  doch  so 
gross  ist,   dass  sie   auf  die  Dauer   elektrostatische  Ladungen   nicht 

H.  Buben»  und  R.  Bitter  (Wied.  Ann.  40,  pag.  55,  1890)  ku  0,98  bestimmt. 
Diese  Zahl  iat  eine  mitere  Oreiue  des  Reflexion BverniOgens.  da  etwas  Knergie 
■nch  durch  die  hei  diesen  Versuchen  nie  gani  za  vermeidende  diffuse  Reflexion 
(Beugung]  zerstreut  eeJn  kann. 
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zu  isoliren  vermögen,  und  andererseits,  falls  sie  solche  Tollstandig 
einschliessen,  den  Aussenraum  gegen  diese  elektrostatisclie  Kraft  ab- 
schirmen. —  Jedoch  ergiebt  sich  dieses  Verhalten  ohne  Widerspruch 
aus  den  Formeln  der  Theorie,  dass  nämlich  die  Schirmwirkung  bei 
schnellen  Schwingungen  weit  kleiner,  als  bei  elektrostatischen 
Ladungen  ist.  Es  soll  dieses  aber  erst  weiter  unten  im  Kap.  XI 
näher  besprochen  werden. 

24.  Uemonstrationsmittel  für  die  Sekundärfunken.    Bei 

den  beschriebenen  Versuchen  sind  die  Sekundärfunken  sehr  winzig 
und  nicht  einem  grösseren  Auditorium  gut  zu  demonstriren.  Zur 
Erreichung  dieses  Zweckes  kann  man  mehrere  Mittel  anwenden,  Ton 
denen  hier  zwei  genannt  werden  mögen.  Man  kann^)  das  eine  Ende 
der  Sekundärleitung  zur  Erde  ableiten,  während  das  andere  mit  dem 
Knopfe  eines  geladenen  Elektroskops  verbunden  wird.  Sowie  ein 
Sekundärfunken  im  Funkenmikrometer  überschlägt,  zucken  die  Blatter 
des  Elektroskops  zusammen,  da  durch  den  Sekundärfunken  eine 
leitende  Verbindung  des  Elektroskops  mit  der  Erde  hergestellt  wird. 
Um  das  Elektroskop  nach  Aufhören  des  Sekundärfunkens  immer 
wieder  selbstständig  zu  laden,  kann  man  es  mit  dem  einen  Pole 
einer  Zamboni'schen  Trockensäule  verbinden,  deren  anderer  Pol 
zur  Erde  abgeleitet  ist.  —  Nach  Zehnder^)  lässt  man  die  Sekundär- 
funken in  einer  Vakuumröhre  überschlagen,  in  welcher  sich  noch 
zwei  andere  Elektroden  befinden,  durch  welche  eine,  die  Vakuum- 
röhre in  helles  Leuchten  bringende  Hauptentladung  eines  Hoch- 
spannungsakkumulators hindurch  gesandt  wird.  Die  Spannung  an 
diesen  Hauptelektroden  ist  (durch  passende  Widerstands  Verzweigung) 
so  abgeglichen,  dass  die  Hauptentladung  ohne  die  Sekundärfunken 
gerade  nicht  einsetzt.  Schlagen  letztere  in  der  Nähe  der  Kathode 
der  Hauptelektroden  über,  so  wird  der  Widerstand  für  die  Haupt- 
entladung so  vermindert,  dass  dieselbe  einsetzt  und  die  Röhre  in 
helles  Leuchten  bringt,  welches  auch  im  nicht  verdunkelten  Zimmer 
weit  zu  sehen  ist.  —  Diese  Anordnung  ist  dem  Relais  im  Tele- 
graphendienste zu  vergleichen,  bei  welchem  ein  starker  Strom  mittelst 
Auslösung  durch  einen  sehr  schwachen  hervorgerufen  wird. 

*)  Dieses  Mittel,  welches  einer  von  L.  Boltzmann  (Wied.  Ann.  40, 
pag.  399,  1890)  vorgeschlagenen  Methode  ähnlich  ist,  hat  der  Verfasser  stets 
mit  gutem  Erfolge  zur  Demonstration  verwendet. 

*)  L.  Zehnder,  Wied.  Ann.  47,  pag.  77,  1892. 
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Man    kann   äuch    bei    der   Boltzmann'schen    (Elekiroskop-) 

Methode   die  Zehnder'sche  Röhre  anwenden,    wodurch  der  Hoch- 
spannungsakkumulator  entbehrlich  wird '). 

35.  Versuche  TOU  RlghL  Die  Versuche  mit  den  Strahlen 
elektrischer  Kraft  sind  jetzt  mit  weit  handlicheren  Apparaten  zu 
wiederholen,  seitdem  es  Righi*)  gelungen  ist,  Wellen  von  noch  viel 
geringerer  Lange  als  60  cm,  nilmlich  solche  von  20  cm  und  selbst 
7,5  cm,  herzustellen.  Der  Erreger  {vgl.  umstehende  Fig.  49)  von 
Righi  besteht  aus  zwei  Messingkugeln  a,  b,  welche  sich  (noch  der 
Entdeckung  von  Sarasiu  und  de  la  Rive,  cf.  oben  pag.  408)  in 
einem  Bad  von  Vaselinöl  befinden.  Gegenüber  den  Erregerkugeln 
befinden  sich  zwei  gleich  dimensionirte  Messingkugeln  c,  d,  welche 
mit  Zuleitungsdrähten  zu  einer  grossen  Holt  z'schen  Influenz- 
maschine^) versehen  sind.  Bei  Thütigkeit  derselben  schlagen  Funken 
zwischen  c  und  a,  a  und  b,  b  und  d  über. 

Als  Erreger  sind  die  beiden  Kugeln  a,  b  mit  der  sie  ver- 
bindenden Funkenatrecke  anzusehen.  Ihre  Distanz  muss  daher  auf 
die  Länge  der  ausgesandten  Wellen  von  Einfluss  sein;  doch  hat 
such  die  Länge  der  Funken  zwischen  a  und  c,  b  und  d  Einfluss 
auf  die  gute  Ausbildung  der  beabsichtigten  schnellen  Schwingungen. 
Righi  stellte  Wellen  von  20  cm  Länge  her,  falls  die  Kugeln  a,  b,  c,  d 
4  cm  Durchmesser  besassen,  Wellen  von  7,5  cm  Länge,  mit  Kugeln 
von  1,36  cm  Durchmesser.  Die  Distanz  zwischen  a,  c  und  b,  d  be- 
trug 2  cm,  zwischen  a,  b  nur  0,2  cm. 

Der  Resonator  bestand  aus  schmalen  Streifen  belegten  Spiegel- 
glases von  11,5  resp.  3,0  cm  Länge,  durch  dessen  Belegung  mit 
einem  Diamanten  ein  feiner  Schnitt  von  etwa  1  bis  2  Tausendstel 
Millimeter  Breite  gezogen  wurde.  An  diesem  Schnitt  bildet  sich  die 
sekundäre  Funken  strecke. 

Zur  Konzentration  der  Erreger  Wirkung  dient  bei  den  längeren 
{20  cm)  Wellen  ein  cyli  ndrisch  er.  parabolischer  Hohlspiegel  von  5  cm 

Fokaldistanz  (^^ ,  50  cm  Höhe  und  40  cm  Breite.    Mit  Hülfe  des- 
selben ist  die  Wirkung  im  Resonator  noch  in  25  m  Entfernung  wahr* 


■)  Vgl.  hierober  P.  Drode,  Wied.  Ann.  1894.  Bd.  52. 
*)  A.  Righi,  Rend.  de  R.  Acc.  dei  Lincei.  11.  1  Sem,,  pag.  505,  1893. 
FOt  die  Hertz'Bchen  Venuche  hat  luerrt  Töpler  (Wied.  Ann.  46, 
!,  464.  642,    1892^1  die  InflueDEmBschine   an  Stelle  des   Induktoriuma 
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nehmbar.  Für  den  Erreger  der  kürzeren  Wellen  (7,5  cm)  hat  der 
Hohlspiegel  5,7  cm  Fokaldistanz  (-t~^)i  40  cm  Höhe   und  32  cm 

Breite.  Auch  die  Resonatoren  können  in  die  Brennlinie  eines  Hohl- 
spiegels gesetzt  werden.  Für  den  auf  die  kürzeren  Wellen  ab- 
gestimmten hat  derselbe  1,9  cm  Fokaldistanz  (x^jf   ^^  ^™  Höhe 

und  17  cm  Breite.  Im  Hohlspiegel  ist  ein  Loch  angebracht,  durch 
welches  hindurch  die  Sekundärfunken  mit  Hülfe  einer  Lupe  be- 
trachtet werden. 

Der  Nachweis  stehender  Wellen  vor  einer  Metallwand  gelingt 
bei  Anwendung  des  kleinen  Erregers  schon,  wenn  die  Metallwand 
nur  ein  Quadratdecimeter  gross  ist.  (Auch  die  Hand  ist  als  Spiegel 
zu  gebrauchen  und  giebt  zu  stehenden  Wellen  Anlass.)  Stellt  man 
Metallwand  und  Resonator  in  ein  Gefäss  mit  isolirender  Flüssigkeit, 
so  kann  man  direkt  die  Wellenlänge  in  ihr,  d.  h.  auch  den  elek- 
trischen Brechungsindex  und  die  Dielektricitätskonstante,  finden.  So 
ergab   sich  z.  B.   für  Olivenöl  das  Verhältniss  der  Wellenlänge  zu 

3  4 

der  in  Luft  gleich  — ,  der  Brechungsindex  daher  zu  -^  =  1,33,  die 

Dielektricitätskonstante  zu  1,78.  —  Aus  der  Ablenkung  des  elek- 
trischen Strahles  durch  ein  Paraffinprisma  von  17  cm  Höhe,  7  cm 
Breite  und  30^  brechendem  Winkel  ergiebt  sich  der  Brechungs- 
exponent des  Paraffins  zu  1,6,  die  Dielektricitätskonstante  e  daher 
zu  2,55.  Diese  Zahl  ist  etwas  grösser,  als  die  aus  statischen  oder 
langsam  veränderlichen  elektrischen  Zuständen  abgeleiteten  Werthe 
von  £,  die  zwischen  1,78  und  2,32  liegen. 

Durch  ein  rechtwinkliges  Paraffinprisraa  wird  ein  senkrecht  zu 
einer  Kathetenfläche  einfallender  elektrischer  Strahl  total  reflektirt. 
Nähert  man  der  Hypotenusenfläche  des  Prismas  von  rückwärts  ein 
gleiches  Prisma  in  inverser  Lage  (Hypotenusenfläche  gegen  Hypo- 
tenusenfläche),  so  kann  man  die  Totalreflexion  mindern  oder  ganz 
aufheben,   wenn  die  Distanz  beider  Hypotenusenflächen  kleiner  als 

—  X  =  2  cm  wird.     Dieses  Experiment  ist   ein   Analogen  zu   dem 

von  Quincke  angestellten  optischen  Experimente,  nach  welchem  in 
einem  rechtwinkligen  Glasprisma  die  Totalreflexion  aufgehoben  wird, 
wenn  man  gegen  seine  Hypotenusenfläche  ein  anderes  rechtwink- 
liges Glasprisma  mit  seiner  Hypotenusenfläche  drückt. 

Righi  konnte  auch  die  Gültigkeit  des  in  der  BeugungsthdOD 
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ßo  vielfach  verwendeten  Huygens'schen  Principes  für  die  elektrischen 
Wellen  nachweisen.  Indem  ein  metallisches  Diaphragma  zwischen 
Erreger  E  und  Resonator  R  eingeschaltet  wurde  (vgl.  Fig.  50), 
konnte  die  Wirkung  im  letzteren  verstärkt  werden,  falls  das  Dia- 
phragma nur  diejenige  Zone  (Pö,  F'G')  einer  um  den  Erreger  E 
beschriebenen  kreisförmigen  Cylinderfläche  C  abblendete,  deren 
innere  (FR,  F'R)  resp.  äussere  (ÖR,  G'R)  Randstrahlen,  vom  Re- 

1  2 

sonator  aus  gerechnet,  um  -^  X  resp.  —  X  länger  waren,  als  der  Cen- 

tralstrahl  RA.  Dieses  Experiment  giebt  daher  einen  Beweis  für  die 
Richtigkeit   der   Grundlagen  der   Theorie  der  FresneTschen  Beu- 


O 


^frnnxy^ 


I 


Fig.  49. 


gungserscheinungen,  wenn  man  wenigstens  die  an  elektrischen  Wellen 
gemachten  Erfahrungen  auch  auf  die  optischen  als  übertragbar  an- 
nehmen darf. 


2().  Interferenzen  von  elektrischen  Wellen,  welche  dieselbe 
Fortpflanzungsrichtung  besitzen.  Die  Analogie  zwischen  den  Ge- 
setzen der  elektrischen  und  der  optischen  Wellen  ist  so  interessant, 
dass  wir  noch  einen  Augenblick  bei  ihr  verweilen  wollen. 

Schon  im  §  21  lernten  wir  Interferenzerscheinungen  bei  elek- 
trischen Wellen  kennen.  Dieselben  kamen  zu  Stande  durch  die 
Interferenz  zweier  in  entgegengesetzter  Richtung  sich  fortpflanzender 
Wellen.  Ihr  AnalnffAn  iat  in  der  Optik  wegen  der  dort  vorkommenden 
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yiel  kleineren  Wellenlänge  nicht  so  leicht  zu  bilden.  Der  Nach- 
weis der  Bildung  stehender  Lichtwellen  ist  erst  in  neuerer  Zeit 
Wiener 0  gelungen. 

Dagegen  sind  in  der  Optik  die  Interferenzen  zweier  in  gleicher 
Richtung  fortgepflanzter  Wellen  leicht  zu  erhalten,  wie  die  Experi- 
mente mit  dem  Fresnel'schen  Spiegel  und  dem  Newton'schen 
Farbenglase  darthun.  Man  kann  nun  diese  Experimente  auch  sehr 
bequem  mit  elektrischen  Wellen  anstellen'),  und  hat  dann  wiederum 
ein  neues  Mittel,  um  ebenso  wie  in  der  Optik  die  Wellenlange  zu 
bestimmen.  -  Der  Fresnel'sche  Zweispiegelversuch  wird  nach- 
geahmt, indem  man  die  Wellen  des  Erregers  an  zwei  in  einem 
stumpfen  Winkel  gegeneinander  gestellte  Metallspiegel  reflektiren 
l'ässt.  Mit  einem  geradlinigen  Resonator  lassen  sich  dann  in  der 
Nähe  der  mittleren  Reflexionsrichtung  senkrecht  zu  ihr  ausgebreitete 
Maxima  und  Mimina  der  Wirkung,  d.  h.  Interferenzfransen,  nach- 
weisen. 

Das  Analogon  zum  Newton'schen  Farbenglase  sind  Versuche 
von  Klemencic  und  Czermak^),  welche  die  Erregerwellen  an  zwei 
parallelen,  gegenseitig  verschiebbaren  Metallspiegeln  reflektiren  Hessen. 
Bei  successiver  Vergrösserung  des  Abständes  beider  Spiegel  zeigt  ein 
in  der  Reflexionsrichtung  befindlicher  (mit  Hohlspiegel  armirter)  Re- 
sonator abwechselnd  Maxima  und  Mimina  der  Wirkung,  letztere 
offenbar,  wenn  der  gegenseitige  Abstand  beider  Spiegel  das  ungerade 

Vielfache  von  —  X  ist.    Man  kann  diese  Erscheinung  einem  grösseren 

Auditorium  sehr  schön  mit  Hülfe  einer  Zehn der'schen  Entladungs- 
röhre (cf.  oben  pag.  436)  zeigen.  —  Klemencic  und  Czermak 
erhielten  für  die  Wellenlänge  je  nach  der  Länge  des  Resonators 
verschiedene  Werthe,  was  nach  dem  auf  pag.  428  Erörterten  ver- 
ständlich ist.  Sie  stimmt  annähernd  mit  der  ganzen  Länge  des 
Resonators  überein,  was  mit  unseren  obigen  Betrachtungen  im  Ein- 
klang steht,  nach  denen  wir  die   eine  Hälfte  des  Resonators  nahezu 

—  X  lang  taxirten.   —   Es  findet  wirkliche  Resonanz   mit  dem  von 

Hertz  benutzten  (oben  auf  pag.  432)  beschriebenen  Erreger  statt, 


^)  0.  Wiener,  Wied.  Ann.  40,  pag.  203,  1890. 

•)  Dieser  Vorschlag  rührt  von  L.  Boltz mann  her.  Derselbe  führte 
das  Analogon  zum  FresneTschen  Spiegelversuch  aus.  Vgl.  Wied.  Ann.  40, 
pag.  399,  1890. 

•^  J.  Klemencic  und  P.  Czermak,  Wied.  Ann.  50,  pag.  174,  1893. 
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wenn  die  ganze  Länge  der  Sekundärleitung  (beide  Hälften  zu- 
sammengenommen) 54  cm  betjügt.  Die  de  mentsp  rechen  de  Wellen- 
lioge  ergab  sich  zu  51,2  cm').  —  Wich  die  Länge  der  Sekundär- 
leituDg  von  54  cm  ab,  so  wurden  die  Masima  und  Minima  der 
Wirkung  weniger  stark  ausgeprägt.  Bei  geradliniger  Sekundär- 
leitung müSBen  die  Abweichungen  von  der  Resonanz  viel  kleiner 
sein,  um  noch  die  Maxima  von  den  Minimis  deutlich  unterscheiden 
zu  können,  als  bei  nahezu  geschlossener,  z.  B.  kreisförmiger 
Sekundärleitung,  was  leicht  verständlich  ist,  da  die  Dämpfung  der 
Schwingungen  bei  ersteren  wegen  des  Verlustes  der  Energie  durch 
Strahlung  weit  grösser  sein  musa,  ah  bei  letzteren,  welche  keine 
Energie  ausstrahlen  (cf.  oben  pag.  427), 

Alle  die  beschriebenen  Erscheinungen,  welche  in  der  Optik 
ihr  vollständiges  Analogen  linden,  und  nur  durch  die  Endlichkeit 
der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wirkung  erklärt  werden 
können,  legen  es  sehr  nahe,  dass  eine  mit  unendlicher  Geschwindig- 
keit fortgepflanzte,  unmittelbare  Fernwirkung,  wenigstens  in  merk- 
lichem Betrage  nicht  eiistirt,  da  sonst  die  Reinheit  der  beschriebe- 
nen Erscheinungen  erheblich  gestört  sein  mtlsste.  Dies  gilt  wenig- 
stens für  alle  die  Experimente,  bei  welchen  Verstärkungen  der 
Wirkung  durch  Hohlspiegel  niclit  vorgenommen  sind.  Diese  ver- 
stärken nämlich  bei  passender  Anordnung  nur  denjenigen  Tbeil 
der  elektrischen  Kraft,  welcher  sich  mit  endlicher  Geschwindigkeit 
fortpflanzt,  währeud  sie  die  Wirkung  des  eventuell  vorhandenen, 
zeitlos  sich  ausbreitenden  Theiles  der  elektrischen  Kraft  steta  sehr 
schwächen  würden,  da  in  den  den  Erreger  umgebenden  Metall- 
massen Ströme  entgegengesetzter  Richtung  inducirt  werden  (vgl. 
oben  pag,  431). 

Zum  strengen  Nachweis  der  Richtigkeit  der  Maxwellachen 
Theorie  bleibt  immer  noch,  wie  schon  oben  pag.  342  angeführt  ist, 
die  numerische  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  als 
bestes  Mittel  Übrig.  Wir  wollen  jetzt  Versuche  kennen  lernen, 
durch  welche  dieser  Werth  mit  einiger  Zuverlässigkeit  als  ermittelt 
anzusehen  ist. 

2i.  Die  FortpflanzDiig  der  elektrischen  Kraft  ülngs  gerader 
Draht«.  Es  war  oben  im  §  9  auf  pag.  374  von  den  Anschauungen 
einer  angenäherten  Theorie  aus,  d.  h,  ohne  Rücksicht  auf  die  in  der 
Umgebung   eines  Drahtes   stattfindenden  Verschiebungsströme,   ab- 

')  Diese  Zahl  ist  oumillig  kleio. 
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geleitet,  dass  eine  elektrische  Welle  längs  eines  Systemes  zweier 
paralleler  Drähte  sich  mit  der  Geschwindigkeit  c  fortpflanzt,  falls 
die  Drähte  in  der  Luft  liegen.  Der  galvanische  Widerstand  mnss 
dabei  gegen  eine  oben  auf  pag.  389  näher  bestimmte  Grösse  zu 
vernachlässigen  sein.  Diesen  Satz  hatten  wir  auf  pag.  400  zur 
Theorie  des  Resonators  benutzt,  nach  welcher  die  Länge  desselben  an- 
genähert gleich  einer  halben  Wellenlänge  der  Schwingung  sein  sollte. 

Werden  auf  das  eine  Ende  E^  des  Drahtsystems  erzvningene 
Schwingungen  ausgeübt,  welche  ungedämpfte  Sinus-Schwingungen 
der  Zeit  sind,  während  das  andere  Ende  E,  des  Systems  entweder 
überbrückt  ist,  oder  einen  Kondensator  enthält,  oder  ohne  Kapacität 
frei  endigt,  so  müssen  sich  stehende  Wellen  im  Drahtsystem  aus- 
bilden, da  bei  E^  die  von  E^  nach  Eg  sich  fortpflanzenden  Wellen 
(die  einfallenden  Wellen)  reflektirt  werden,  und  zwar  allemal  in 
der  Weise,  dass  die  Amplitude  der  reflektirten  Welle  gleich  der 
der  einfallenden  ist.  Nur  ist  die  durch  die  Reflexion  herbeigeführte 
Phasenänderung  der  einfallenden  Welle  je  nach  den  besonderen 
Bedingungen  des  Endes  E^  eine  verschiedene. 

Der  Nachweis  dieser  stehenden  Wellen,  d.  h.  der  Nachweis 
einer  Verschiedenheit  der  Intensität  der  elektrischen  Schwingungen 
für  verschiedene  Abstände  vom  Ende  Eg,  kann  natürlich  nur  gelingen, 
wenn  die  Länge  des  Drahtsystems  mindestens  von  der  Grössen- 
ordnung  der  Wellenlänge  der  Schwingungen  ist.  Deshalb  konnte 
dieser  Nachweis  des  schon  von  Kirchhoff  abgeleiteten  Resultates 
erst  gelingen,  seitdem  durch  die  Arbeiten  von  Hertz  die  Mittel 
gewonnen  waren,  elektrische  Wellen  von  etwa  6  m  Länge  oder  noch 
weit  kürzere  herzustellen. 

Mit  Hülfe  dieser  schnellen  Schwingungen  gelingt  nun  dieser 
Nachweis  stehender  Wellen  in  Drähten  thatsäclilich  sehr  gut.  Hertz^) 
selbst  hat  zuerst  denselben  geführt,  indem  er  als  Konduktoren  A^,  A^ 
seines  Erregers  zwei  quadratische  Messingplatten  von  40  cm^  Grösse 
wählte.  Der  einen  derselben  stand  in  wenig  Centimetern  Abstand 
eine  gleich  grosse  Platte  A'  gegenüber,  an  welcher  ein  mehrere 
Meter  langer,  gerader  Draht  D  angebracht  war  (vgl.  Fig.  51).  Bei 
Ueberspringen  der  Primärfunken  wurden  auf  A'  durch  die  von  Aj 
ausgesandten,  resp.  einmündenden  oscillirenden  Verschiebungsströme 
(elektrischen  Kraftlinien)  oscillirende  elektrische  Ladungen  erzeugt. 
Dab  bei  A'  mündende  Ende    des  Drahtes  D   stand   also  unter  dem 


')  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  34,  pag.  551,  18S8. 
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Binfluss  erzwungener  elektrischer  Schwingungen.  —  Hertz  konnte 
Htm  thatsächlich  mit  Hülfe  eines  auf  die  Primärachwingung  ab- 
gestimmten Reaonatora,  welcber  am  Draht  D  in  geeigneten  Stel- 
lungen entlang  geführt  wurde,  abwechselnd  Mnsima  und  Minima 
der  elektrischen,  resp.  magnetischen  Kraft  in  der  Umgebung  des 
Drahtes  wahrnehmen,  indeas  erhielt  Herts  nicht  das  Resultat, 
dass  die  Welle  längs  des  Drahtes  mit  der  Geschwindigkeit  c  vor- 
wärts glitte. 

Trotzdem  glaubte  Hertz  aus  den  Versuchen,  welche  er  als 
eine  Interferenzwirkung  der  direkt  vom  Erreger  auagesandten  Wellen 
und  der  im  Drahte  fortgepflanzten  ansah,  schliessen  zu  müssen,  dass 

^^^6  elektrische  Kraft,  welche  vom  Erreger  in  die  Luft  ausgesandt 
I       würde,  sich  mit  der  Geschwindigkeit  c  fortpflanze. 

Gegen  die  Beweiskraft  dieses  Schlusses  sind  indess  gewichtige 
Bedenken  zu  erheben,  da  dabei  für  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit in  Dmliten  das  von  Siemens  an  aehr  langen  Drahtstrecken 
erhaltene  Resultat  benutzt  wurde,  und  aus  den  oben  auf  pag.  390 
besprocheneu  Gründen  kann  man  jene  von  Siemens  erhaltene  Zahl, 
welche  durch  den  galvanischen  Wideratand  der  Leitung  beeinflusst 
sein  muss,  nicht  auf  diese  Versuche  mit  sehr  schnellen  Schwingungen 
und  verhilltnissmitssig  kurzen  Drabtleitungen  anwenden. 

Fasst  man  nun  die  beschriebene  Erscheinung  nicht  als  eine 
Interferenzwirkung  der  direkten,  vom  Erreger  ausgesandten  Kraft 
und  der  im  Drahte  fortgepflanzten  auf,  sondern  ignorirt  mau  erstere, 
wozu  mau  berechtigt  ist,  falls  man  den  Draht  an  Stellen  unter- 
sucht, welche  nicht  nahe  am  Erreger  liegen,  so  lässt  sich  leicht 
lehen,  daas  bei  'I' i    '■  n   Tlt-rt/.'i-i'lifii  Verauchsaoord- 


Fig,  51. 
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nung  nicht  nothwendig  die  elektrische  Welle  mit  der  Geschwindig- 
keit c  längs  des  Drahtes  sich  fortpflanzen  muss.  Denn  eine  längs 
des  Drahtes  sich  verschiebende  elektrische  Ladung,  d.  h.  eine  ge- 
wisse Anzahl  aus  dem  Drahte  austretender  elektrischer  Stromlinien, 
muss  in  ihrer  Umgebung  eine  entgegengesetzte  gleich  grosse  Ladung 
hervorrufen,  da  die  elektrischen  Stromlinien  der  Yerschiebungsströme 
nicht  frei  in  der  Luft  endigen  können,  sondern  irgendwo  einmünden 
müssen.  Ist  dem  Drahte  parallel  ein  zweiter  Draht  ausgespannt, 
so  münden  in  ihm  die  vom  ersten  ausgesandten  StromUnien  der  Yer- 
schiebungsströme (elektrischen  Kraftlinien),  fehlt  dagegen  der  zweite 
Draht,  so  müssen  sie  in  den  umgebenden  Leitern,  den  Zimmer- 
wänden, oder  dem  Körper  des  Experimentators  einmünden.  Für 
diesen  Fall   ist  es   aber  deshalb  gar  nicht  nothwendig,    dass   die 


Ä 


^^ 


B 


Fig.  52. 


Wellen  mit  der  Geschwindigkeit  c  am  Drahte  entlang  gleiten,  weil 
sich  dieses  Resultat  nach  der  oben  pag.  376  auseinander  gesetzten 
Theorie  nur  ergiebt  für  ein  bestimmtes  Verhältniss  der  Selbst- 
induktion des  Stromsystems  zu  seiner  Kapacität,  nämlich  wenn  beide 
auf  die  Längeneinheit  bezogene  Grössen  einander  reciprok  gleich  sind. 
Diese  Bedingung  ist  für  zwei  parallel  ausgespannte,  gerade  Drähte 
erfüllt,  dagegen  wird  sie  im  Allgemeinen  nicht  erfüllt  sein,  falls 
in  der  Nähe  des  Drahtes  D  sich  kein  Leiter  von  vorgeschriebener 
Form,  oder  gar  der  Körper  des  Beobachters  befindet. 

Es  muss  deshalb  als  ein  Fortschritt  in  der  Festlegung  und 
Uebersehbarkeit  der  Verhältnisse  bezeichnet  werden,  als  Lecher^) 
anstatt  eines  Drahtes  D  zwei  parallele  D^,  D2  anwandte,  deren 
jeder  eine  Metallplatte  B^,  Bo  trug,  welche  in  der  aus  der  Fig.  52 
ersichtlichen  Weise  den  Erregerplatten  A^,  Ag  gegenüber  gestellt 
wurden. 


"  TC.  Lee  her,  Wied.  Ann.  41,  pag,  850,  1890. 
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Die  Distanz  zwiachen  beiden  Drähten  D,,  Dj  ist  so  zu  wählen, 
dass  eine  gegenseitige  elektrische  Influenz  zwischen  ihnen  nicht 
merkbar  eintritt,  wenigstens  wenn  die  einfachsten  Verhältnisse, 
welche  der  Theorie  am  besten  zugänglich  sind ,  getroffen  werden 
sollen.  "Wenn  der  Durchmesser  der  Drähte  wenige  Millimeter  nicht 
Übersteigt,  so  genügt  schon  eine  Distanz  von  einigen  Centiiuetem 
zwischen  den  Drähten. 

Um  den  Schwingungszu stand  in  den  Drähten  numerisch  be- 
stimmon  zu  können,  bedient  man  sich  zweckmässig  eines  von 
H.  Rubens^)  angewandten  Mit- 
tels, indem  man  über  die  beiden 
Drähte  D,,  D,  zwei  etwa  5  cm 
lange  Stücke  eines  dickwandigen 
Kapillarrohres  aus  Glas  schiebt, 
um  welche  die  Enden  f,,  fg  einer 
Kupferleituug  einmal  herumge- 
Bchlungen  sind  (vgl.  Fig.  53,  h  ist 
ein  UoLsstUck).  Diese  Leitung 
enthält  einen  feinen  Eisen-  oder 
Platin draht  (das  Bolometer),  dessen 
Widerstandsänderung,  welche  durch  die  Joule" sehe  Wärme  etwaiger 
in  ihm  vorhandener  Ströme  verursacht  wird,  man  mit  Hülfe  einer 
Art  Wheatstone'scher  Brücke  und  eines  hochempfindlichen 
Galvanometers  nachweisen  kann  ^). 

Liegen  nun  die  Enden  dieser  zum  „Bolometer"  führenden 
Leitung,  welche  Rubens  die  , Flaschen"  nennt,  an  Stellen  der 
Drähte  D,,  D,,  an  welchen  elektrische  Kraftlinien  durch  die  Draht- 
oberSäche  oscillirend  ein-  und  austreten,  d.  h.  an  Stellen,  wo  elek- 
trische Ladungen  auftreten,  so  mQssen  diese  auch  Ladungen  der 
Enden  der  Bolometerleitung  verursachen,  d.  h.  es  müssen  in  ilim 
Ströme  fliessen,  und  das  auf  KuU  eingestellte  Galvanometer  muss 
einen  Ausschlag  ergeben.  Mit  dem  Bolometer  kann  man  also  die 
Ladungswelle  in  den  Drähten  untersuchen.  Dieselbe  erscheint  bei 
der  geringen  Kapacität  der  «Flaschen"  in  keiner  merkbaren  Weise 
durch  das  Anlegen  derselben  beeinllusst,    wie  Kontrollversuche   er- 


Fig.  53. 


')  H.  BuLena,  Wied    Ann,  42,  pag.   154.  1891. 

'j  üeber  die   nähere  Einrichtnng   eines   aolchen   nach   dem  Prindp   des 
Bolometers  arbeitenden  Apparates  vgl.  A,  Paalzow  und  H.  Ruhens,  Wiad. 
.  87.  pag.  7Ö9.  1890. 
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gaben,  in  denen  ein  Flaschenpaar  verschoben  wurde,  während  ein 
anderes,  in  fester  Lage,  zum  Bolometer  führte. 

Bei  den  Versuchen,  welche  darin  bestanden,  dass  das  mit  dem 
Bolometer  verbundene  Flaschenpaar  längs  der  Drähte  entlang  ge- 
schoben wurde  und  zu  jeder  Stellung  der  Ausschlag  des  Galvano- 
meters beobachtet  wurde,  war  in  der  Nähe  des  Endes  E^  des  Draht- 
systems ein  Flaschenpaar  in  fester  Lage  belassen,  welches  man 
durch  umlegen  einer  Wippe  jederzeit  schnell  mit  dem  Bolometer 
verbinden  konnte.  Dieses  Flaschenpaar  diente  zur  Kontrolle  über 
die  Eonstanz  der  Wirksamkeit  des  Erregers  während  jeder  Ver- 
suchsreihe, welche  ja,  wie  wir  oben  pag.  402  sahen,  oft  durch  kleine 
Zufälligkeiten  stark  geändert  wird.  —  Eine  etwaige  direkte  Ein- 
wirkung des  Erregers,  welche  auch  bestehen  würde,  falls  die  Fla- 
schen der  Bolometerleitung  frei  in  der  Luft  endeten,  ohne  dass 
überhaupt  Drähte  D^,  Dg  an  die  Platten  B^,  B^  angesetzt  wären, 
kann  bei  den  Versuchen  kaum  in  merkbarer  Weise  vorhanden  sein. 
Denn  einmal  müsste  dieselbe  bei  einiger  Entfernung  vom  Erreger 
viel  schwächer  ausfallen,  als  die  Wirkung  der  Ladung  der  Drähte, 
da  erstere  mit  jener  Entfernung  abnimmt,  letztere  dagegen  nicht 
(oder  nur  sehr  wenig  wegen  Umsetzung  der  elektrischen  Energie 
in  Joule'sche  Wärme  in  den  Drähten),  und  andererseits  ist  solche 
direkte  Wirkung  überhaupt  bei  der  Lee  herrschen  Anordnung  des 
Drahtsystems  kaum  zu  befürchten,  wenn  nämlich  der  Abstand  der 
Platten  A^  B^  und  A^  B^  so  klein  im  Vergleich  zu  ihrer  Grösse 
gewählt  wird,  dass  alle  von  A^,  resp.  A^  ausgehenden  elektrischen 
Kraftlinien  nach  B^  resp.  Bg  auf  dem  kürzesten  Wege  übergehen^), 
so  dass  die  von  B^  resp.  B^  abgewendete  Seite  von  A^  resp.  A, 
keine  elektrischen  Kraftlinien  in  den  Raum  aussenden. 

Wenn  man  in  der  beschriebenen  Weise  die  Grösse  der  elektri- 
schen Ladung  an  verschiedenen  Stellen  des  Drahtsystems  durch  die 
Galvanometerausschläge  misst,  so  ergiebt  sich  eine  wellenförmige 
Vertheilung  dieser  Ladung,  d.  h.  es  bildet  sich  thatsächlich  eine 
stehende  Ladungswelle  aus.  Am  freien  Ende  Eg  der  Drähte  liegt 
ein  Schwingungsbauch;  ist  dagegen  dies  Ende  überbrückt,  so  liegt 
dort  ein  Schwingungsknoten.  Dieses  steht  mit  den  auf  pag.  378 
angestellten  Ueberlegungen  im  Einklang. 

Im  Allgemeinen  hat  jedoch   die   so   ermittelte   Ladungswelle 


^)  Aus  diesem  Grunde  muss  es  vortheilhaft  erscheinen,  die  Platten  B 
^t,  wie  Rubens  gethan  hat,  kleiner  zu  wählen  als  die  Platten  A. 
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kUs^A  «ine  regelmässige  Form.  Variirt  man  aber  die  Drahtl'änge  1 
des  Erregers,  d,  h.  den  gegenseitigen  Abstand  der  Platten  A,  A^, 
so  uimmt  für  eine  gewisse  Drahtlänge  1  die  Ladungswelle  in  den 
Drähten  D  eine  besonders  regelmässige  Form  an  und  Maxima  und 
Minima  sind  scharf  ausgeprägt.  Dies  tritt  offenbar  dann  ein,  wenn 
die  Dauer  der  erzwungenen  Erregerschwingung  gleich  einer  mög- 
licbeit  Eigen  seh  w  in  gungsdauer  des  ganzen  Drahtsjstems  ist.  Zur 
Berechnung  der  ersteren  (der  PrimUrschwingung)  ist  zu  berück- 
sichtigen, dass  die  Kapacität  des  Erregers  in  der  der  beiden  Platten- 
kondensatoren  A,  B,,  Aj  B,  besteht,  während  die  EigenschwingLingen 
des  ganzen  Drahtsjstems  nach  den  in  den  §§  9—11  auseinander- 
gesetzten Principien  zu  berechnen  sind,  wenn  von  der  induktori- 
schen  Wirksamkeit  der  Verschiebungsströme  in  der  die  Drähte  um- 
gebenden Luft  abgesehen  wird. 

Wir  wollen  uns  nun  zunächst  auf  Grund  der  in  §  19  an- 
gewandten strengen  MaxweU'schen  Theorie  eine  Vorstellung  da- 
von verschaffen,  ob  wir  zu  der  letzteren  Annahme  thatsächlich  be- 
rechtigt sind,  und  in  welcher  Weise  die  Verse hiebungsströme  das 
Resultat  beeinöussen  können. 

38.  Vertheiiuiig  der  elektrittvhen  und  mugnetiücfaen  Kraft 
QDi  einen  geradlinigen  Draht  nnch  der  Hnxwell'schen  Tlieorip. 

Nehmen  wir  an,  dass  das  Drahtsjstem  aus  zwei  parallelen  Kreis- 
cylindern  vom  Radius  R  und  dem  Abstand  d  bestehe,  welche  aber  so 
weit  voneinander  entfernt  sein  sollen,  dass  in  unmittelbarer  Nähe  jedes 
Drahtes  die  Vertheilung  der  Kräfte  nicht  wesentlich  durch  das  Vor- 
handensein des  anderen  Drahtes  gestört  ist,  so  können  wir  offenbar 
die  im  Luftraum  bestehenden  magnetischen  und  elektrischen  Ki^fte 
als  eine  Superposition  zweier  Kraftsysteme  auffassen,  von  denen 
jedes  symmetrisch  um  einen  der  Drähte  vertheilt  ist.  Für  jedes 
derselben  können  wir  daher  die  im  §  19  in  den  Formeln  (93),  (94) 
und  (95)  (pag.  411)  enthaltene  Lösung  in  Anwendung  bringen, 
falls  wir  die  z-Axe  in  die  Äxe  des  betreffenden  Drahtes  legen  und 
p  als  senkrechte  Entfernung  von  der  Drahta.'te  ab  rechnen. 

Im  Inneren    des  Drahtes    sind    nun    andere    Hau p tgl eich un gen 
für  die  elektrischen  und  magnetischen  Kräfte  gültig,  als  in  der  im 
Draht  umgebenden  Luft.     An  der  Drahtoberfläche,  d.  h.  COr  fU^H 
mUssen   gewisse   Grenzbedingungen   fUr   alle  Werthe   der  ZflQ^^^H 
der  z-Koordinate  ftlr  die  elektrischen  und  magnetischen  ElCf^^^l 
^dtohen,  so  z.  B.  muss  die  z-Komponente  der  elektrischen  Ktsf^^^^H 
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aus  dem  Inneren  des  Drahtes  in  die  Luft  übergehen.  Diese  Be- 
dingungen sind  offenbar  nicht  anders  zu  erfüllen  möglich,  als  dass 
die  elektrischen,  bezw.  magnetischen  Kräfte  die  Form  eines  Pro* 
duktes  ^  .  f  zweier  Funktionen  ^  und  7  besitzen ,  von  denen  die 
eine  ^  nur  von  z  und  t  abhängt,  während  die  andere  7  nur  von  p 
abhängt.  Für  korrespondirende  Komponenten  der  Kräfte  innerhalb 
und  ausserhalb  des  Drahtes  müssen  die  Funktionen  ^  wegen  der 
bestehenden  Grenzbedingungen  die  gleichen  sein. 

Hieraus  geht  hervor,  dass  auch  die  die  Lösung  des  Problems 
vermittelnde  Funktion  11  die  Form  besitzen  muss: 

n  =  <i>(z,t).?(p). 

Wegen  der  Gleichung  (93)  muss  nun  sein,  falls  e  sich  auf  den 
den  Draht  umgebenden  Isolator  bezieht  (6  =  1  fttr  Luft)  und 
(1  =  1  gesetzt  wird,  was  bei  aUen  Isolatoren  der  Fall  ist: 


c^Öt«         9z«'(pVp8p'8p 

Die  Funktion  ^  bestimmt    die    Fortpflanzungsgeschwindigkeit    der 

Welle  längs   des  Drahtes   (sowohl  für  den  Luftraum  als   für  das 

Innere  des  Drahtes,   da  ^  den  Kräften  in  der  Luft  und  im  Metall 

gemeinsam  ist). 

Wie  man  sieht,  weicht  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 

Welle  von  dem  früher  pag.  377    ohne  Rücksicht  auf  die  Verschie- 

c 
bungsströme  gefundenen  Werthe    .  / —    ab,  falls  das  zweite  Glied 

der  rechten  Seite  von  (104)  von  Null  verschiedene  Werthe  besitzt. 
Dieses  Glied  hängt  nun  thatsächlich  von  der  der  Axe  des  Drahtes 
parallelen  Komponente  der  elektrischen  Kraft  ab,  welche  bei  zeit- 
licher Veränderung  gleichgerichtete  Verschiebungsströme  hervorruft, 
denn  nach  (95)  (pag.  411)  ist: 

so  dass  (104)  wird  zu: 

6    o''<}»       o«*!-    ,   z 


c*     0  t**  c)z« 


+  -^.  (106) 


Aus  dieser  Gleichung  kann  man  den  Schluss  ziehen,  dass  Z  über* 
haupt  verschwindet,    wenn   es   an   der  Drahtoberfläche,    d.  h.    flir 
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p  =  R,  verschwindet.  Denn  an  dieser  muss  dann  die  Beziehung 
~^  -,  J.8  ~  t  g  gelten;  da  aber  ^  von  p  ganz  unubhängig  ist, 
so  muss  diese  Beziehung  für  jeden  Werth  von  p  gelten,  d.  h.  zu- 
folge (lOö)  muss  Z  für  jeden  Werth  von  p  verschwinden. 

Wir  gewinnen  daher  da»  Resultat:  Steht  die  elektrisrhe 
Kraft  in  der  Luft  senlirecht  auf  der  Drahtoberfläche,  so 
verschwindet  Z  Überall,  d.  h.  es  fehlen  die  der  z-Axe 
parallelen    Yerschiebungsströme,    und    die   Welle    pflanzt 


sich  mit  der Geschwindif 


tcit- 


längs  desDrahtea  fort. 


Dagegen  wird  diese  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
geändert,  falls  die  genannte  Bedingung  nicht  erfüllt 
ist,  d.  h.  wenn  etwaige,  dem  Draht  parallel  laufende 
VerschiebungsstrÖme  eiistiren. 

Das  in  dem  ersten  Satze  ausgesprochene  Resultat  war  von 
vornherein  zu  erwarten.  Denn  die  senkrecht  zur  z-Äxe  stattfinden- 
den Verschiebungsströoie  geben  keine  z-Komponente  H  desVektor- 
potenüals,  sie  ändern  daher  auch  nicht  die  Selbstinduktion  des 
Drahtes,  und  deshalb  können  sie  in  keiner  Weise  die  früher  pag.  374 
bis  pag.  38ij  abgeleiteten  Resultate  beeinflussen,  welche  ohne  Rück- 
sicht auf  die  induktorische  Wirksamkeit  etwaiger  Verschiehungs- 
ströme  gewonnen  sind. 

Streng  genommen  kann  nun  aber  die  z-Komponente  der  elek- 
trischen Kraft  in  der  Luft  nie  ganz  verschwinden.  Denn  im  Draht 
muss  eine  solche  vorbanden  sein,  da  sie  nach  dem  Ohm'schen  Ge- 
setz stets  vorhanden  i'i^t,  falls  Strömung  im  Drahte  stattfindet,  und 
Strömung  findet  thatsächlich  im  Drahte  (eventuell  in  einer  dünnen 
Oberflächen  Schicht)  statt,  wenn  sich  die  elektrische  Ladung  ge- 
wisser Drahtsfellen,  d.  h.  die  dort  einmündende  Anzahl  elektriecher 
Kraftlinien,  mit  der  Zeit  ändert. 

Aber  man  übersieht  leicht,  dass  Z  um  so  kleiner  ist,  je  grösser 


die  speciflsche  Leitfähigkeit  o  des  Drahtes  i«t. 
Grenze  Null  geht,  wenn  n  ins  UnenHfTi-'--  ---■■-V-' 

Wenn  es  also  wiederum  gi 
sehen  Widerstände  nbzuaehen, 

Rücksicht    auf   die   ludnki  i    n  -  w  <  r  k  i 
üebungsströme  gewonnontin  I!  i'fFiiIlal.u, 


i   Z   zur 


Wir  wollen  nun  näher  sehen , 
fc«t  ist.    Bezeichnet  man  dit<  ^i:   ' 


•Vii 


L,  ftifitk  dw  Avtkm. 
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statischem  Uaasse  gemessen,  durch  i,,  den  Widerstand  eines  StilekN 
der  Länge  1  nach  elektrostatischem  Maasse  durch  w„  so  ist  nidi 
dem  Ohm' sehen  Oeaetz 

Die  Stromstärke  i,  wird  nun  geliefert  durch  die  in  die  Drahtobe^ 
fläche  eintretenden  Yerschiehungsströme.  Dieselben  werden  durch 
die  an  der  Drahtoberfiäche  im  umgebenden  Isolator  (in  der  Luft) 
herrschende  Kraft  P  getrieben,  falls  kein  EondenBator  angehängt  ist, 
was  wir  zunächst  annehmen  wollen,  und  zwar  ist  nach  der  Formel  (12) 
des  VIII.  Kapitels  auf  pag.  310  die  durch  die  VerschiebungsstrSnw 
in  den  Draht  eintretende  Stromslärke  auf  einem  StUck  der  Länge  1: 


■*«  '       f^^  AR-        '    in    ^'P 


(108) 


Die  elektrische    Kraft  P   ist  positiv   gerechnet  in   der   Richtung  f 
von  dem  Drahte  fort. 

Eine  Vergleichung  Ton  (107)  und  (108)  liefert: 

Z  =  -i>Rlf  =  -^Rlf,  (109) 

2  dt  2c*  Ot  ^       ' 

falls   w   den   Widerstand   des   Stückes   der   Länge  I   nach    elektro- 
mi^ne tischen!  Maasse  angiebt. 

Setzt    man    nun    in    (lOi»)    für    P    den    nach   (94)    folgenden 
Werth  ein: 

ii  z      ll  f. 
so  wird  (lOG)  zu; 

c-     i)  t-  (Iz^  'iz  i)t     2  c^  'f 

Bei  geringem  Widerstantl  w   des  Drahtes  ist  Dua  das  zweit» 
der  rechten   Seite   dieser   Glcicliung   nur   ein   Korrektionsglied, 
welchem  die  Näherungsfjleichungen  benutzt  werden  können 


,,.,,,j  =  f,(,__^t)  +  ..(.+-i 

+ -r-|- -  " .  'ä- l"-  -f  =  A  Igp  +  B. 


i 
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Ist  noch  ein  zweiter  paralleler  Draht  zu  dem  bis  jetst  allein 
betrachteten  yorhanden ,  und  i.'<t  p,  die  senkrechte  Entfernung  vom 
Kweiteu,  ;>,  die  vom  ersten  Draht,  so  mUsste  sein 

<P  =  A,  Igp,  +B,  +  A,  Igp, +  B,. 

Da  nach  (94)   die  magnetische  Kraft  M   proportional   zu  -~^  ist, 

80  ist  nach  früheren  Aus  ein  anders  etJtungen  (cf.  oben  p^.  96)  Aj 
proportional  der  Stroms^ke  i^  im  Drahte  l,  A,  der  Stromstärke  i, 
im  Drahte  2.    Ist  i,  =  —  ij,  so  ist  Aj  =  —  A,.  B,  +  B,  =  0,  d.  h. 

V  =  A,lg-^. 

Folglich    ist   an   der  Oberaäche   des  Drahtes  1,   d.  h.    für  p,  =  R, 

nähern ogs weise  zu  setzen  : 


J-t- 


ßlg 


_d_' 
R 


falls  d  die  Distan?.  zwischen  beiden  Drähten  (genauer  genommen 
die  Distanz  zwischen  ihren  Äsen)  ist. 

Da  nun   nach  der  obigen  Näherungsgleichung  für  ^  die  Re- 
lation besteht: 

ilz  Ut    ~  ^    ^e     9  z*   ' 

wobei  das  obwe  Vorzeichen  für  die  nach  -\-  z-Kichtung,  das  untere 
für  die  nach  der  —  z-Richtung  sich  fortpflanzende  Welle  gilt,  so 
kann  man  ftlr  (110)  schreiben: 


ii'^ 


1  ±- 


■l-^ 


(111) 


Genius  erkennt  man,  dssr 
pflaiizungsgeflchwindigk«it 


■Wihe  Widerstund  w  die  Fort- 
*>it   merkUcit    beeinllusst, 


(112) 
die  dem 


n 
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Drahte    parallelen  Yerschiebungsströme    im    Isolator, 

welche    streng   nur    fortfallen,    falls    der    galvanische 

Widerstand    des   Leiters  gleich  Null   ist,    keinen  Ein- 

fluss     auf     die     Fortpflanzungsgeschwindigkeit    der 

Wellen. 

w    war    der    galvanische   Widerstand    eines    Stückes    der 

Länge  1  von  einem  der  beiden  Drähte.     Nennt  man  jetzt  w  den 

Widerstand   des  ganzen  Drahts jstems ,    d.  h.   beider  Drahte,   so 

kaim  das  frtthere  w  höchstens  gleich  der  Hälfte  des  Gesammtwider- 

standes  w  beider  Drähte   sein.     Die    Bedingung    (112)    ist    daher 

a  fortiori  als  erfüllt  anzusehen,  falls  ist: 

. d 

w  1/6   klein  gegen  4clg^,  (113) 

wo  nun  w  den  Gesammtwiderstand  der  ganzen  Leitung  bedeutet.  — 
Für  e  =  1,  d.  h.  falls  die  Drähte  in  Lufb  lagern,  geht  die  Be- 
dingung (113)  nahezu  über  in  die  oben  im  §  12,  pag.  390  aus  ganz 
anderen  Ueberlegungen  gewonnene  Bedingung  (74),  nur  dass  die 
dortige  Zahl  %  hier  durch  die  Zahl  2  ersetzt  ist.  Wie  nun  im  obigen 
§  12  gezeigt  wurde,  ist  die  Bedingung  (74)  stets  erfüllt,  wenn  man 
elektrische  Schwingungen  längs  Metalldrähten  (selbst  Eisendrähten) 
entlang  sendet.  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  auch  die  Bedingung  (113) 
in  diesen  Fällen  stets  erfüllt  sein  wird. 

Hängen  am  Drahtsystem  Kondensatoren,  so  wird  die  im  Draht 
fliessende  Elektricität   nicht   nur   durch  die   Radialkräfte   P    in   die 

de 

Drahtoberfläche  geschoben.    In  Gleichung  (108)  ist  daher  ie  ]>  -5 — , 

dt 

daher  auch  Z  grösser,  als  wie  es  Gleichung  (109)  angiebt.  —  Die 
durch  den  Widerstand  verursachte  Störung  fällt  daher  grösser  aus, 
als  wie  sie  in  der  Formel  (111)  taxirt  ist.  Bei  Entladungen  von 
Kondensatoren  sehr  bedeutender  Kapacität  könnte  daher  sich  wohl 
ein  Einfluss  des  galvanischen  Widerstandes  auf  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Wellen  und  die  Dauer  der  Grundschwingung 
bemerklich  machen,  obwohl  die  Bedingung  (113)  erfüllt  ist.  —  Für 
diesen  Fall  gelten  aber  die  früher  auf  pag.  387  angestellten  Ueber- 
legungen, aus  denen  hervorgeht,  dass  selbst  bei  der  Entladung  sehr 
grosser  Leydener  Flaschen  durch  Metalldrähte  der  Widerstand  der- 
selben die  Schwingungsdauer  nicht  beeinflusst.  Daher  ist  das  Gleiche 
zu  schliessen  bei  den  geringen  Kapacitäten,  welche  an  das  Draht- 
system bei  den  Hertz'schen  und  Lecher'schen  Versuchen 
gehängt  werden. 


Die  elektrische  Kraft  üegt  senkrecht  zum  Draht. 
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Ana  Allem  geht  aleo  hervor,  dass  wir  bei  den  hier  zu  be- 
trachtenden Versuchen  den  galvanischen  Widerstand  des  Draht- 
ajstema  gleich  Null  setzen  können ,  wenn  wir  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Wellen,  die  Dauer  der  Eigenschwingungen  und 
die  Lage  der  Maxima  und  Minima  (Bäuche  und  Knoten)  der  durch 
Reflexion  hervorgerufenen  stehenden  Wellen  untersuchen  wollen, 
nicht  dagegen  die  beim  Fortschreiten  der  Wellen  sich  ergebende 
Abnahme  ihrer  Amplitude  (Dämpfung). 

Wir  können  daher  auch  zur  Untersuchung  der  genannten 
Punkte  annehmen,  dass  die  elektrische  Kraft  senkrecht  aus  der 
Drahtoberfläche  austrete,  d.  h,  wir  kfinoen  in  dem  die  Drälite  um- 
gebenden Isolator  (Luft)  Z  gegen  P  vernachlässigen.  Da  in- 
folgedessen die  im  Isolator  vorhandenen  Verscbiebungsströme  nur 
senkrecht  gegen  die  Z-Axe  verlaufen,  mithin  keine  elektromotorische 
Induktionskraft  auf  die  im  Drahte  verlaufenden  Ströme  äussern 
(cf.  oben  pag.  440),  so  gelten  alle  im  §  9  bis  §  11  mit  Vernach- 
tössigung  dieser  Induktions kraft  gewonnenen  Resultate. 

Die  hier  gestellte  Aufgabe  ist  also  durch  die  dortigen  Unter- 
suchungen schon  als  völlig  gelöst  zu  betrachten.  Es  mag  nur  noch 
darauf  hingewiesen  werden,  dass  nach  dem  in  diesem  Paragraphen 
gewählten  Ausgangspunkte  der  Theorie,  welcher  wesentlich  an  die 
im  umgebenden  Isolator  stattfindenden  Wertbe  der  elektrischen  und 
magnetischen  Kraft  anknüpft,  nicht,  wie  im  ^  '  bis  §  12,  an  die  Vor- 
gänge im  Draht  selbst,  zwei  Punkte  als  nothwendige  Folgerungen 
gezogen  werden,  während  dort  einer  derselben  in  gewisser  Weise 
als  willkürlich  angenommen  erscheint     Nämlich: 

1.  Es  folgt  nach  dem  hier  gewählten  Ausgangspunkt  der 
Theorie  mit  Noth  wendigkeit,  dass  die  Fortpfianzungsgeschwindigkeit 
der  Wellen  nur  von  der  Natur  des  die  Drähte  umgebenden  Iso- 
lators abhängt,  wenn  der  galvanische  Widerstand  der  Drähte  nach 
Maassgabe  der  Gleichung  (113)  zu  vernachlässigen  ist.  Unter  dieser 
Bedingung  pflanzt  sich  daher  eine  elektrische  Strömung  auch 
längs  eines  in  Luft  lagernden  Eisendrahtes  mit  der  Geschwindig- 
keit c  fort.  Nach  der  früheren  Theorie  (§  7)  musate  man  zur  Er- 
reichung dieses  Resultates  annehmen,  dass  der  ganze  im  Drahte 
fli  essen  de  Strom  nur  in  der  äuss  erster»  Oberöächen  schiebt  des 
Drahtes  vorhanden  sei.  Dies  ist  swar  k.?ine  willkUrhche  An- 
nahme, es  ist  aber  beSMr,  mon  ama,  wie  hier,  dieselbe  nicht  direkt 
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mit  den  Leitungsdrähten  verbunden  waren,  soQst  gezeigt  haben 
würden,  wenn  ihre  Enden  einander  genügend  genabert  werden.  — 
Die  Scliwinguiigen  dringen  also  weniger  als  '/lo  mm  tief  in  das 
Metall  ein.  Wir  werden  weiter  unten  noch  Versuche  von  Bjerkness 
kennen  lernen,  durch  die  quantitativ  die  Tiefe  des  Eindringens  der 
Schwingungen  in  Metalle  gemessen  ist. 

29.  ResoiiauzerscheinuQgen  bei  DrnhtweUeii.    Als  Lech  er 

an  das  Ende  E^  seines  Drahtsystems  in  der  oben  auf  pag.  444  be- 
schriebenen Versuchs  an  Ordnung  einen  Kondensator  anhängte  und  eine 
Glasröhre  über  seine  Platten  legte,  welche  stark  verdünnten  Stick- 
stoff enthielt  (in  welchem  sich  zweckmässig  eine  Spur  Terpentin- 
dampf befindet),  leuchtete  dieselbe  lebhaft  auf,  wenn  elektrische 
Schwingungen  durch  das  Drahtsystem  geschickt  wurden.  —  Wurden 
die  Drähte  durch  einen  Metalibtigel  leitend  Überbrückt,  so  ver- 
schwand im  Atigemeinen  das  Leuchten  der  Röhre.  Nur  für  ganz 
bestimmte  Stellungen  der  Brücke  leuchtete  die  Röhre  wieder  leb- 
haft auf.  Lecher  deutete  diese  Erscheinung  tn  der  Weise,  dass 
bei  diesen  bestimmten  Stellungen  Resonanz  zwischen  den  beiden 
Thflilen  des  Drahtsystems  besteht,  in  welche  dasselbe  durch  die 
aiifgelegte  Brücke  getheilt  ist.  Es  ist  dabei  aber  nicht  nothwendig, 
dass  die  beiden  Theile  des  Drahtsystems  in  ihren  Grundschwingungen 
Übereinstimmen,  sondern  es  findet  schon  Leuchten  der  Rähre  statt, 
vrenn  sie  hinsichtlich  der  Dauer  zweier  ihrer  möglichen  Ober- 
achvnngungen  übereinstimmen. 

Dass  diese  Auffassung  richtig  ist,  haben  Cohn  und  Heer- 
wagen ')  gezeigt,  indem  sie  die  berechneten  Werthe  jener  Brücken- 
stellungen mit  den  beobachteten  in  guter  Uebereinstimmung  fanden. 
Wie  die  Berechnung  vorzugehen  hat,  ergiebt  sich  ohne  Weiteres 
aus  der  oben  in  g  11  auf  pag,  883  abgeleiteten  Formel  (61),  aus 
welcher  fUr  jede  Länge  1  eines  Drahtsystems  die  Dauer  aller  möglichen 
Oberschwingungen  Ta  berechnet  werden  kann.  —  Die  ausgepumpte 
Qj^j^hre  reagirt  auf  die  Ladungswelle.  Sie  thut  dies  noch  em- 
Dfiüdlicher,  ohne  eine  merkbare  Störung  auf  sie  auszuüben,  wenn 
'e  niit  eingeschmolzenen  Elektroden  versehen  wird,  welche  direkt 
ifc  den  Drähten  in  leitende  Verbindung  gesetzt  werden.  —  An 
^  Ue  solcher  Röhren  kann  man  sich  nach  Rubens  auch  zweck- 
asSiK  der  ot"®"  P*^*  *"*^  beschriebenen  »Flaschen"  bedienen,  welche 


i)  E.  Coli"  und  F.  Hei 


wagen.  Wied.  Ann.  43,  pag.  343,  : 
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zu  einem  Bolometer  fähren.  Auch  die  von  Rubens  beobachteteo 
Stellungen  der  Brücke,  bei  welchen  die  Flaschen  am  Ende  E^i  eine 
maximale  Erwärmung  des  Bolometerwiderstandes  herbeiführen,  stim- 
men überein  mit  der  genannten  Theorie. 

Nach  den  Ausführungen  der  pag.  442  steht  das  Drahtsysten 
auch  unter  dem  Einfluss  der  vom  Erreger  erzwungenen  Schwm- 
gungen.  Diese  haben  aber  wegen  des  durch  die  Funkenstrecke 
desselben  herbeigeführten  Widerstandes  eine  weit  grössere  Dämpfung, 
als  die  Eigenschwingungen  des  keine  Funkenstrecke  enthaltenden 
Drahtsystems.  Zur  Berechnung  der  das  Leuchten  der  Lecher- 
schen  Vakuumröhre  herbeiführenden  Brückenstellungen  kann  man 
daher  von  der  Periode  der  Erregerschwingungen  ganz  abstrahiren. 
Und  in  der  That  fanden  Cohn  und  Heerwagen,  dass  diese 
Brückenstellungen  nicht  merklich  sich  änderten,  wenn  die  Entfer- 
nung zwischen  den  beiden  Konduktoren  A^  und  A^  des  Erregers, 
d.  h.  die  Länge  der  primären  Leitung,  verändert  wurden,  wenn  nur 
die  Distanz  zwischen  den  Platten  A^B^  und  A^B^  (cf.  oben  pag.  444 
Fig.  52)  dieselbe  blieb.  Dadurch  muss  aber  die  Dauer  der  Erreger- 
schwingungen geändert,  die  der  Eigenschwingungen  der  Drähte 
nicht  geändert  werden. 

Die  Brückenstellungen  variiren  aber  sehr  merklich,  sowie  die 
Distanz  der  Platten  Aj  B^  und  A^  B^,  d.  h.  die  Kapacität  am  Ende  E^ 
der  Drähte,  geändert  wird,  da  dadurch  die  Dauer  der  Eigenschwin- 
gungen der  Drähte  eine  Aenderung  erfährt. 

Wenn  die  Dauer  der  miteinander  resonirenden  Eigenschwin- 
gungen, welche  beide  durch  die  Brücke  in  einer  „ausgezeichneten* 
Lage  geschiedenen  Theile  des  Drahtsystems  besitzen,  so  klein  ist, 
dass  der  eine  oder  beide  Theile  des  Drahtsystems  in  mehrere  halbe 

Wellenlängen  -^  X  zerlegt  werden,  so  kann  man  mehrere  Brücken 

bj,  bg  . . .  auflegen,  welche  alle  von  der  schon  vorhandenen  Brücke  \i^ 

um  Multipla  von  —  X  entfernt  sind,   ohne  dass  das  Leuchten   der 

Vakuumröhre  am  Ende  Ej,  der  Drähte  aufhört.  —  Li  der  That 
werden  durch  das  Auflegen  der  ersten  Brücke  b^  nur  solche  Eigen- 
schwingungen im  Drahtsystem  möglich,  welche  bei  b^j  dauernd 
einen  Knoten  der  Ladungswelle  besitzen  (cf.  oben  pag.  378).  Sind 
nun   mehrere  solcher  Knoten   auf  den  Drähten  vorhanden,   welche 

bei  stehenden  Wellen  allemal  den  Abstand  -^  X    voneiiiiui^ 
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sitzen  mtlssen  (vgl.  oben  p&g.  3S6) ,  so  kann  das  Auflegen  von 
neuen  Brücken  b„  b, . . .  auf  Knoten  der  Lndungswelle  keine  Äen- 
derung  dea  schon  vorhandenen  Schwingungszuatandea  des  Draht- 
sjstems  hervorrufen,  da  dadurch  demselben  keine  Bedingungen  auf- 
erlegt werden,  welche  ea  nicht  schon  erfüllt. 

30,  HessDüg  t1t>r  FortpflanzangsgeschwlDdigkeit  von  Draht- 
wellen. Die  zuletzt  beschriebene  Erscheinung  giebt  ein  Mittel  in 
die  Hand,  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Drahtwellen  zu 
messen.  Zu  dem  Zwecke  braucht  man  nur  ziemlich  nahe  an  das 
Ende  E^  der  DrJilite,  welche  einen  Kondensator  der  Kapacität  C 
enthalten,  eine  Brücke  b„  so  aufzulegen,  dass  eine  am  Ende  Ej 
angehängte  Vakuumröhre  lebhaft  leuchtet,  und  diejenigen  Stellungen 
anderer  Brücken  b,,  b^  .  .  .  jenaeit  b„  aufzusuchen,  welche  das 
Leochten   der  Yakuumröhre   nicht   verlöschen.     Die  Distanz   dieser 

1 


der  Schwingung,   während   die  Schwingungadauer  T  aus  der  Glei- 
chung (fi3)  der  pag.  383  zu  berechnen  ist,  nämlich  aus: 


2x1 
Tc 


I 
4c*Clg 


B 


4C.lg^ 


(114) 


wobei  1  den  Abstand  der  BrUcko  bo  vom  Ende  Eg  bedeutet,  C  die 
Kapacität  des  dort  befindlichen  Kondensators  nach  elektromagne- 
tischem Maasse,  C^  dieselbe  nach  elektrostatischem  Maasse '). 

Kennt  man  nun  die  Wellenlänge  X  der  Schwingung  und  ihre 
Periode  T,  so  ergiebt  der  Quotient  X :  T  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Wellen.  —  Dieser  Weg  zur  Berechnung  derselben,  wie 
er  schon  oben  auf  pag.  4'2ij  bei  Besprechung  der  stehenden  elektri- 
schen Wellen  in  Luft  erwähnt  wurde,  führt  hier  deshalb  sicherer 
zum  Ziel  als  dort,  weil  die  Schwingungadauer  eines  Leiters  aich 
mit  weit  grösserer  Sicherheit  berechnen  lässt,  wenn  die  Enden  des 
Leiters  eine  grossere  Kapacität  besitzen,  als  wenn  sie,  wie  bei  den 
dort  angewandten  Resonatoren,  in  eine  kleine  Kugel,  resp.  Spitze 
auslaufen. 

')  In  welciier  Weise  die  SchwiugungsdnuBr   aus  der  KapaciKit  der  am 

Ende  K[  der  Urtlhte  beim  Erreger  Uegendeu  Eondenaatarea  tri  berechnen  «ei, 

i  11.  SaWioni  imt«raticbt  in  Rend.  d.  R.  Acc.  dei  Lincei  (Ö),  1.  Sem.,  Vol.  I, 
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Auf  diese  Weise  ist  Lech  er  zu  einem  Werthe  der  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit gelangt.  Die  von  ihm  angewandte  Be- 
rechnung von  T  ist  allerdings  nicht  einwandsfrei,  wie  Gohn  und 
üeerwagen  bemerkten;  wir  können  jedoch  die  Lecher'schen Be- 
obachtungsdaten verwenden,  wenn  wir  die  richtige  Formel  (114) 
zur  Berechnung  von  T  anwenden. 

Der  Kondensator  bestand  aus  zwei  kreisförmigen  Platten  vom 
Radius  R'  =  8,96  cm ,  welche  einen  Abstand  d'  von  0,99  cm  von- 
einander besassen.     Nach  pag.  262  ist  daher  die  Eapacitat 

Ferner  war  1  =  130  cm,  R  =  0,05  cm,  d  =  31  cm.  Daraus  be- 
rechnet sich  die  rechte  Seite  der  Gleichung  (114)  zu  0,248.  Durch 
numerische  Interpolation  findet  man  daraus 

2^^  =0,478, 


Tc 

d.  h. 

T  =  570  .  10-^^  sec. 

Den  Abstand  einer  Brücke  b^  von  der  Brücke  b^  fand  Lecher 
zu  940  cm.     Daraus  folgt 

X  =  1880  cm 
und 

X  :  T  =  3,3  .  W^  cm  sec'^ 

Diese  Zahl  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen 
stimmt  ziemlich  nahe  überein  mit  der  Zahl  c  =  8 .  10^®  cm  sec"\ 
welches  nach  der  Theorie  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Wellen  sein  sollte.  Diese  Uebereinstimmung  wird  nun  noch  weit 
besser  bei  Benutzung  der  oben  citirten  Versuche  von  Cohn  und 
Heerwagen,  welche  die  Kapacität  ihres  Kondensators  nicht  nur 
berechneten,  sondern  auch  nach  der  Stimmgabelmethode  (cf.  oben 
pag.  282)  experimentell  bestimmt  haben.  Die  Uebereinstimmung 
ergiebt  sich  schon  daraus,  dass  die  beobachteten  »ausgezeichneten* 
Lagen  der  Brücke  stets  sehr  nahe  mit  den  berechneten  coincidiren. 
Bei  dieser  Berechnung  ist  aber  schon  angenommen,  dass  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Wellen  den  Werth  c  besitze;  würde 
sie  einen  anderen  Werth  haben,  so  müsste  die  Rechnung  andere 
Brückenlagen  ergeben,  welche  nicht  auf  die  beobachteten  fallen 
könnten. 


Kapazität  für  ScIiwiDgungen.  4ti(t 

E8  ist  also  zu  schliessen,  dass  unter  den  beschrie- 
benen Umständen  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der  Wellen,  welche  aich  längs  der  in  Lnft  lagernden 
Drähte  fortpflanzen,  thatsächlich  den Werth  c^3,10"'cm 
seC'  besitzt. 


31.  Die  Kapacität  eines  Platteiikoudensators  fSr  elek- 
trische Scliwlngnngen.  Ein  gewisses  Bedenken  gegen  die  Beweis- 
kraft der  im  vorigen  Paragraphen  genannten  Versuche  bleibt  noch 
übrig ;  zur  Berechnung  oder  experimentellen  Bestimmung  des  Kon- 
densators sind  statische  oder  langsam  (von  der  Periode  der  Stimm- 
gabel) veränderliche  elektrische  Zustände  angenommen.  Die  so 
geladene  Kapacität  kann  von  der  für  sehr  schnelle  Schwingungen 
gOltigen  abweichen-  Wegen  der  Selbstinduktion  müssen  sich  näm- 
lich offenbar,  gerade  wie  oscillirende  Ströme  in  einem  Mefralldrahte, 
die  im  Isolator  des  Kondensators  vorhandenen  Verschiebungsströme 
dichter  nach  dem  Rande  desselben  drängen,  so  dass  die  Kapacität 
fUr  schnelle  Stromwechsel  kleiner  sein  muss,  als  ftlr  sehr  langsame. 

Es  handelt  sich  nun  darum,  zu  untersuchen,  ob  in  den  ge- 
nannten Versuchen  diese  Äenderung  der  Kapacität  merklich  ist,  ao 
dass  die  mit  Benutzung  der  statischen  Kapacität  berechnete  Schwin- 
gungsdauer  einen  merklichen  Fehler  enthält,  oder  nicht.  Die  Grösse 
dieser  Korrektion  haben  Cohn  und  Heerwagen  taxirt. 

Setzen  wir  voraus  (wie  es  den  Versuchen  entspricht),  der  Kon- 
densator bestände  aus  zwei  kreisförmigen  Platten  vom  Radius  R', 
und  den  konstanten  Abstand  d',  der  klein  im  Vergleich  zu  W  sein 
soll,  und  legen  wir  die  Z-Äie  in  die  Centralaxe  des  Kondensators, 
so  ist  in  der  Bezeichnung  des  §  19  die  elektrische  Kraft  P  =  0  zu 
setzen,  da  bei  guter  Leitfähigkeit  der  Kondensatorplatten  die  elek- 
trische Kraft  senkrecht  auf  ihrer  Oberfläche  steht  (vgl.  oben  pag.  453), 
und  die  Kondensatorplatten  so  nahe  beisammen  sein  sollen,  dass  in 
ihrem  Zwischenraum  ein  merklicher  Richtungsunterschied  der  elek- 
trischen Kraftlinien  gegen  ihre  Richtung  an  den  Koudensatorptatten 
selbst  nicht  auftreten  kann.  —  Es  ist  also  nach  (94)  (p^.  411)  IT 
als  unabhängig  von  z  anzunehmen,  da  es  von  p  abhängen  muss, 
üitmI  aonst  nach  (95)  Z  verschwände. 

I  Die  Differentialgleichung  (93)  für  11   wird  daher  (für  iJ.  =  1) 
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Für  ungedämpfte  Schwingungen  von  nur  einerlei  Periode  T  ist  nun 
zu  setzen: 

9t«    ""         T«        ' 

daher  muss  sein,  falls  man  für  Tc  die  Wellenlänge  X  der  Schwin- 
gungen schreibt: 

8«n     ,    1     an     ,     4  7r«e   ^       _ 

Dieses  ist  die  Differentialgleichung  der  sogenannten  Besserschen 
Fimktionen.  Man  kann,  wie  in  der  Theorie  derselben  gelehrt  wird, 
für  die  bei  p  =  0  endlich  bleibenden  Funktionen  eine  Reihenent- 
wicklung nach  steigenden  Potenzen  von  p«  yomehmen.  Die  Koeffi- 
cienten  dieser  Entwickelung  haben  die  Werthe  (es  ist  im  Folgenden 
8  =  1  gesetzt,  da  es  sich  bei  den  Versuchen  um  Luftkondensatoren 
handelt) 

n  =  „t,[i-(^y.^  +  (^)*.^-...], 

wie  man  sich  sofort  überzeugen  kann  durch  Einsetzen  dieses  Werthes 
von  n  in  seine  Differentialgleichung.  —  Nach  (95)  ergiebt  sich 
daher  Z  zu 

Die  Flächendichte  ttj    der   elektrischen  Ladung  einer  Konden- 
satorplatte an  einer  bestimmten  Stelle  p  ist 

Z 


in 

Daher  ist  die  auf  einem  von  den  Radien  p  und  p  +  d  p  begrenzten 
Kreisring  lagernde  Elektricitätsmenge 

j  o        j  Zpdp 

de  =  if).2icpdp  =  — %-^- 

Die  ganze,  auf  einer  Kondensatorplatte  lagernde  Elektricitlto*- 
menge  ist  folglich: 


Q-R' 

e 


Üap&cität  tut  StihwingUDgen,  iQ\ 

Aus  den  beiden  Formeln  fUr  e  und  Z   erkcnint  man,  dass  man  die 
Formeln  der  Statik  erhält,  naailich : 


d.  h.  für  die  Kapacität: 


-(V,-V,). 


sowie  <■-■;—- 1  ■ -^j- gegen  1  zu  vemachlässigen  ist,   d.  h.  sowie 

das  Quadrat  des  halben  Um  fang  es  der  Kondensator^ 
platten  gegen  das  Quadrat  der  Wellenlänge  der  Schwin- 
gungen zu  vernachlässigen  ist.  —  Dies  war  nun  aber  bei 
den  Versuchen  stete  der  Fall. 

Denn   bei    dem    oben   berechneten   Versuch   von   Lecher   ist 
R'  =  8,96,  X  =  1880,  daher 


m' 


:  0,00022 , 


während  dieses  Verhältnisa  bei  den  Versuchen  von  Cohn  und  Heer- 
wagen  im  ungunstigsten  Falle  -ttt  betrug.  —  Diese  "Werthe  kann 

man  aber  gegen  1  vernachlässigen,  so  dass  für  die  schnellen 
Schwingungen  die  Kapacität  der  Kondensatoren  dieselbe 
ist,  wie  für  atatische  Zustände  oder  langsame  Schwin- 
gungen. 

32.  Messung  der  Dielektrieitiitskoustnnte  von  festen  Uörpeni 
und  Flüssigkeiten  mit  Hülfe  Hertz'seher  Schwingungen. 


a)  BenntZQLg  von  Drahtwellen.  Das  Studium  der  Erschei- 
nungen schneller  Schwingungen ,  welche  sich  längs  Metalldrähten 
fortpflanzen,  bietet  nach  zwei  verschiedenen  Principien  bequeme 
^oden  dar,  am  419  JKtlflkiricitätskonstante  von  Isolatoren  zu 
DieM  Blttt|dftHyttiHtL|_duliaIb  besonders  werthvoll  er- 
,  weil  dUMl^B^HP^HilhirirkungsArscheiniingen  (elek- 
scher  BUiI.  *   ■  '^  ""*"    .  T  ,  :  ■  .         '    j  Messung  der 

Diciektricit'ii'  "iler  statische 

eloktri-^chi?    /  ■!    so   weniger 

li^dn. 


4Ö2        Bestimmung  der  Dielektricitätskonstante  daich  Schwingungen. 

Auch  gelingt  es  mit  Hülfe  Hertz'scher  Schwingungen,  die  Dieiek* 
tricitätskonstante  selbst  von  solchen  Isolatoren  zu  messen,  die,  wi« 
z.  B.  Wasser  oder  sehr  verdünnte  Salzlösungen,  ein  so  gutes  Lei- 
tungsvermögen besitzen,  dass  die  Untersuchung  mit  statische 
oder  langsam  veränderlichen  Ladungen  versagt  (cf.  oben  pag.  290).  — 
Wie  nämlich  weiter  unten  in  Kap.  XI  gezeigt  werden  soU,  ist,  falls 
das  Leitungsvermögen  eine  gewisse  Grösse  nicht  überschreitet,  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  ebener  elektrischer  Wellen  in  solchen 
Körpern  von  der  Leitfähigkeit  ganz  unabhängig. 

Wie  nun  oben  auf  pag.  451  berechnet  wurde,  ist  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Drahtwellen  umgekehrt  proportional 
der  Quadratwurzel  aus  der  Dielektricitätskonstante   des   die  Drähte 


Fig.  54. 

umgebenden  Isolators.     Auf  diesen  Satz  ist  das  eine  der  beiden  zu 
besprechenden  Untersuchungsprincipien  gegründet. 

1.  Die  Anordnung,  welche  Arons  und  Rubens^)  angewandt 
haben,  schliesst  sich  an  einen  von  Hertz^)  angestellten  Versuch  an, 
welcher  ein  ein  Funkenniikrometer  M  enthaltendes  Drahtrechteck 
von  einer  Stelle  P  aus  leitend  mit  dem  Drahte  seines  „Erregers' 
verband  (vgl.  Fig.  54).  Im  Allgemeinen  schlagen  bei  Thätigkeit 
desselben  ])ei  M  Funken  über,  dieselben  setzen  jedoch  aus  bei  einer 
gewissen  Lage  der  Zuleitungsstelle  P.  Die  Lage  dieses  sogenannten 
., Indifferenzpunktes"  bestimmt  sich  offenbar  dadurch,  dass  denselbe 
das  Drahtrechteck  in  zwei  Theile  tbeilt,  längs  denen  die  elektrischen 
Wellen,  welche  vom  Erreger  durch  Leitung  übertragen  werden,  das 


^)  L.  Arons  und  H.  Rubens,  Wied.  Ann.  42,  pag.  581,  1891. 
2)  11.  Hertz,  Wied.  Ann.  81,  pag.  421,  1887. 
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JCkroiueter  M  zu  derselben  Zeit  erreichen,  so  dass  sich  7.u  keiner 
Zeit  eine  Laduugs-  oder  PotentialdifFerenz  an  beiden  Seiten  von  M 
herstellen  kann.  In  der  Tbat  theilt  der  Indifferenzpunkt  das  Draht- 
rechteck in  zwei  Theile  gleicher  Länge,  wenn  der  Drabt  überall  in 
Luft  lagert.  Umgiebt  jedoch  ein  anderer  laolator,  z.  B.  Petroleum, 
ein  gewisses  Stück  dea  Drahtes,  so  verschiebt  sich  der  IndifFerenz- 
pimkt  nach  der  betretlenden  Seite  des  Drahtrechtecks  hin,  was  als 
Beweis  dafUr  angesehen  werden  kann,  dass  die  elektrischen  Wellen 
sich  in  dem  von  Petroleum  umgebenen  Draht  langsamer  fortpflanzen 
als    i&    dem    von    Luft    umgebenen.      Das   Verhäitniss    dieser  Qe- 


9cfi windigkeiten  kann  man  in  einfacher  Weise  aus  den  Drahtläugen 
berechnen,  welche  zwischen  dem  Indifferenzpunkt  P  und  dem  Mikro- 
meter M  Hegen.  —  Arons  und  Rubens  führten  nun  dem  Punkt  P 
die  Wellen  nicht  direkt  durch  Leitung  zu,  sondern  durch  die  vom 
Erreger  ausgeaandten  Verschiebungsströme,  indem  sie  der  einen 
Platte  A,  des  Erregers  eine  kleinere  Platte  B,  parallel  gegenüber- 
stellten ,  welche  mit  P  teitead  verbunden  wurde.  —  Ausserdem 
wandten  sie  anstatt  'KfMHM^mhtzechtecks  deren  zwei ,  einander 
parallele  und  ^jleiche,  aa^i^^aen  durch  die  aus  der  Fig.  55  er- 
sichtliche AnonlrumK  »ende Stellen  zu  entgegengesetztem 
Potential  gebi.lLU  i  ■  Anordnung  wird  der  Vor- 
ichl .    i'.:\i:  n  wesentlich  nur  in  dem 
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zwischen  beiden  Drähten  befindlichen  Räume  ablaufen,  und  dass  die 
Erscheinungen  nicht  durch  die  Nähe  anderer  Leiter  oder  Isolatoren 
gestört  werden  (aus  dem  oben  pag.  444  angeführten  Ghiinde).  — 
Anstatt  durch  ein  Funkenmikrometer  M  wurde  die  Starke  der  elek- 
trischen Schwingungen  bolometrisch  gemessen,  indem  über  die  Enden 
Ej,  E,,  E3,  E^  der  Drähte,  welche  ausserdem  noch  kleine  Metallplatien 
trugen,  vier  der  oben  pag.  445  beschriebenen  «Flaschen*  geschoben 
wurden,  welche  zum  Bolometerwiderstand  führten.  —  Die  eine  Seite 
des  Doppelvierecks  der  Drähte  durchsetzte  durch  isolirende  Ghimmi- 
stopfen  die  Wände  eines  grösseren  Blechkastens,  in  welchen  die  zn 
untersuchenden  Flüssigkeiten  eingegossen  wurden.  —  Feste  Körper^), 
z.  B.  Glas,  wurden  dadurch  untersucht,  dass  sie,  in  Platten  auf- 
geschichtet, die  eine  Seite  des  Doppelvierecks  der  Drahte  möglichst, 
umhüllten.  Die  Versuche,  welche  sich  auf  Paraffin,  Glas,  Ricinusöl^ 
Olivenöl,  Petroleum,  Xylol  erstreckten,  ergaben  ausnahmslos  eine 
gute  Bestätigung  der  Beziehung,  dass  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Wellen  proportional  zu  1 :  |/T  sei.  e  wurde  direkt  mit 
Hülfe  der  Schiller'schen  Methode  gemessen. 

Diese  soeben  beschriebene  Methode  hat  aber  noch  nach  Waitz*) 
den  üebelstand,  dass  die  Lage  des  IndiflFerenzpunktes  nicht  nur  ab- 
hängt von  der  Länge  des  von  dem  zu  untersuchenden  Isolator  um- 
gebenen Drahtstückes,  sondern  auch  von  der  Lage  dieses  Draht- 
stückes zu  dem  Zuleitungspunkte  P.  Es  macht  also  einen  Unter- 
schied, ob  der  Draht  auf  eine  Länge  1,  z.  B.  vom  Petroleum,  umgeben 
ist,  und  dieses  Stück  nahe  an  P  liegt,  oder  ob  es  etwa  in  der  Mitte 
zwischen  P  und  dem  Ende  der  Drähte  liegt.  —  Waitz  führt  nur 
die  experimentellen  Thatsachen  an.  Es  lässt  sich  aber  auch  leicht 
ihre  theoretische  Begründung  finden  in  der  an  der  Begrenzungs- 
fläche des  Isolators  stattfindenden  partiellen  ßefiexion  der  elek- 
trischen Wellen.  Eine  solche  muss  nämlich  immer  nach  Massgabe 
der  oben  auf  pag.  380  entwickelten  Formel  (55)  stattfinden,  falls 
die  Dielektricitätskonstante  e  der  Umgebung  der  Drähte  sich  sprung- 
weise ändert.  Man  kann  diese  Störungen  vermeiden,  wenn  man  die 
eine  der  beiden  durch  P  geschiedenen  Hälften  des  Drahtsystems 
ganz  mit  dem  zu  untersuchenden  Isolator  umgiebt. 

Grössere  experimentelle  Bequemlichkeiten  bietet  indess  wohl 
oine    andere    Anordnung.      Wie   sich    aus    einer   Vergleichung    der 


*)  Vgl.  L.  Arons  und  H.  Rubens,  Wied.  Ann.  44,  pag.  206,  189L 
*)  K.  Waitz,  Wied.  Ann.  44.  pag.  527.  1891. 


Versiichsunordnung  v 


i  Cohn. 


4  er» 


Fig.  52  und  GT»  ergiebt,  kann  man  die  Anordnung  von  Aions  und 
Rubens  als  zwei  parallel  geschaltete  Lecfaer'sche  Drabtsystome 
auffassen,  von  denen  das  eine  in  Luft,  das  /.weite  in  einem  nnd(>rea 
Isolator  lagert.  Man  kann  nun  aber  noch  bequemer  diese  beiden 
Drabtsysteme  hintereinander  schalten.  Man  gelangt  dann  zu  der 
von  E.  Cohn')  gewählten  Versuchsanordnung  {vgl.  Fig.  5(i),  hat 
welcher  der  hintere  Tbeil  eines  unveriweigten  Lecher'schen  Drabt- 
systems  von  dem  zu  untersuchenden  Isolator  (Wasser)  umgehen  ist. 
Beim  Eintritt  in  dasselbe  ist  eine  Brücke  b„  aufgelegt.  Es  wird 
zunächst  zwischen  Erreger  und  b»  eine  Brücke  b,  so  aufgelegt,  dass 
kräftige  stehende  Schwingungen  in  dem  itwischen  b»  und  b,  liegen- 
den Theiie  des  Drahtsvstems  bestehen,  was  mit  Hülfe  RuhBns'scher 
.Flaschen*  f,  f,  welche  über  die  Drähte  gezogen  sind,   und  die  zu 


i  Boloraeterwiderstand  führen,   erkannt  wird.     Di 
zwischen    hg  und  b,    ergiebt   dann    die   halbe  Wellenlängi 


Entfernung 
l>.der 


Schwingung  in  Luft  (abgesehen  von  einer  noch  zu  besprechenden 
Korrektion).  Sodann  wird  im  Wasser  eine  zweite  Brücke  b„  so  auf- 
gelegt, dass  auch  zwischen  b„  h,  möglichst  kräftige  stehende  Schwin- 
gungen entstehen,  was  mit  üülfe  der  Flaschen  gg  erkannt  wird. 
Die  Drahtlängen  zwischen  b,  und  b„  und  zwischen  b^  und  b,  stehen 
dann  in  Resonanz,  und  zwar  in  der  des  Unisono,  wenn  die  Flaschen  gg 
hei  Verschiebung  zwischen  h»  und  b,  kein  Minimum  aufweisen.  Es 
_w11]"de  daher  der  Abstand  von  b«  und  b,  einer  halben  Wellenlänge 

fcV  der  Schwingung  im  Wasser  entsprechen,   wenn   die  Brücken 

ittidHcb  gut  leitend  wären,    so  dass  bei  b^  und  b,   genau  Knuten 
i  Ladungswellen   lügen.     Dies   wird   aber  nicht   streng   der  Fall 


.  Cobn,  heil  Bfr.  D«.  I«»*-— WitoL  -AnT 
Ib.  iniytfli  i**  A«tlier* 


n 


4()(3  Resultate  von  Cohn. 


sein.    Es  ist  daher  die  Entfernung  bo  b^  um  eine  noch  unbekannte 

Zusatzlänge  5  kleiner  als  -^  X .     Von  dieser  Korrektion   kann  man 

sich  aber  frei  machen,  wenn  man  die  Brücke  b^  weiter  verschiebt 
bis  b^^  so  dass  die  Flaschen  gg  wiederum  eine  maximale  Intensiiät 
der  Schwingungen  anzeigen.   Dann  ist  die  Entfernung  b^  b^'  gleich 

---  X^,   frei  von  der  Korrektion  S.     8  kann  man  aus  der  Differenz 

5  =  (b^  b^')  —  {\  bj)  berechnen.  Es  ergab  sich  für  (b,  b,')  =  34  cm 
.  8  zu  4,6  cm. 

Benutzt  man  diese  Zahl  auch  zur  Korrektion  der  Wellenlange  I 
in  Luft,  indem  man  setzt: 

4-X  =  (b,bJ  +  S, 

was  näherungsweise  bei  der  Grösse  von  bo  b^  (3  m)  gestattet  ist,  so 
erhält  man  das  Verhältniss  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  in 
Luft  und  Wasser,  welches  nach  der  Theorie  gleich  [/Vsein  soll,  aus 

1/7=  X:V. 

Es  ergab  sich  auf  diese  Weise  für  destillirtes  Wasser  bei  17"  Celsius 
e  =  73,5,  zu  welcher  Zahl  näherungsweise  auch  die  oben  pag.  291 
erwähnten,  für  Wasser  angewandten  Methoden  führen. 

Nach  der  beschriebenen  Methode  konnte  Cohn  die  Dielek- 
tricitätskonstante  selbst  von  leidlich  gut  leitenden  Salzlösungen 
messen,  deren  specifische  Leitfähigkeit  a',  bezogen  auf  Quecksilber, 
den  Wertli  g'  =  5  .  10"^  besass;  er  konstatirte,  dass  die  Dielektrici- 
tätskonstante  nicht  in  direktem  Zusammenhang  mit  der  Leitfähigkeit 
stand.  Denn  £  nahm  nur  etwa  um  7^  zu,  wenn  man  von  destil- 
lirtem  Wasser  (o'  =  7,4 .  lO"^*^)  zu  einer  Kochsalzlösung  der  Leit- 
fiihigkeit  o'  =  4r>5  .  10"^^  überging. 

Durch  die  Anordnung,  dass  die  Drähte  beim  Eintritt  in  das 
Wasser  leitend  überbrückt  waren,  werden  Störungen  durch  Reflexions- 
erscheinungen vermieden.     Denn  da  durch  die  Brücke  an  der  Ein- 

trittsstelle  ins  Wasser  nach  Formel  (49)  auf  pag.  378  schon  -—  =  0 

rt  1     1 
ist,  so  ist  die  Grenzbedingung  (55),  nämlich  Stetigkeit  von -^ —  — 

vi  O  S 

J 

lg  -5-,  selbstverständlich  auch  erfüllt. 


Störimgen  durth  partielle  Reflexion. 


■H)7 


Man  erhält  in  der  That  merkliche  StörungeTi  durch  Reflexigii. 
wenn  nicht  der  zu  untersuchende  Isolator  den  ganzen  Zwischenraum 
zwischen  zwei  aufeinander  folgenden  Brücken  ausfüllt,  wie  Waitz') 
konetatirt  hat.  Man  erhält  nämlich  verschiedene  Ähstände  zweier 
aufeinander  folgender  Brücken  bohj,  je  nachdem  das  eine  bestimmte 
Strecke  I«  der  Drahte  einachheasende  Dielektrikum  in  der  Nähe 
einer   Brocke,   oder   in    der   Mitte   zwischen   beiden   Brücken   liegt. 

Diese  Erscheinung  kann  leicht  quantitativ  aus  (55)  berechnet 
werden,  und  kann  daher  zur  experimentellen  Verifikation  der  Gesetze 
für  die  partielle  Reflexton  der  elektrischen  Wellen  an  einem  Isolator 
dienen. 

Beim  Wasser  müssen  sich  wegen  seiner  grossen  Dielektriciläts- 
konstante  Störungen  durch  Reflexion  besonders  stark  bemerkjich 
machen,  nicht  nur  weil  die  Lage  der  hinter  dem  Wasser  befindlichen 
Brücke  gestört  erscheint,  sondern  auch  weil  die  elektrische  Kraft 
im  Wasser  und  nocli  mehr  hinter  dem  Wasser  durch  die  Reflexions- 
verluste  bedeutend  geschwächt  ist.  Diese  lleflexionsverluste  berechnen 
sich  genau  so,  wie  die  für  ebene  Lichtwellen  geltenden,  welche  eine 
Platte  vom  Brechungaexponenten  n  =  [  s  durchsetzen.  Das  Ver- 
hältnisa  der  durchgehenden  Lichtintensität  U  zur  einfallenden  I„  ist 
in  diesem  Falle'): 

1,1  2n 


1+n* 


Für  Wasser  ist  7 


17.2 
7.-, 


')  E.  Wait«,  Wied.  Ann.  44,  pag.  532.  1891.  —  WailR  hat  ilberhanpt 
enerst  fWied.  Ann.  41,  pag.  435,  1890)  die  Wellenlänge  in  Terschiedenen  Di- 
elektricia  numeriach  bestimmt,  indem  er  von  einem  kreiRfBrinigen  Reaaiiat«r 
zwei  Paralleldrähte  abzweigte,  welche  von  dem  zu  i)nt«rflu  eben  den  Dielektrikuni 
umgeben  waren.  Die  DrShte  wurden  in  der  Weiae  überbrückt ,  daas  die 
SekundUrfuuken  dea  Resonators  maximale  Längen  annebmen.  Ana  dieaen 
Brückenstellungen  ergiebt  sieb  direkt  die  halbe  Wellenlünge  im  Dielektrikum. 
—  Diese  Verivicbe  sind  deabnlb  aebr  zu  schätzen,  weil  sie,  wie  geaafft,  ,)ie 
ersten  quantitativen  Versucbe  waren.  Indees  iat  wohl  die  im  Text  beicbrle- 
Methode  von  Cobn,  was  Bequemiiebkeit  und  Genauigkeit  anbelangt,  jetzt 
vonuzieben, 

»)  Man  vgl.  z.  B.  Winkelmann.  Handb.  der  Physik.  11.  Bd.  (Optik), 
pag.  Ibl.  Formel  (35),  Artikel :  Uebergang  dea  Lichtes  Ober  die  (Jrenze  zweier 
1  P.  Drude. 


4<58  Methode  von  Lecher. 


1 


Diese  starken  Verluste  durch  Reflexion  erklären  es  auch,  dass  die 
Methode  von  Arons  und  Rubens  für  Wasser  versagte,  indem  sich 
scheinbar  beim  Eintritt  der  Wellen  in  dasselbe  stets  ein  Knoten 
der  Ladungswelle  bildete.  Dieser  Knoten  wird  nicht  durch  jiie  Leit- 
fähigkeit des  Wassers  verursacht  (wir  werden  weiter  unten  in  Kap.  XI 
sehen,  dass  diese  gar  keinen  Einfluss  auf  die  Reflexionsgesetze  aus- 
übt), sondern  durch  die  grosse  Dielektricitatskonstante.  —  Die 
Stöi-ung  fällt  fort,  wenn  man  durch  Auflegen  einer  Brücke  schon 
absichtlich  einen  Knoten  beim  Eintritt  in  das  Wasser  hervorbringt, 
vrie  es  also  Cohn  gemacht  hat. 

2.  Das  zweite  der  zu  besprechenden  Untersuchungsprincipien 
beruht  auf  dem  Satze,  dass  die  Wellenlänge  im  Lecher^schen 
Drahtsystem  von  der  Kapacität  der  am  Ende  desselben  befindlichen 
Kondensatoren,  und  diese  wiederum  von  der  Dielektricitatskonstante 
des  zwischen  den  Kondensatorplatten  befindlichen  Isolators  abhängt. 

Lecher^)  brachte  den  zu  untersuchenden  Isolator  in  Platten- 
form zwischen  die  Platten  des  Kondensators  am  Eiide  E^  (cf.  oben 
pag.  444)  der  Drähte  und  suchte  mit  und  ohne  zwischengeschobenen 
Isolator  diejenigen  beiden  Entfernungen  d^  und  dg  der  Kondensator- 
platten auf,  für  welche  die  Wellenlänge  in  den  Drähten  die  gleiche 
war.  Aus  dj  —  d^  berechnet  sich  mit  Benutzung  der  oben  auf  pag.  208 
abgeleiteten  Formel  (32)  die  Dielektricitatskonstante  des  Isolators.  — 
Indess  ergab  sich,  dass  d^  —  dg  nicht  unter  allen  Umständen  genau 
denselben  Werth  besass. 

Es  ist  dieses  vielleicht  durch  zufällige  Deformationen  der  Zu- 
leitungsdrähte  zum  Endkondensator  veranlasst.  Ich  habe  mich  wenig- 
stens direkt  durch  Versuche  davon  überzeugt,  dass  man  falsche 
Werthe  erhält,  falls  die  Distanz  d  der  Zuleitungsdrähte  bei  Ver- 
schiebung des  Kondensators  geändert  wird. 

Perot^)  verfuhr  in  ähnlicher  Weise,  wie  Lech  er,  jedoch  mit 
dem  Unterschiede,  dass  er  den  ganzen  Raum  zwischen  den  Konden- 
satorplatten mit  dem  zu  untersuchenden  Dielektrikum  ausfüllte. 

Verwandt  mit  diesen  Methoden  sind  die  von  J.  J.  Thomson') 
und  R.  Blondlot*)  angewandten.  Sie  unterscheiden  sich  von  der 
Lecher'schen  Anordnung  dadurch,  dass  die  Kapacität  des  am  Ende  E^ 


')  K.  Lecher,    Wien.   Her.    99,    pag.   480,    1890.    —   Wied.    Ann.    42, 
pag.  142,  1801. 

^)  Perot,  Compt.  Kend.  115,  pag.  38.  1892. 

^)  J.  J.  Thomson,  Proc.  Lond.  Roy.  Soc.  46,  pag.  292,  1889. 

*)  R.  Blondlot,  Compt.  Rand.  112,  pag.  1058,  1891. 
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der   Drähte,    beim  Erreger    liegen<Ien  Kondensators    tlurch   den  zu 
untersuchenden  Isolator  geändert  wurde. 

Die  Resultate,  welche  diese  Physiker  gewonnen  haben,  weichen 
noch  untereinander  ab:  nach  Lecher  nimmt  die  Dielektricitäts- 
konatante  von  Glas,  Ebonit  und  Petroleum  mit  wachsender  öchwin- 
gungsdauer  ab,  während  sie  nach  Thomson  und  Blondlot  zu- 
nimmt. Es  ist  bisher  der  Grund  dieser  Abweichungen  nicht  sicher 
anzugehen. 

b)  Brechung  der  Wellen  darch  Prismen.  Schon  oben  pag.  434 
war  erwähnt,  dass  Hertz  die  Brechung  elektrischer  Wellen  durch 
ein  Pecbprisma  von  30"  brechendem  Winkel  nachweisen  konnte, 
und  dass  sich  daraus  eine  Bestimmung  der  Dielektricitätskonstante 
des  Pechs  nach  den  aus  der  Optik  bekannten  Formeln  ergiebt. 
Ellinger  konnte  nach  dieser  Methode  sogar  die  Dielektricitäts- 
konstante  des  Wassers')  und  Alkohols*)  bestimmen.  Der  Erfolg 
dieser  Methode  war  wegen  der  starken  Verluste,  welche  die  elek- 
trische Energie  durch  Reflexion  an  den  Oberflächen  des  Wasser- 
resp.  Alkoholprismas  erleidet  (vgl.  oben  pag.  467),  nicht  a  priori 
sicher  gestellt.  Durch  ein  Wasserprisraa  von  ^45'  brechenden 
Winkel  wurden  die  Wellen  um  3Ü"  abgelenkt.  Daraus  ergiebt  sich 
der  Brechungsexponent  des  Wassers  zu 


I 


sin  4"  (30"  +  3Hü') 

n  = ^-j 

sin  y .  3M5' 

die  Dielektricitätskonstante  zu 

=  =  n'  =  80. 


Bio  Älkoholprisma  von  8"  10'  brechendem  Winkel  lenkte  die  Welle 
um  33"  ab.     Daraus  folgt 

n  =  4,9;   ;  =  n-  =  24,l. 

Diese  Werthe   stimmen   mit  den  nach  anderen  Methoden  ge- 
nnDenen  (vgl.  oben  pag.  291  tind  pag.  406)  nahe  nberein. 

Die  Anwendung  des  Prismas  zur  BestiiDmm^  d^  Dielektrici- 


')  H.  Kllinger.  Wi«l,  Ann.  iÜ.  p«g.  SIS.  : 
l»)  H-  Ellingcr,  WW.  Ann.  4P.  png.  lOS,  lS»tf 
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tätskoustante  ist  hier   eine  wesentlich  andere,   als   die   von  Perot 
benutzte  (vgl.  oben  pag.  299). 

c)  Reflexion  an  ebenen  Wänden.  Die  Analogie  mit  den  optischen 
Vorgängen  ergiebt  noch  eine  andere  Methode,  um  die  Dielektricitats- 
konstante  eines  Isolators  zu  messen.  Aus  dem  Polarisationswinkel 
einer  Substanz  ergiebt  sich  nämlich  ihr  optischer  Brechungsexponent 
(vgl.  weiter  unten  Kap.  X).  Nachdem  nun  zuerst  Trouton^)  die 
Reflexion  ebener  elektrischer  Wellen  an  einer  ebenen  Wand  eines 
Isolators  beobachtet  hatte,  studirte  Elemencic^)  diese  Verhältnisse 
beim  Schwefel  in  quantitativer  Weise.  Es  ergab  sich  grosse  Ana- 
logie mit  den  Gesetzen,  welchen  ebene  optische  Wellen  bei  der  Re- 
flexion an  einem  durchsichtigen  Spiegel  gehorchen;  es  waren  nur 
gewisse  Störungen  durch  zu  kleine  Wahl  der  Dimensionen  der 
Schwefelwand  veranlasst,  so  dass  Beugungseffekte  auftraten.  Der 
Polar  isationswinkel  der  Schwefel  wand  ergab  sich  zwischen  60^  und 
(55^,  d.  h.  dem  Werthe  (63^)  des  optischen  Polarisationswinkels  nahe 
benachbart.  Daraus  folgt,  dass  die  Dielektricitätskonstante  ungefähr 
gleich  dem  Quadrat  des  optischen  Brechungsindex  ist,  welche  Be- 
ziehung mit  den  Resultaten  anderer  Methoden  zur  Bestimmung  der 
Dielektricitätskonstante  des  Schwefels  übereinstimmt. 

33.  Untersuchung  der  Drahtwellen  mit  Hülfe  von  Re- 
sonatoren. Bringt  man  einen  kreisförmigen  Resonator  in  den 
Raum  zwischen  die  Drähte  eines  Lecher'schen  Systems,  so  kann 
mau,  Ullis  die  Ebene  des  Resonators  in  die  der  Drähte  fallt,  die 
magnetische  Kraft  in  dem  Zwischenraum  der  Drähte  durch  die 
Sekuudärfunken  des  Resonators  nachweisen;  steht  die  Ebene  des 
Resonators  senkrecht  zu  den  Drähten,  so  reagirt  seine  Funkenstrecke 
allein  auf  die  elektrische  Kraft  P.  —  Verschiebt  man  einen  solchen 
Resonator  oder,  besser  gesagt,  Sekundärleiter  —  denn  die  Wahl 
bestimmter  Dimensionen  desselben  ist  gar  nicht  nothwendig  —  den 
Drähten  entlang,  so  erhält  man  in  äquidistanten  Lagen  Bäuche  und 
Knoten  der  magnetischen,  bezw.  elektrischen  Kraft,  welche  die  früher 
pag.  rSSü  besprochene  Lage  zueinander  haben.  Der  Abstand  zweier 
aufeinander  folgender  Bäuche  oder  Knoten  hängt  nur  von  der  Wahl 
der  Dimensionen  des  Resonators  ab;  er  entspricht  der  halben  Wellen- 


')  Trouton,  Nat.  89.  pag.  391;  40,  pag.  398,  1890. 
*)  J.  Klemencic,  Wied.  Ann.  45,  pag.  62,  1892. 
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länge  einer  längs  der  Drahte  fortgeflanzten  Schwingung  von  der 
Periode  der  Grundschwingung  des  Resonators;  dass  eine  Abstimmung 
desselben  auf  die  Erregerschwingung  oder  eine  der  möglichen  Eigen- 
schwingungen des  Drahtsystems  nicht  nothwendig  ist,  folgt,  analog, 
wie  es  oben  [lag.  427  geschlossen  wurde,  aus  der  geringen  Dämpfung 
der  Schwingungen  im  Resonator,  der  starken  Dämpfung  der  Er- 
regerschwingungen und  ans  Berücksichtigung  des  ürastandes,  dass 
clas  Drabtsjxtem,  falls  es  nicht  auf  den  Erreger  abgestimmt  ht 
(vgl.  oben  pag.  447),  oder  durch  Auflegen  von  Brücken  in  zu 
einander  abgestimmte  Theile  zerlegt  wird,  keine  deutlich  abge- 
grenzten Maxima  und  Minima  der  elektrischen,  bezw.  magnetischen 
Kraft  besitzt. 

Sarasin  und  de  la  Rive^)  haben  durch  sorgfältige  Versuche 
nachgewiesen,  dass  die  Wellenlänge  der  auf  einen  bestimmten  Re- 
sonator resonirenden  Schwingungen  stets  dieselbe  ist,  einerlei,  ob 
sie  sich  längs  des  Lecher'schen  Drahtsystems  in  der  Luft  fort- 
pflanzen, oder  ob  sie  als  freie  ebene  Wellen  in  der  Luft  ohne  An- 
heftung an  einen  Metalldraht  existiren.  Dies  zeigt  folgende  Tabelle, 
in  der  die  erste  Zeile  den  Durchmesser  der  kreisförmigen  Resonatoren 
in  Metern  angiebt,  die  zweite  die  Wellenlänge  der  mit  ihnen  reso- 
nirenden DrahtweUen,  die  dritte  die  Wellenlänge  der  mit  ihnen 
resonirenden  Luftwellen,  Letztere  Zahlen  sind  die  schon  oben  auf 
pag.  420  angegebenen. 


d 

1  m 

0.75 

o,.:iO 

0,35 

0,2.j 

■/»  X  Dmht  .    . 
■gLaft      .    . 

4.0O 

2.06 
3,00 

l,9fi 
2,00 

1.4G 
IM 

1,12 
1,10 

^*  Sieht  man  die  untereinander  stehenden  Wertbe  von  —  X  als 
gleich  an,  so  folgt,  dass  die  Portpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Draht-  und  Luftwellen  die  gleiche  ist.  Da  nun 
aber  die  der  erateren  nach  §  30  sich  zu  c  =  3.10"'cm  sec"' er- 
giebt,  80  folgt,  dass  auch  die  Lul'twellen  die  Geschwindig- 
keit c  besitzen.  Hiermit  ist  dann  die  allgemeinere  v.  Helm- 
holtz'schfl  Theorie  im  Sinne  der  Maxwell'schen  entschieden, 

'I  E.  Saraain  et  L,  de  lu  Rive.   Arclu  de  Gen^ve  (3).  22.  pag.  282. 
M;  23,  pag.  113.  18'JO. 
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d.  h.  eine  etwaige  unvermittelte  Pernwirkung  tritt  nicht 
auf  neben  der  durch  den  Aether  vermittelten.  Dieser  ScUuss 
ist  zwar  deshalb  noch  nicht  streng  bewiesen,  weil  in  obiger  Tabelle 
noch  eine  gewisse  Differenz  zwischen  den  Längen  der  Drahtwellen 
und  der  der  Luftwellen  besteht.  Indess  ist  es  unwahrscheinlicb, 
dass  diese  in  Wirklichkeit  besteht,  und  es  werden  wohl  spätere 
Versuche  noch  eine  bessere  Uebereinstiramung  herbeiführen. 

Würde  man  nach  der  Tabelle  schliessen,  dass  thatsächlich  die 
Länge  der  Drahtwellen  etwa  l,5®/o  kleiner  wäre,  als  die  der  Luft- 
wellen gleicher  Periode,  so  wäre  die  Geschwindigkeit  der  letzteren, 
welche   in  der  Bezeichnung  des  Kap.  VIII,    §  8,   pag.  341    gleich 


^ji^^-'-- 


d.  h. 


cW   ^  ^^   =  1,015.  c, 
So  =  34,3,     47rO'Q  =  33,3. 


Da  nun  nach  den  Entwickelungen  der  pag.  342  das  Grössenver- 
hältniss  der  unvermittelten  elektrischen  Kraft  und  der  vermittelten 
den  Werth  1 : 4  tt  O-o  besitzt,  so  würde  aus  den  bisherigen  Versuchen 
folgen,  dass  erstere  in  der  Luft  (oder  im  luftleeren  Raum)  33mal 
kleiner  wäre,  als  letztere. 

Wir  wollen  aber  direkt  jenes  Verhältniss  als  Null  annehmen, 
d.  h.  die  MaxwelTsche  Theorie  als  völlig  bestätigt  ansehen. 

Es  mag  hervorgehoben  werden,  dass  diese  experimentelle 
Bestätigung  erst  aus  der  Kombination  ber  beobachteten  Längen  der 
Luftwellen  mit  denen  der  Drahtwellen  folgt.  Dass  letztere  sich  mit 
der  Geschwindigkeit  c  fortpflanzen,  ist  noch  keine  ausreichende 
Bestätigung  der  Max welTschen  Theorie,  denn  dies  Resultat  wurde 
ohne  dieselbe  von  Kirchhoff  gezogen,  wie  oben  pag.  377  an- 
geführt wurde. 

Die  Geschwindigkeit  der  Drahtwellen  hat  auch  Blondlot*) 
mit  grosser  Genauigkeit  messen  können,  indem  er  einen  Resonator 
von  experimentell  zu  ermittelnder  Kapacität  (kleiner  Plattenkonden- 
sator) und  leicht  zu  berechnender  Selbstinduktion  (kurzes,  den  Kon- 
densator schliessendes  Drahtrechteck)  wählte,  dessen  Schwingungs- 
dauer T  also  auf  sicherer  Grundlage  -)  nach  der  Formel  T  =  2  :r[/CL 

')  Blondlot,  Compt.  Rend.  113,  pag.  628,  1891. 

^)  Diese  Grundlage  ist  allerdings  nur  sicher,   wenn  die  Selbstinduktion 
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zu  berechnen  ist.  Die  zugeliärige  Wellenlänge  )-  wurde  dadurcii 
bestimmt,  dass  der  Resonater  in  einer  auf  die  magut'tischen  Krüfte 
allein  reagirenden  Lage  fest  verblieb,  wäbrend  durch  Verschiebung 
einer  Brflcke  b  auf  dem  Drahtsystem  diejenigen  Stellungen  der 
Brücke  aufgesucht  wurden,  in  welchen  in  einem  am  Kondensator  des 
R«80nntrirs  angebrachten  Mikrometer  maximale,  bezw.  minimale 
Funkeulängen  zu  erhalten  waren.  Das  Drahtsystem  war  insofern 
von  der  Lecher'schen  Anordnung  abweichend,  als  die  Schwingungen 
nicht  durch  die  elektrischen  Kräfte  des  Erregers,  sondeni  durch  die 
magnetischen  auf  die  Drähte  übertragen  wurden.  Aus  der  bei- 
gezeichneten Fig.  57  ist  wohl  die  Anordnung  leicht  zu  verstehen. 
C  ist  der  Kondensator  des  Erregers,  dessen  Entladungsdraht  in 
diesem  Falle  kreisfiirmig  gebogen  ist,  C  der  des  Resonators ,  b  ist 
eine  Metallbrücke,  EE  sind  die  Entlad ungskugeln  des  Erregers. 
FF  die  von  ihnen  zum  Ruhrakorffschen  Induktionsapparat  führen- 


-i- 


Fig.  57. 


Drähte.  —  Bei    grossem  Durchmesser   der   vom   Erregerdraht  um- 
grenzten  Fläche    (2  m)    sind    die    im   Drahtsystem    DD    erzeugten 

Schwingungen  sehr  kräftig. 

Als   Mittelwerth    erhielt   Blondlot   für    die   Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Drahtwellen  in  Luft: 


I     gescni 


).  :T3 

Zahl   in   sehr   guter 
c   der  elektrostatischei 
Elektricitätsmenge  steht. 


2,076  .  101", 

Uebereinstiramung   mit 
zur   elektromagnetische! 


lern   Verhalt- 
Einheit   der 


34.  UntersDciiiirig  tou  Dralitwellen  mit  Hülfe  jiondero- 
motorisclier  Wirkuilgeu.  Bi.slier  hatten  wir  folgende  Methoden 
zur  Untersuchung  der  in  einem  Drahte  stattfindenden  elektrischen 
Wellen  kennen  gelernt: 


lies  ItMonntora  ilun-Ij  <lie  bdnacliliarlen  Drilhtc  D  'Ich  DrahlsTsteu 


474  Benutzung  ponderomotorischer  Wirkungen. 

1 .  Die  Funkenwirkung  (Sekundärfunken  des  Resonators)  resp. 
Leuchtwirkung  einer  angelegten  Vakuumröhre. 

2.  Die  Wärraewirkung: 

a)  direkte;  Untersuchung  mit  Thermoelementen  nach  Kie- 
me ncic  (cf.  pag.  433,  Anm.  1); 

b)  indirekte;   bolometrische  Untersuchung  von  Ritter  und 
Rubens  (cf.  pag.  445). 

Hertz  ^)  hat  nun  auch  gezeigt,  dass  man  die  ponderomotori- 
schen  Wirkungen  benutzen  kann.  Zu  dem  Zweck  braucht  man 
nur  einen  leichten,  langgestreckten  Metallkörper  N  (mit  Goldpapier 
beklebte  Pappe,  Aluminium)  drehbar  so  aufzuhängen,  dass  sich  seine 
Enden  in  einer  aus  der  Fig.  58  ersichtlichen  Anordnung  zwei  kleinen 
Metallscheiben  SjS^  gegenüber  befinden,  welche  mit  gegenüber- 
liegenden  Punkten  des  Lecher'schen  Drahtsystems  DD  verbunden 
werden.  Aus  bekannten  Gesetzen  der  elektrischen  Influenz  muss 
sich  die  Nadel  N  in  die  Verbindungslinie  der  Scheiben  Sj  S^  ein- 
zustellen suchen,  wenn  diese  nicht  mit  einem  Knoten  der  Ladungs- 
welle des  Lecher'schen  Systems  verbunden  sind.  —  Nach  Pranke*) 
kann  man  auch  ein  T  h  o  m  s  o  n'sches  Quadrantelektrometer  zur 
Untersuchung  der  Ladungswelle  verwenden,  wenn  man  die  Quadranten 
und  die  Nadel  leitend  mit  zwei,  auf  die  Drähte  geschobenen  Rubens- 
schen  -Flaschen"  verbindet.  —  Bjerkness  hat  in  den  unten  noch 
näher  zu  besprechenden  Versuchen  ebenfalls  kleine,  besonders  kon- 
struirte  Quadrantelektrometer  benutzt. 

Um  zur  Kontrolle  der  Wirksamkeit  der  Erregerfunken  ein 
l)esonders  einzuschaltendes  Standard -Instrument  (cf.  oben  pag.  446) 
zu  vermeiden,  hat  v.  G eitler^')  ein  nach  dem  beschriebenen  Hertz- 
schen  Principe  konstruirtes  Differentialinstrument  benutzt,  dessen  An- 
wendung aus  der  Fig.  50  ohne  weiteres  ersichtlich  ist.  Die  unteren 
Scheiben  vSj  S^  werden  mit  zwei  festen  Punkten  des  Drahtsystems 
verbunden,  die  oberen  S/  S^'  mit  den  zu  untersuchenden  Punkten 
desselben.  —  Mit  diesem  Instrument  hat  v.  Geitler  die  mit  Phasen- 
änderung verbundene  partielle  Reflexion  der  Wellen  nachgewiesen  an 
Stellen,  wo  sich  die  Drahtdicke  2  R  oder  ihr  Abstand  d  ändert,  oder 
wo    eine    besondere    Kapacität  *)    angehängt   ist.     Eine    numerische 


')  H.  Hertz.  Wied.  Ann.  42,  pag.  407,  1891. 
")  A.  Franke,  Wied.  Ann.  44,  pag.  713,  1891. 
")  J.  V.  Geitler,  Wied.  Ann.  49,  pag.  184,  1893. 

*}  Der  Einfluss  einer  solchen  ist  auch  von  E.  Salvioni  in  Rend.  d.  R. 
A<.c.  dei  Lincei,  (5)  Vol  1,  1.  S^m.,  pag.  250,  1892,  studirt. 
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BerecliDUng  der  zu  erwartenden  Verhältnisse  gelingt  mit  Benutzung 
der  Gleichungen  (53)  und  (55)  der  pag.  379,  380  ohne  Schwierigkeit. 
Ein  gestreckter  Metallkörper  reagirt  nur  auf  die  elektrischen 
Kräfte,  d.  h.  die  Ladungswelle.  Wendet  man  aber,  wie  es  Hertz  I.  c. 
that,  einen  kreisförmig  geschlossenen  Draht  S  an  (vgl,  Fig.  60), 
der  drehbar  zwischen  dem  Drahtsystem  aufgehängt  ist,  so  reagirt 
derselbe  auch  auf  die  magnetischen  Kräfte,  da  diese 
in  ihm  Ströme  induciren,  welche  nach  der  Lenz- 
schen  Regel  (cf.  oben  pag.  193)  beständig  vom 
Drahtsjstem  DD'  abgestosaen  werden.  Durch  seit- 
lich angebrachte  DrahtstQcke  D^D,',  welche  mit 
DD'  leitend  verbunden  sind,  hat  Hertz  die  auf  S 
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Fig.  58. 


Fig.  59. 


Fig.  60. 


ebenfalls  wirkende  elektrische  Kraft  eliniinirt.  S  sucht  sicli  dann 
unter  dem  Einflu^s  der  magnetischen  Kraft,  d.  h.  der  „Stromwelle' 
der  Drähte  DD',  senkrecht  zu  der  durcli  DD'  gehenden  Ebene 
einzustellen  '). 

In  allen  diesen  Fällen  kann  man  dem  Metalikörper  N  oder  S, 
auf  den  die  ponderomotorische  Wirkung  durch  die  elektioniagneti- 
schen  Wellen  ausgeübt  wird,  durch  die  Torsionskraft  eines  Fadens. 


1  C,  V. 


A.  K.  B  r 


pag.  44,   1891)  wollten    1      I 
ponderomotorischen    W   k 
herbeifahrcn  und  so  <i      h 
Die  Wirkung  war  aber     1 
von   J.  J.  Thomson   ( 


[.-iCOf  mi-J  \V.  Watson  (l'liil.  Mii-.  [r,\  ril 
gn  t  g  h  g  AWalll.iigel  eine  Addition  ilt-r 
d  1  kl       heil     un<l    magnetii^clien    Kraft 

d  I  kt  m  gnetisehen  Luftwelleii  me^aeii. 
I  D  I  eh  theoretischen  Berechnungnu 
a    hes  I     tricity  efe.)    auch  zu  erwarten. 
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])ifilare  Aufhängung,  oder  einen  angeklebten  kleinen  Magneten  eine 
bestimmte  Ruhelage  geben.  Die  ponderomotorischen  Wirkungen 
der  elektromagnetischen  Wellen  kann  man  dann  durch  Ablenkungs- 
beobachtungen mit  Spiegel,  Femrohr  und  Skala  messen. 

35.  Messung  der  Dämpfang  der  elektrischen  Wellen.  Eine 
Messung  der  Dämpfung  der  elektrischen  Wellen  hat  aus  zwei  Grün- 
den Interesse:  Einmal  kann  man  dann  abschätzen,  ob  wirklich  die 
Erklärung  der  multiplen  Resonanz  (vgl.  oben  pag.427)  aus  der  grossen 
Dämpfung  der  Erregerschwingungen  und  der  kleinen  Dämpfung  der 
Resonatorschwingungen  zulässig  ist,  andrerseits  —  und  dies  ist  wohl 
ein  Punkt  von  noch  grösserem  Interesse  —  kann  man  aus  der 
Messung  der  Dämpfung  im  sekundären  Leiter  Schlüsse  auf  die  fQr 
sehr  schnelle  Schwingungen  gültigen  specifischen  Konstanten  des 
Leiters  ziehen,  während,  wie  wir  ja  oben  (pag.  453)  sahen,  für  die 
Periode  der  Eigenschwingungen  die  specifischen  Konstanten  des 
Leiters  (Leitfähigkeit  und  Magnetisirungskonstante)  in  gewissen 
Grenzen  ganz  gleichgültig  sind. 

Um  die  Dämpfung  der  Erregerschwingungen  zu  messen,  ging 
Bjerkness  ^)  von  dem  Gedanken  aus,  dass  die  Resonanzerschei- 
nungen zwischen  Erreger  und  Sekundärleitung  um  so  schärfer  zu 
Tage  treten  müssen,  je  geringer  die  Dämpfung  beider  Schwingungen 
ist.  Bei  successiver  Veränderung  der  Länge  der  Sekundärleitung 
müssen  daher  die  in  ihr  vom  Erreger  hervorgerufenen  elektrischen 
Schwingungen  bei  einer  bestimmten  Länge  (Resonanz),  ein  um  so 
schärfer  ausgeprägtes  Maximum  besitzen,  je  kleiner  die  Dämpfung  der 
Schwingungen  ist.  Vernachlässigt  man  die  Dämpfung  der  Sekundär- 
schwingungen gegen  die  des  Erregers,  wozu  man  aus  den  oben 
pag.  427  angeführten  Gründen  berechtigt  ist,  und  nimmt  man  an, 
dass  die  Erregerschwingungen  gedämpfte  Sinusschwingungen  der  Form 

-^    .  t 

A  .  e      '^    sin  2  ::  -^- 

sind,  so  kann  man  die  Dämpfungskonstante  Y  numerisch  bestimmen 
aus  der  Aenderung,  welche  die  Intensität  der  Sekundärschwingungen 
bei  bestimmter  Abänderung  der  Länge,  d.  h.  der  Eigenschwingungs- 
dauer,   der   Sekundärleitung    erfährt^).    —    Um    die   Intensität  der 


')  V.  Bjorkncss,  WicL  Ann.  44,  pag.  74,  1891. 

^)  Betreffs  Herleitung  der  dazu  nöthigen  Formeln  vgl.  Bjerkness  1.  c. 
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tniQgungea   numerisch  zu  messen,    liess  Bjerkiiess  die  Eudeii 

der  rechteckigen  SeltundäileituBg  in  zwei  gegenüberstehenden  kleinen 

Metallquadraiiten  S[.  S^  endigen,  welche  ponderornotorisch  auf  eine 

dicht  unter  ihnen  aufgehängte  Metallnadel  N  wirken  (vgl.  Fig.  Ol). 

—  Aul"  diese  Weise  ergab  sich ,   dass 

bei  der  gewöhnlichen  Anordnung  eines 

Hertz'schen  Erregers   für  Luftweilen 

(X  ^  8,86  m)  der  DämpfungakoefHcient 7 

von    0,27   bis   0,39    wuchs,    wenn   die 

Länge  der  Primärfunken  von   1  mm  bis 

auf  5  mm  stieg.    Es  bedeutet  dies  eine 

sehr  starke  Dämpfung,  denn  z.  B.  für 

7  =  0.3    ist    nach    einer   Schwingung, 

d.  h.  für  t  :^-  T,    die   Amplitude   im  Verhältniss   e"^'^  :  1  =  0,74  :  1 

kleiner,  als  die  Anfangsamplitude. 

Die  Dämpfung  der  Sekuudarschwingungen  konnte  Bjerkness 

näherungs weise  aus  dem  Vergleiche  des  Ausschlages  der  Nadel  N 
bestimmen,  welchen  dieselbe  durch  die  Schwingungen  erhielt,  resp. 
durch  eine  statische  Potentialdifferenz  der  Quadranten,  welche  dem 
bei  den  Schwingungen  vorkommenden  Masimalwerthe  der  Potential- 
difTerenz  entsprach.  Letztere  kann  aus  der  Länge  der  Fujiken 
eines  zwischen  die  Quadranten  eingeschalteten  Funkenmikrometers 
erschlossen  werden.  ^  Es  ergab  sich  so  für  eine  Sekundärleitung 
aus  2  mm  starkem  Kupferdraht  und  3*20  cm  Länge  v  =  0,002.  Hier- 
nach erscheint  in  der  That  die  Dämpfung  der  Sekundärschwingungen 
bedeutend  geringer  als  die  der  Erregerschwingungen. 

Die  Dämpfung  im  Sekundärieiter  kann  man  auch  nach  der 
Theorie  vorhersagen.  Nach  der  Formel  (11)  des  §  3  (pag.  354)  ist 
nämlich 

_   wT 
''  ~    2  L  ' 
wo  w  der  Widerstand,  L  die  Selbstinduktion  der  Leitung  ist.    Be- 
zogen auf  die  Längeneinheit  ist  nun  für  sehr  schnelle  Schwingungen 
"    der  Formel  {73')  (pag.  388)  des  S  12: 

falls  2  R  den  Durchmesser  der  Leitung  liedeutet,  f 
i/eitfähigkeit,  ;j.  seine  MagnetisirungskoTistant«. 
1  per  Längeneinheit  (vgl.  pag. '^riö): 
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d 


L'  =  21g 


K' 


falls    d    die    gegenseitige   Entfernung   zweier   gegenüber  Uzender 
Drähte  der  Sekundärleitung  bezeichnet.     Daraus  folgt 


4Rlg-|    ^ 

Nun  ist  hier  R  =  0,1;  d  =  60;  T  =  3  .  10"«;  |t  =  1;  die  Leit- 
fähigkeit des  Kupfers  ist  etwa  öOmal  grösser  ist  als  die  des  Queck- 
silbers. Folglich  [vgl.  pag.  230  Formel  (IG)]  ist  o  =  1,063  .  üO  .  10"^ 
Es  ergiebt  sich  so: 

7  =  0,0027, 

welcher  Werth  sehr  gut  mit  dem  experimentell  gefundenen  über- 
einstimmt. 

Die  Dämpfung  der  Erregerwellen  kann  man  auch  noch  nach 
einem  anderen  Principe  bestimmen,  welches  nicht  auf  der  Resonanz- 
wirkuiig  beruht.  Bilden  sich  nämlich  durch  Totalreflexion  der 
Wellen  an  irgend  einer  Grenze  (z.  B.  Metallwand  oder  bei  Draht- 
wellen das  Ende  der  Drähte)  stehende  Wellen  aus,  so  folgt  direkt 
aus  der  Anschauung,  dass  Knoten  der  Wellen  im  strengen  Sinne 
sich  nur  bilden  können,  wenn  die  einfallenden  Wellen  keine  Dämpfung 
besitzen.  Ist  solche  vorhanden,  so  entstehen  nur  Minima  der 
Wellenbewegung,  und  zwar  unterscheiden  sich  diese  Minima  um  so 
mehr  von  Null,  je  grösser  die  Dämpfung  ist  und  je  weiter  sie  sich 
von  der  Reflexionsstelle  befinden.  Durch  numerische  Vergleichung 
der  aufeinander  folgenden  Minima  kann  man  daher  die  Dämpfung 
berechnen.  —  Nach  dieser  Methode  ist  Bjerkness^)  verfahren, 
indem  er  die  Erregerwellen  (mit  Hülfe  der  Lee  herrschen  Anord- 
nung) in  zwei  Paralleldrähte  leitete  und  die  Schwingung  in  ihnen 
in  der  Nähe  ihres  Endes  elektrometrisch  maass.  Die  Drähte  waren 
so  lang  (130  m),  dass  sich  die  Wellen  nach  zweimaliger  Durch- 
laufung   der  Drähte   todt   liefen   und    daher   eine  Komplikation  der 


»)  V.  Bjerkness,  Wied.  Ann.  44.  pag.  513,  1891.  —  Kr.  Birkeland 
(Wied.  Ann.  47,  pag.  583,  18U2)  konnte  durch  Benutzung  des  Telephons  die 
Abnahme  zweier  aufeinander  folgender  Wellenmaxima  bestimmen.  —  A.  Perot 
(Compt.  Rend.  114,  pag.  Uj5,  1^92)  gab  für  denselben  Zweck  noch  ein  anderes 
Verfahren  an. 


MngnetiBirungs konstante  illr  Herta'fichL-  Scliwingimgen, 


i-\) 


Erscheinungen  durch  Reflexion  am  Anfang  der  Drülile  und  durch 
ihre  Eigenschwingungen  nicht  zu  befürchten  waren.  —  Dagegen 
benutzten  Klomencic  und  Czermak  ihre  oben  pag.  440  be- 
schriebenen Methode  der  Reflexion  von  Lui'twellen  an  zwei  gegen- 
seitig verschiebbaren  Metallwändeu,  um  auf  Grund  desselben  Princips, 
nämlich  der  suocessiven  Verschlechterung  der  Interferenzen,  die 
Dämpfung  der  EIrreger wellen  zu  bestimmen.  —  In  allen  FöUeQ 
ergeben  sich  Werthe  für  y.  welche  der  Grösse norduung  nadi  mib 
den  zuerst  von  Bjerkness  erhaltenen  Zahlen  übereinstimmten. 

Eine  Vergleichung  der  Dämpfung  der  Wellen  in  mehreren, 
völlig  gleichgestalteten  Resonatoren  aus  verschiedenem  Material  konnte 
Bjerkness')  sehr  einfach  dadurch  vornehmen,  dass  die  Aus- 
schläge der  Elektrometernadel  N  (cf.  pag.  477,  Fig.  Öl)  gemessen 
wurden,  indem  die  Resonatoren  immer  demselben  Erreger  in  einer  be- 
stimmten Lage  gegenüber  gestellt  wurden.  Da  das  Elektrometer  dit» 
Summenwirkung  aller  aufeinander  folgenden  Schwingungen  anzeigt, 
ao  muss  der  Ausschlag  um  so  grösser  sein,  je  kleiner  die  Dämpfung 
derselben  ist.  Er  kann  femer  nur  von  letzterer  abhängen,  da  die 
Energie  der  erzwungenen  Schwingung,  d.  h,  auch  die  Änfangs- 
amplitude  der  Eigenschwingung,  ftlr  alle  Resonatoren  die  gleiche 
ist.  —  Es  ergab  sich  nun,  dass  der  Elektrometerausschlag  für  einen 
Kupferresonator  bei  weitem  der  grosste  war,  und  dass  die  ver- 
schiedenen Resonatoren  hinsichtlich  dieses  Ausschlages  die  Reihen- 
folge bildeten: 
Kupfer,  Messing,  Neusilbtr,  Platin,  Nickel,  Eisen. 
-s^l.  0,227,  0.085,  0,030,  0,14ö  0,141, 

Die  zweite  Zeile  enthält  die  specilischen  Leitfähigkeiten  be- 
zogen auf  Kupfer,  nach  der  Bjerkness'schen  Beobachtung.  Die 
Reihenfolge  der  Metalle  muss  nach  der  Formel  0\->)  mit  der  Reihen- 
folge der  Werthe  [i.  :  a  übereinstimmen .  und  das  ist  in  der  Thafc 
der  Fall,  wenn  man  dem  [t  für  Nickel  und  Eisen  erhebhch  von  1 
verschiedene  Werthe  beilegt.     So  muss  z.  B.  für  Nickel  sein: 

,  d.  h.  ■).>4,83. 


erdurch  ist  also  gezeigt,  dass  die  Magnetisirung 
Ton  Eisen  und  Nickel  thateächüch  den  schnellen  Hertz- 
achen  Schwingungen  noch  zu  folgen  verma^g. 

t*)  V.  ßjetknesf,  Wie<I.  Ann.  47,  pag.  69,  IMOü. 
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Mit  Hülfe  der  zuletzt  beschriebenen  Anordnung  konnte  Bjerk- 
ness^)  auch  gut  zeigen,  dass  die  elektrischen  Schwingungen  bei 
den  verschiedenen  Metallen  in  verschiedene  Tiefe  eindringen.  Zu 
dem  Zweck  wurde  ein  Kupferresonator  mit  den  verschiedenen  Me- 
tallen galvanoplastisch  überzogen  und  die  Dicke  dieses  Ueberzuges 
allmählig  so  gesteigert,  bis  dass  der  Elektrometerausschlag  derselbe 
geworden  war,  wie  er  einem  Resonator  entspricht,  der  massiv  aus 
dem  Metall  des  Ueberzuges  besteht.  Diese  Dicke  des  Ueberzuges 
entspricht  offenbar  derjenigen  Tiefe,  jenseits  welcher  die  Energie 
der  elektrischen  Schwingungen  nicht  mehr  merkbar  ist.  Diese  Tiefe 
hat  ungefähr  den  Werth  0,01  mm.  Die  Metalle  bilden  hinsicht- 
lich dieses  Werthes  der  „Grenztiefe** ,  d.  h.  auch  hinsichtlich  des 
Absorptionsvermögens,  folgende  absteigende  Reihenfolge: 

Kobalt  und  Eisen,  Kupfer,  Nickel,  Zink. 

Wir  können  diese  Grenztiefe  auch  annähernd  theoretisch  be- 
stimmen. Nehmen  wir  an,  dass  die  elektrische  Strömung  stattfinde 
innerhalb  eines  Kreisrings  von  den  Radien  R  und  R',  so  dass 
R  —  R'  die  Grenztiefe  f  ist,  so  ist  der  galvanische  Widerstand  der 
Längeneinheit 

1  1 


w    -= 


7:(R2-R'2).a  2  7rRfa' 


wenn  man  für  II -j- R'  einfach  2R  schreibt,  was  gestattet  ist,  da  f 
klein  ist  gegen  R.  —  Identificirt  man  diesen  Werth  von  w'  mit 
dem  auf  pag.  477  angegebenen,  so  erhält  man  die  Beziehung: 


Für  Kupfer  ergiebt  sich  daraus  bei  T  =  1,4  .  lü"~*,  wie  es 
den  Versuchen  entsprach,  f=  0,0074  mm,  was  in»  sehr  guter  Ueber- 
einstinimung  mit  den  experimentellen  Ergebnissen  steht. 

Nach  (lli))  folgt,  dass  die  Metalle  hinsichtlich  ihres  Absorptions- 
vermögens dieselbe  Reihenfolge  bilden  müssen,  wie  die  Werthe 
von  |J.G.  Bei  dem  grossen  Werthe  von  |x,  welchen  Eisen  besitzt 
und  der  nach  Klemencic-)  aus  der  Wärmeentwicklung  Hertz- 
scher Schwingungen   zu  [i  =  73   bis  [i=  111  zu   taxiren   ist,  folgt 


»j  V.  Bjcrkness,  Wied.  Ann.  48,  pag.  592.  1893. 
^)  J.  Klemencic,  Wied.  Ann.  50,  pag.  45G,  1893. 
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in  der  That  für  Eisen  der  grösste  Werth  von  ^o.  —  Nimmt  man 

für  Nickel  nach  pag.  479  die  Leitfähigkeit   o  =  0,145,  bezogen  auf 

Kupfer,  an,  so  folgt,  dass  für  Nickel,  welches  nach  obiger  Tabelle 

hinter  Kupfer  folgt,    in   Beziehung    auf  das   Absorptionsvermögen 

sein  muss 

(I. .  0,145  <  1,  d.  h.  (I.  <  6,9. 

Es  wäre  also  die  Magnetisirungskonstante  \l  des  Nickels  für 
Hertz'sche  Schwingungen  in  die  Grenzen  4,83  (vgl.  oben  pag.  479) 
und  6,90  eingeschlossen.  —  Für  Zink  hat  {t  o  den  kleinsten  Werth 
von  den  angegebenen  Metallen,  daher  ist  auch  die  Absorption  bei 
Zink  am  geringsten.  —  Wir  werden  weiter  unten  im  XI.  Kapitel 
diese  Untersuchungen  über  die  Absorption  in  Metallen  vervollstän- 
digen, nämlich  bei  Besprechung  der  Fortpflanzung  ebener  Wellen 
in  Metallen. 


Drude,  Physik  des  Aethers. 


Kapitel  X. 

Elektromagnetische  Theorie  des  Lichtes  für 

durchsichtige  Medien. 


1.  Die  elektromagnetische  Natnr  der  Liehtbewegiing.  Wir 

haben  im  vorigen  Kapitel  bei  Besprechung  der  geradlinigen  Fort- 
pflanzung, der  Reflexion,  Brechung  und  Interferenzfahigkeit  ebener 
elektrischer  Wellen  gesehen,  dass  letztere  ganz  analoge  Oesetze 
befolgen  wie  ebene  Lichtwellen.  Diese  Analogie  folgt  mit  Noth- 
wendigkeit  aus  dem  Umstände,  dass  sowohl  optische,  als  elektro- 
magnetische periodische  Störungen  des  Aethers  als  Transversal- 
wellen mit  endlicher  Geschwindigkeit  fortgepflanzt  werden.  Dass 
diese  Gleichheit  der  Eigenschaften  keine  zufällige,  sondern  eine  in 
der  Natur  der  Sache  tief  begründete  sei,  war  ein  Gedanke  von 
Maxwell,  den  derselbe  schon  im  Jahre  1865  ausgesprochen  hatte, 
als  man  noch  nicht  entfernt  die  Hülfsmittel  besass,  durch  die  man  seit 
den  Hertz'schen  Entdeckungen  diese  Analogie  in  so  augenfälliger 
Weise  demonstriren  kann.  Maxwell  stellte  direkt  die  Hypothese 
auf,  dass  die  Lichtwellen  ganz  dieselben  Störungen  im  Gleich- 
gewichtszustande des  Aethers  seien,  wie  man  sie  bei  den  elektro- 
magnetischen Wellen  antrifft,  nur  ist  die  Periode  der  optischen 
Störungen  weit  kürzer,  als  man  sie  mit  rein  elektrischen  Hülfs- 
mittein  erreichen  kann. 

Die  wesentlichste  experimentelle  Stütze  dieser  kühnen  Hypo- 
these MaxwelTs  ist  darin  zu  erblicken,  dass  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit des  Lichtes  in  der  Luft  oder  im  luftleeren  Räume  ^) 

')  Der  Unterschied  zwischen  der  Fortpflanzungsgeschwmdigkeit  des 
Lichtes  in  der  Luft  oder  im  luftleeren  Räume  ist  im  Folgenden  vemachU&arigt» 
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(ibereinstimmt  mit  dem  Verbältniss  c  der  nach  absolutem  elektro- 
statischem Maasse  gemesseaen  Elektricitätsmenge  211  der  nach  elektro- 
magnetischem Maaese  gemessenen;  diese  Beziehung  muss  ja  be- 
Btehen,  da  nach  der  Maxwell'schen  Theorie  der  Eiektricität  (vgl, 
VIII,  Kapitel,  pag.  342)  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elektro- 
magnetischer Wellen  in  der  Luft  gleich  c  sein  soll  und,  wie  die 
im  letzten  Kapitel  besprochenen  Experimente  lehren,  auch  that- 
sächlich  ist. 

Es   ergeben    nämlich   die   neuesten  Versuche    über  die  Licht- 
geschwindigkeit  in    der  Luft,   wenn   man   sie  mit  dem  Brechungs- 
exponenten    der  Luft  gegen  den  leereu  Kaum  n  =  I,00o2!j4  multi- 
plicirt,  für  die  Lichtgeschwindigkeit  V  im  leeren  Räume  die  Werthe 
V  =  2,9995  .  10  »«  cm  sec"'  (Cornu) 

2,9989  fMichelson) 

2,9981;  {Newcomh), 

^^^hrend  die  zuverlässigsten  Methoden  fUr  e  ergeben  haben: 

Hh  c=  3,0180.  11)1' 

^^^^^^ 

^^^P    Es  ergiebt  sich  daher  eine  Üebereinstimmung  zwischen  V  und 
^^  welche  wohl   als   genügend   anzusehen   ist   zur  Begründung   der 
Hypothese  über  die  elektromagnetische  Natur  des  Lichtes. 

2.  Durchsichtige  und  absorbirende  Körper.  Ebene  elektro- 
magnetische Wellen  pflanzen  sich  in  einem  vollkommenen  Isolator 
ohne  Schwätehung  fort:  dagegen  tritt  letztere  ein  in  einem  Medium, 
welches  galvanische  Leitfähigkeit  besitzt,  da  die  Energie  der  Wellen 
ailmählig  in  Joule'sche  Wärme  umgesetzt  wird. 

Nach   der  Hypothese  von   der  elektromagnetischen  N,itTir   des 
Lichtes   müssen   daher  vollkommene  Isolatoren 
sichtig  sein,  während  leitende  Körper,  wie  z.  1: 
absorbiren  müssen.    Diese  Folgerung  wird  im 
bestätigt,  nur  erleidet  sie  bei  den  Elektrolyt«! 

er  halb   der 


(Kleraencic) 
(Himstedt) 


(Kosa). 
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nähme,  da  diese  trotz  ihrer  guten  Leitfähigkeit  das  Licht  zum  Theil 
sehr  wenig  absorbiren. 

Wir  werden  im  Laufe  dieses  Kapitels  sehen,  dass  die  optischen 
Eigenschaften  der  Körper  nicht  vollständig  aus  ihren  elektrischen 
Eigenschaften  erschlossen  werden  können,  weil  bei  den  schnellen 
Schwingungen  des  Lichtes  der  molekulare  Aufbau  der  Körper  fOr 
die  Erscheinungen  mitbestimmend  ist,  während  er  dies  für  die  lang- 
samer wechselnden  Zustände,  wie  sie  bei  elektrischen  Experimenten 
realisirt  werden  können^  nicht  ist.  Speciell  für  Elektroljte,  in  denen 
sich  die  Elektricität  gleichzeitig  mit  träger  Masse  bewegt,  hat 
Cohn^)  nachgewiesen,  dass  aus  den  Werthen,  welche  F.  Kohl- 
rausch für  das  molekulare  Leitvermögen  und  Hittorf  für  die 
Ueberführungszahlen  der  Elektrolyte  ermittelt  haben,  mit  Noth- 
wendigkeit  folgt,  dass  das  Ohm'sche  Gesetz  für  Schwingungen, 
deren  Periode  T  von  der  Ordnung  10~^sec.  ist,  genau  so  wie  für 
stationäre  Ströme  gilt,  dass  dagegen  für  Schwingungen  der  Periode 
T  =  10~"^^sec.  und  noch  schnellere  das  Ohm'sche  Gesetz  nicht 
mehr  besteht,  d.  h.  dass  die  durch  die  Schwingungen  entwickelte 
Joule'sche  Wärme  kleiner  ist,  als  sie  nach  dem  Ohm'schen  Gesetz 
und  der  Leitfähigkeit  sein  sollte.  Die  Schwingungen  des  Lichtes 
sind  von  der  Grössenordnung  T  =  10~^^  sec.  Daher  werden  diese 
von  den  Elektrolyten  weniger  absorbirt,  als  es  aus  ihrer  Leitfähig- 
keit zu  schliessen  wäre. 

Die  folgenden  Betrachtungen  dieses  Kapitels  knüpfen  an  Iso- 
latoren an,  d.  h.  solche  Körper,  welche  keine  oder  nur  eine  sehr 
geringe  galvanische  Leitfähigkeit  besitzen. 

3.  Beziehung  zwischen  dem  Brechungsexponenten  und 
der  Dielektricitätskonstanten.  Nach  §  7  des  VIIL  Kapitels 
(pag.  323)  ist  das  Verhältniss  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten 
elektromagnetischer  Wellen  im  leeren  Räume  und  in  einem  ponde- 
rabeln  Isolator,  dessen  Magnetisirungskonstante  nicht  merkbar  von 
1  abweicht,  gleich  der  Quadratwurzel  aus  seiner  Dielektricitäts- 
konstante  £.  Da  der  optische  Brechungsexponent  n  das  Verhält- 
niss der  Lichtfortpflanzungsgeschwindigkeiten  in  beiden  Medien  be- 
zeichnet, so  muss  daher  nach  der  elektrischen  Lichttheorie  die 
Beziehung  bestehen: 

n  =  l/^e".  (1) 

')  E.  Cohn,  Wied.  Ann.  38,  pag.  217,  1889. 
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Diese  Beziehuug  kann,  genau  geuommeu,  in  Wirklichkeit  schoti 
deshalb  nicht  erfüllt  sein,  weil  n  in  allen  Körpern  von  der  Farbe 
(Scbwingungadauer)  abhängt,  dagegen  e  nicht,  wenigstens  bei  guten 
Isolatoren,  wie  z,  B.  den  Gasen.  —  Nach  der  elektrischen  Theorie 
sollte  also  gar  keine  Dispert-ion  (Abhängigkeit  des  n  von  der  Farbe) 
existireu.  Im  leeren  Räume  ist  nun  auch  wirklich  die  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit des  Lichtes  unabhängig  von  seiner  Farbe,  wie 
man  am  einfachsten  daraus  erkennt,  dass  ein  vertinsterter  Stern 
(Jupitermond)  beim  AuiTiören  der  Verfinsterung  nicht  zunächst  eine 
bestimmte  Farbenfolge  zeigt. 

Verh'ältnisH massig  gering  ist  die  Dispersion  bei  Gasen.  So 
fand  Ketteier')  bei  Luft  für  die  Fraunhofer'sche  Linie  C  (roth) 
und  F  (blau): 

no  =  1,0002938 
Uf  =  1,0002972. 

Daher  sollte  man  für  Gase  noch  am  ehesten  von  allen  ponderabeln 
KtSrpem  die  Erfüllung  der  Relation  (1)  erwarten.  Dies  ist  nun 
auch  in  der  That  der  Fall,  wie  folgende  Tabelle  lehrt,  in  welcher 
sich  n  auf  Strahlen  mittlerer  Schwingungsdauer  (gelb)  bezieht.    Die 

Dielektricitäts konstanten  sind  von  Boltzniann*)  hestiinrat. 


" 

V- 

Luft 

1,000294 

1,000  205 

Kohlensäure 

l,O00«9 

1,000473 

WiiBBcrstoff  .     . 

1,000138 

1,000132 

Kohleooxjd .     , 

1,000340 

1,000345 

Sticlioiydul  .    , 

1.000503 

1.000497 

Oetbildendes  Gas 

I.0OOG7B 

1.000656 

Sumpfjfaa     .    . 

1.000443 

1,000472 

Aber  fUr  andere,  dichtere  Medien,  nämlich  Flüssigkeiten  und 
j  Körper,  welche  eine  stärkere  Dispersion  zeigen,  ist  die  Be- 
ziehung (1)  weniger  gut  erfüllt.  Bei  folgenden  Flüssigkeiten  besteht 
sie  sehr  gut: 


')  E.  Kettcler,  Theoret.  Optik,  Braunachw.  I8W,  putf-  W7. 

*)  L.  Bolttmann.  Wipn.  Ber.  69,  pag.  796,  1*174    -  Pr.gg.  Ann.  155. 
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Ausnahmestellung  einiger  Körper. 


Benzol 

Reinstes  Petroleum   . 


1,482 

1,886 


1,483 ») 
1,38—1,39 ») 


Dagegen   sind  eklatante  Ausnahmen  bei  Alkohol  und  Wasser  yor- 
banden,  für  welcbe  folgende  Wertbe  stattfinden^): 


Wasser  .  .  . 
Methylalkohol  . 
Propylalkohol  . 
Amylalkohol 


1,333 
1,336 
1,386 
1,417 


l/i 


9,12 
5,70 
4,79 
4,00 


Wie  man  hieraus  sieht,  ist  j/^e  bedeutend  grösser  als  n.  In  dem- 
selben Sinne  findet  bei  allen  Körpern,  z.  B.  auch  bei  Olas,  Paraffin 
etc.,  die  Abweichung  von  der  Beziehung  (1)  statt,  so  dass  sich  also 
das  Resultat  ergiebt,  dass  ist: 

l^r  5  n,  (2) 

wobei  sich  n  auf  Strahlen  mittlerer  Brechbarkeit  bezieht. 

Um  sich  von  der  Dispersion  des  optischen  Brechungsexponenten 
frei  zu  machen,  hat  man  versucht,  denselben  für  unendlich  lange 
Wellen  zu  extrapoliren  aus  den  für  sichtbare  Wellen  stattfindenden 
Werthen,  indem  man  die  Formel  zu  Grunde  legte: 


rps 


i     ' 


(3) 


WO  T  die  Schwingungsdauer  des  Lichtes  bezeichnet.  Der  Koefficient 
B  giebt  dann  den  Werth  n  =  (n)  für  unendlich  grosses  T  an.  Da 
die  Perioden  elektromagnetischer  Störungen,  die  man  mit  den  bis- 
herigen Hülfsmitteln  erreichen  kann,  als  unendlich  gross  gegen  die 
optischen  Perioden  anzusehen  sind  (erstere  sind  meist  über  1  Million- 
mal grösser  als  letztere),  so  hat  man  gedacht,  dass  für  diesen  Grenz- 


')  Nach  Silow  (Fogg.  Ann.  156,  pag.  389,  1875). 

')  Nach  Hopkinson  (Proc.  Roy.  Sog.  43,  pag.  156,  1887). 

^)  Nach  Tereschin  Wied.  Ann.  36,  pag.  792,  1889. 
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werth  (n)  =  B  des  Brechuiigsexponenten  die  Relation  (1)  erfOllt 
sein  müsse.  Indess  ist  dieser  Greuzwerth  (n)  stcU  kleiuer  als  der 
Mittel werth  von  n  für  die  siclitbaroD  Strahlen,  da  fUr  alle  Körper 
C  und  D  positive  Werthe  haben.  Wenn  also  schon  die  Ungleichung 
(2)  besteht,  so  muss  a  fortiori  die  Ungleichung 

1/r  5  B  14) 

bestehen , 

Der  Felller  dieser  Schlussweise  liegt  darin,  dass  man  bei  allen 
Körpern,  fUr  welche  die  Beziehung  (1)  eine  starke  Ausnalune  er- 
leidet, den  Werth  des  Brechungsexponenten  (n)  für  unendlich  lange 
Wellen  nicht  ans  den  optischen  Werthen  estrapoliren  kann.  Den 
Grund  hierfür  werden  wir  weiter  unten  (bei  der  anomalen  Dispersion) 
besprecheu.  —  Der  einzige  einwandsfreie  Weg  zur  Ermittelung  von 
(n)  besteht  in  der  Messung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  (oder 
Brechung)  wirklich  langsamer,  d.  h.  elektromagnetischer  Wellen. 
Dass  für  diesen  so  erhaltenen  Werth  von  (n)  die  Relation  (n)  =^1''  s 
besteht,  selbst  für  diejenigen  Körper,  für  welche,  wie  z.  B.  für 
Wasser,  die  Relation  (1)  eine  eklatante  Ausnahme  erfährt,  ist  im 
vorigen  Kapitel  mehrfach  (cf.  pag.  4ßl},  469)  hervorgehoben. 

Um  die  Dispersion  zu  erklären,  bedarf  also  die  elektrische 
Lichttheorie  einer  Erweiterung  ihrer  Grundgleichnngen  (20),  (21) 
des  Vlll.  Kapitels. 

Wenn  diese  Erweiterung  gelingt,  so  muss  das  Resultat  ent- 
stehen, dass  die  in  jenen  Qleichungeu  auftretenden  Konstanten  s 
und  [t  TOD  der  Schwingungsdauer  T  abhangen.  Wir  wollen  nun 
annehmen,  wir  hatten  diese  Erweiterung  schon  vorgenommen,  und 
wollen  zunächst  prüfen,  ob  man  diejenigen  optischen  Erscheinungen, 
bei  denen  es  auf  die  genauere  Kenntniss  des  Dispersionsgesetzes  gar 
nicht  ankommt,  mit  dem  erweiterten  Gleiehungssystem  in  richtiger 
Weise  mathematisch  darstellen  kann.  Es  sind  dies  die  durch  Re- 
flexion und  Brechung  herbeigeführten  Amplitudenänderungen  des 
einfallenden  Lichtes. 


4.  Reflexion  und  Brechung  <le8  Lichten  an  der  Grenze 
isotroper  Körper.  Wählen  wir  die  ebene  Grenze  zweier  aneinander 
stossender  Körper,  deren  Konstanten  mit  Ej.  [i.,,  resp.  6^.  [ij  be- 
zeichnet seien,  zur  x-y-Ebene,  so  Hind  nach  den  Gleichungen  (2()) 
des  Vm.  Kapitels  (pag.  318)  für  die  magnetische  und  elektrische 
t  die  Greuzbediugungen  zu  erfüllen: 
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«1  =  «2 ^  ßi  =  ßs  1  ^^^^^^^^^'    (  fur  z  =  0  (5) 

während  im  Inneren  der  Körper  nach  (32)  (pag.  322)  die  Haupt- 
gleichungen bestehen: 

e2       ^t«    "^   ^'  c«       9t*    -^^1.     etc. 

(6) 

*2|J^2       ^^«2  A  h\h       ^^^i  AV  X 

Die  Grenzbedingungen  (5)  sind  nur  vier  unabhängigen  Gleichungen 
äquivalent  (vgl.  oben  pag.  318). 

Haben  wir  es  mit  ebenen  Wellen  zu  thun,  d.  h.  sind  die 
Störungen  überall  dieselben  für  diejenigen  Werthe  der  Koordinaten 
X,  y,  z,  welche  der  Relation 

mx  +  ny4"pz  =  Const.  (7) 

genügen,  so  müssen  die  elektrischen  und  magnetischen  Kräfte  Funk- 
tionen dieses  linearen  Ausdruckes  in  x,  j,  z  sein.  Als  Integrale 
der  Differentialgleichungen  (6)  können  nun  Exponentialfunktionen 
oder  trigonometrische  Funktionen  verwandt  werden. 

Ob  wir  die  eine  oder  die  andere  Form  anwenden,  macht  durch- 

aus  keinen  Unterschied,  dae^^^T-f-e       ^*t=2  cos  2::  -=-  ist, 

d.  h.  da  die  trigonometrische  Form  durch  Addition  zweier  konjugirter 
Exponentialintegrale  erhalten  wird.  Eine  Addition  mehrerer  Integrale 
ist  aber  stets  hier  gestattet,  da  Hauptgleichungen  und  Grenzbedin- 
gungen lineare  sind. 

Zum  Zwecke  der  Rechnung  ist  es  stets  bequemer,  von  der 
Exponentialform  auszugehen.     Es  soll  also  gesetzt  werden 

ai  =  AieTtt-(>°''-t-ny+P^)],  etc., 

wobei  T  eine  Abkürzung  für  T  :  27c  ist  und  T  die  Schwingungs- 
dauer bedeutet.     Wegen  der  Hauptgleichungen  (6)  muss  sein: 

m^-fn^+p^^il-^  .  (8) 


c^ 


Nun  ist  zu  berücksichtigen,  dass  in  demjenigen  Körper  (1), 
in  welchem  das  Licht  einfällt,  die  Störungen  die  Superposition  zweier 
ebener  Wellenbewegungen  sind,  nämlich  der  einfallenden  (m«,  n«,  pj 
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und  der  reflektirte»  {in,,  n^,  p,),   während  im  Körper  (2)  nur  eine 
gebrochene  Wellenbewegung  (m,,,  ii,i,  p,,)  existirt, 

Da  für  z  =  0  nach  den  Grenzbedingungen  (5)  Relationen  für 
alle  Werthe  der  Zeit  t  und  der  Koordinaten  x  und  y  zwischen  den 
einfallenden,  reflektirten  und  gebrochenen  Wellenbewegungen  be- 
stehen sollen,  so  ist  dies  nur  dadurch  möglich,  dass  sie  fUr  z  =  0 
Funktionen  ein  und  derselben  Funktion  von  x,  y,  t  sind.  Es  muss 
also  T,  femer  die  Koefficienten  m  und  n  für  alle  drei  Wellen  den- 
selben Werth  besitzen.  —  Legen  wir  nun  die  y-Axe  parallel  zu 
dem  Schnitt  der  durch  (7)  definirten  Wellenebene  mit  der  Grenz- 
fläche z  — 0,  d.  h.  legen  wir  die  x  — z-Ebene  in  die  sogenannte 
Einfallsebene  des  Lichtes,  so  wird  n  =  0  für  alle  drei  Wellen. 
Bezeichnen  wir  femer  den  allen  Wellen  gemeinsamen  Werth  von  in 
mit  m,  so  müssen  nach  Analogie  der  Gleichung  (S)  die  Koefficienten 
p»  Pn  Pii  '^^i^  Relationen  genfigen: 


m»-!-p.*=m'-fp,*  =  ^ 


'  +  P..'  =  ■ 


tli. 


(i») 


Xun  sind  nach  (7)  m,  n.  p  proportional  den  Richtnngskosinus 
der  Normalen  zur  Wellenebene,  d.  h.  der  Fortpflanzungsrichtung 
der  Wellen.  Bezeichnet  daher  f  den  Einfallswinkel  des  Lichtes, 
d.  h.  denjenigen  Winkel,  welchen  die  Fortpflanzungsrichtung  des 
einfallenden  Lichtes  mit  der  Grenznormale  (z-Äxe)  bildet,  so  ist  zu 
setzen 

sin  -p  _  cos  f  _  c 


P.  = 


y 


(U') 


«,     bedeutet    die    Fortpflanzungsgeschwindigkeit     des    Lichtes 
Körper  (1). 

Aus  (',')  folgt  nun  für  das  reflektirte  Licht: 

_       cos  y  _ 


im 


welche  Relation   die  Gleichheit  des  Einfalls-   und  Reflexionswinkels 
ausspricht. 

Bezeichnet  man  den  Brechungswinkel  (Winkel  der  gebrochenen 
Wellenuormale  mit  der  z-Axe)  mit  ■/,  so  ist  analog  wie  in  (10) 
nach  (S')  zu  setzen : 


sni  / 


pd=- 
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Aus   den  beiden   ersten  Gleichungen  von  (10)   und  (12)   folgt  das 
Snellius'sche  Brechungsgesetz: 


^i^^Jh.=  JhJb,=.^^  (13) 

sm  X        ^t        \  hV-i 

falls  man  mit  n  jetzt  den  Brechungsexponenten  des  Körpers  (2) 
gegen  den  Körper  (1)  bezeichnet. 

Setzt  man  nun  für  irgend  eine  der  drei  Wellen: 

a  =  MeT(*-°^^-P^> ,        ß  =  Ne-r^*-»»-P«>  , 

so  ist  wegen  der  Gleichung  (23)  des  VIII.  Kapiteb,  nämlich: 

öx  ^  öy  ^   Öz  (14) 

mM  +  pP  =  0, 

welche  Gleichung  die  Transversalität  der  Wellen  ausspricht.  Be- 
zeichnen wir  daher  die  in  der  Einfallsebene  schwingenden  Ampli- 
tuden der  Wellen  mit  dem  unteren  Index  p,  die  senkrecht  zur 
Einfallsebene  schwingenden  Amplituden  mit  dem  Index  s,  so  er- 
halten wir  für  die  magnetischen  Kräfte  der  einfallenden  Wellen 
folgenden  mit  (14)  verträglichen  Ansatz  (es  ist  pj  für  p^  ge- 
schrieben) : 

«,=  -p.a,.E,.e4('-""'-P'^', 

I  -ri        —  (t  —  rax  —  pi  z) 

Wegen  der  Gleichungen  (11)  und  (14)  müssen  die  magnetischen 
Kräfte  der  reflektirten  Welle  die  Form  besitzen  (es  ist  Pr  =  —  Pj 
zu  setzen): 

a,  =  +  Pj  (i)j  Kp  e  r  , 

ß,=  R,eT('-"^^  +  P''^\  (16) 

I  D        —  (t  —  m  X  4-  Pi  z) 

Yr  =  +  ni(f)i  Rp  e  T  ^  -r  fi  ;  ^ 


während  fUr  die  gebrochene  Welle  die  Gleichungea  gelten  (es  ist 
Pj  fUr  Pd  geschrieben) : 


«d  =  —  Ps  Wi  Dp  e  T 
Sd  =  D.  e  T 


(17) 


\ 


Td  =  +ni«.,D,e7»-"-->.". 

In  welchem  Sinne  die  p-Amplituden  als  positiv  zu  rechuea 
sind,  ergiebt  sich  am  einfachsten  aus  einer  den  Gleichungen  (15), 
(16)  und  (17)  entsprechenden  Zeichnung, 
welche  in  der  Fig.  Ö2  dargestellt  ist. 
Man  sieht,  dass  für  jede  der  drei  Wellen 
die  FortpflanzungsrichtuDg  zur  positiven 
Richtung  der  Amplitude  liegt  wie  die 
positive  K-Axe  zur  positiven  z-Axe,  falls 
letztere  in  das  Innere  des  Körpers  (2) 
gerichtet  ist. 

Qane  analoge  GleicUungeu,  wie  (15), 
(16),  (17),    gelten  für  die  elektrischen 
Kräfte  in  den  Wellen.    Wir  wollen  die 
entsprechendeu  Amplituden  durch  deutsche  Buchstaben  kennzeichni 
und  daher  setzen : 


JO. 


m 


Fig.  62. 


X,=  -p,»,(S„c7"-"-"-' 

Y,  =  E.... 

Z,=  m. 

,(S,.. 

X,=  +p,»,i«,eT"-"-  +  '"" 

V,  =  91, . . . 

Z,=  m« 

,31,... 

.,  (18) 

Xd=-p,»,D„e7'— "-»'-', 

Vd=I'.... 

Zj=m« 

,E,.. 

Nun  ist 

«,=«.+  «, 

.,  =  «,, 

etc. 

X,  =  X.  +  X, 

X,  =  Xd 

etc. 

Nach  der  ersten,  zweiten,  vierten  und  fünften  der  Grenzbedingungen 
(5)  (es  muäs  genügen,  diese  vier  derselben  herauszugreifen,  da  die 
beiden  anderen  identisch  aus  ihnen  folgen)  niUssen  daher  die  Re- 
lationen bestehen; 


p,».  (E,-R,)  =  p,»,D,, 
p,«,  (S, -SI,)  =  p,i«,S)„ 


E.  +  B.  =  r 

e.  +  «.  =  ; 
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Die  elektrischen  Amplituden  sind  nun  durch  die  magnetischen  be- 
stimmbar und  umgekehrt.  Denn  nach  den  Hauptgleichungen  (20) 
und  (21)  des  VIII.  Kapitels,  welche  für  jede  der  drei  Wellen  gelten, 
nämlich : 

c    Öt        8y        Oz  '  c    Öt         Öz         8y   '  ^     ' 

folgt  mit  Berücksichtigung  der  Werthe  von  a>i  und  c»,  nach  (10) 
und  (12): 


\/i- 


©p  =  -E.,       y  ^  .  %  =  - R.,       y  -Ji- .  a)p  =  -D., 
_  L  _'  ^^^^ 

Diese  Gleichungen  kann  man  auch  ohne  nähere  Rechnung  aus  den 
auf  pag.  324  des  VIII.  Kapitels  abgeleiteten  aUgemeinen  Sätzen  über 
die  Beziehungen  zwischen  der  elektrischen  und  der  magnetischen 
Kraft  einer  Welle  folgern. 

Eleminirt  man  nun  aus  (19)  die  magnetische  Kraft  mit  Hülfe 

von  (20)  und  setzt  für  (o^  und  (Dg  ihre  Werthe  c  :  {/^^  [i-i ,  c  :  J/^e^  [i^ 
ein,  so  entsteht: 

f-  (e,  -m  =  j^^,,     y  ^  (©r  +  %)  =  y'^ .  ^p, 

K   *i  P-i  K    *2  t^ 

woraus  man  ohne  Schwierigkeit  die  reflektirten  und  gebrochenen 
Amplituden  der  elektrischen  Kraft  durch  die  einfallenden  berechnen 
kann.     Es  ergiebt  sich  so  für  die  elektrische  Kraft: 

.jj,  =  (j^  ^iÜx^Ml  ,         ^^  =  @.        -^  P.  H-. 

Pl  \>-i  +  Pä  t^l  Pl  hs  +  P2  V-l 

Pl  ^2  +  Pä  Si  Pl  Sü  +  p«  s,        V  v-l 

Hieraus  folgen  mit  Hülfe  der  Gleichungen  (20)  sofort  folgende  Be- 
ziehungen für  die  magnetische  Kraft: 


Brewster'schea  ßesetz. 


R,  =  E. -^  " 


Pil^. +  p*H-i     V  ^1 


D,  =  B.  - 


^P.Sj 


(ä-2) 


^ü  +  Pä  M     '  "  *   Pi  Ss  +  P»  «I 

Nun  lehrt  die  Beobachtung,  dass  für  einen  gewissen  Einfallswinkel  f, 
l'Ur  den  die  Beziehung  gilt 

tg'f'  =  n  {Brewster'sches  Gesetz),  (23) 

einfallendes  natürliches  Licht  durch  die  Reflexion  vollstiludig  nach 
einer  Kbene  polarisirt  wird,  d.  h.  dass  im  reflektirten  Lichte  die 
Schwingungen  nur  parallel  einer  Ebene  erfolgen.  Dieser  Einfalls- 
winkel f'  wird  der  Folarisationswinkel  des  Körpers  (2)  gegen 
das  Medium  (1)  genannt.  Da  beide  Körper  (1)  und  (2)  isotrop  sind, 
so  folgt  aus  Symmetrierücksichten,  dass  die  Schwingungen  dann 
entweder  nur  in  der  Einfallsebene  oder  senkrecht  gegen  dieselbe 
erfolgen.  Es  muss  also  für  y  =  ^'  entweder  die  p-  oder  die 
fi-Komponente  von  R  oder  91  verschwinden. 

Wir  wollen  sehen,  ob  dieses  Resultat  ohne  Weiteres  aus  den 
Gleichungen  (21)  und  (22)  der  elektromagnetischen  Theorie  folgt. 
Nach  ihnen  tritt  das  Verschwinden  einer  reflektirten  Amplitude  ein 
entweder,  wenn  Pi ;  Ps  =  ["-i  ■  H-ä «  o^®*"  ^^on  p[  :  p^  ^=  £] :  s, .  Setzt 
man  für  p,  und  p^  (p„  und  pj)  ihre  aus  (10)  und  (12)  folgenden 
Werthe  ein,  so  werden  jene  Bedingungen  -ta: 


D- 


V^V^- 


v^ 


(24) 


^ 


cosx        V   ^.       V   E^  cos-/        V  [t, 

Man  sieht,  dass  nur  eine  dieser  beiden  Bedingungen  erfüllt  sein 
kann,  da  ihre  rechten  Seiten  reciprok  zu  einander  sind.  Es  ist 
nämlich  nach  dem  S  n  e  1 1  i  u  s'schen  Brechungsgesetz  entweder 
(f  stetä  grösser  als  /,  oder  stets  kleiner  als  '/.  Daher  ist  cos  p  ;  cos  y_ 
entweder  (bei  n  >  1)  für  alle  Werthe  von  ^  kleiner  als  1,  oder 
(bei  n  <^  1)  für  alle  Werthe  y  grösser  als  1. 

Die  Kombination   des   Saelliu  s'schen  Brechungsgesetzes  (13) 

dem  Brewster'schen  Gesetz  (23)  liefert  nun 


sm  ■/  =  cos  7  ,     d.  h.  X  =  -^  - 


man  für  cos  x 


beiden  Bedingungen    (24)    lauten    daher, 

ind  für  cos  y  :  sin  ff  =  —  =  \/i^  ^^  :  l/'s,  (j^  . 


494  Brewster'ßches  Gesetz. 

1)  Vt  =  Vt''-'-^'  =  ^-    2)y/^'-  =  y'^,d.h.,,=^.  (25) 

Eine  von  diesen  beiden  Gleichungen  muss  erfüllt  sein,  wenn  das 
Brewster'sche  Gesetz  aus  der  elektrischen  Lichttheorie  folgen  soll. 
Die  zweite  von  diesen  beiden  Gleichungen  ist  nun  thatsächlich 
für  alle  durchsichtigen  Körper  sehr  nahezu  erfüllt,  falls  wir  dem  jl 
die  aus  Experimenten  mit  langsam  veränderlichen  magnetischen  oder 
elektromagnetischen  Zuständen  ermittelten  Werthe  beilegen.  Unter 
allen  durchsichtigen  Körpern  haben  koncentrirte  Eisenchloridlösungen 
eine  am  meisten  von  1  abweichende  Magnetisirungskonstante,  näm- 
lich etwa  {1=1 +6.10"^  (vgl.  oben  pag.  33).  Legt  man  diesen 
Werth  zu  Grunde  für  die  Reflexion  des  Lichtes  in  Luft  an  Eisen- 
chlorid, d.  h.  setzt  man  |jl,  =  1,  ji^  =  1  -)-  6.10""*,  so  würde  der 
Polarisationswinkel  nach  (24)  2)  folgen  zu 


cos  y  _  ,  /  Si   ,  IV:i_^l_ 
cos 


^  =  W.'-LWi^  =  -^.  (1,0006). 
X       V   «2   V  t«.!        n     ^ 


Setzt  man  daher  X  —  ~5 —  9  4"  C,  wo  C  ein  kleiner  Winkel  ist,  so 
würde  folgen 

C  =  0,0006        ^ 


n^-  1    ' 


d.  h.  bei  n  =  1,45  :  C  =  2,7'.  Dies  bedeutet  eine  so  geringe  Ab- 
weichung vom  Bre WS te raschen  Gesetz,  dass  sie  sich  vollkommen 
in  anderen  Störungen  (durch  Oberflächenschichten,  cf.  weiter  unten) 
verstecken  würde.  Es  ist  daher  für  die  hier  zu  untersuchenden 
Erscheinungen  die  Difi'erenz  der  Magnetisirungskonstanten  durch- 
sichtiger Körper  zu  vernachlässigen,  wenn  diese  für  Lichtschwin- 
gungen nicht  höhere  Beträge  erreicht,  wie  für  magnetostatische  Er- 
scheinungen. Diese  Annahme  werden  wir  machen,  solange  wir 
keinen  Beweis  für  das  Gegentheil  haben.  Die  elektrische 
Theorie  entspricht  also  den  thatsächlich  beobachteten 
Verhältnissen. 

Wir  wollen  daher  nun  mit  einer  für  die  hier  zu  berechnenden 
Erscheinungen  ausreichenden  Annäherung  für  alle  Körper  |i  =  1 
setzen.  Es  folgt  dann  also  aus  den  Formeln  (21)  und  (22)  das 
Brewster'sche  Gesetz  (23)  für  den  Polarisationswinkel  y'. 

Da  nun  für  diesen  die  Beziehung 

Pi  ^2  —  P2  ^1  =  ^ 


Lage  <te»  iiioliti 


t  l'olarisu  Li  oasebene 
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besteht,  so  ergiebt  äich  also  nach  (21)  und  (22),  dass  9(p  und  H, 
fUr  'f  =  '£'  verschwindet.  Fallen  also  elektromagnetische  Wellen 
(Lichtwellen)  unter  dem  Polarisationswinkel  auf  die  Grenzfläche 
zweier  durchsichtiger  Medien,  so  Rchwingt  in  der  reflektirten  Welle 
die  elekti-ische  Kraft  vollständig  senkrecht  zur  Einfallsebene,  die 
magnetische  Kraft  volbtändig  in  der  Einfallsebene. 

Diese  Beziehung  lässt  klar  erkennen,  weshalb  die  alte  Streit- 
frage der  mechanischen  Lichttheorie,  ob  die  Lichtschwingungen 
des  unter  den  angegebenen  Umständen  polarisirten  reflektirten 
Lichtes  senkrecht  zur  EinfiiUsebene  (welche  man  die  Polarisations- 
ebene nennt)  oder  in  derselben  stattfänden,  nicht  durch  ein  ein- 
wandfreies Experiment  entschieden  werden  konnte.  Denn  nach  dem 
Standpunkte  der  elektrischen  Theorie  gehen  auch  in  eiuer  voll- 
ständig polarisirten  Lichtwelle  zwei  senkrecht  gegeneinander  ge~ 
richtete  Schwingungen  vor  sich^);  nämlich  die  elektrische  Kraft 
schwingt  senkrecht  zur  Polarisatioiisebene ,  die  magnetische  Kraft 
dagegen  in  derselben. 

Die  Formeln  (21)  und  (22)  nehmen  fUr  [t,  =  [t^  =  1,  da  dann 
,  auch  nach  (Ul)  Sg  :  s,  gleich  (o,* :  Wj*  wird,  die  Gestalt  an,  falls 
^nu  noch  fUr  p^  und   pj    die  Werthe  nach  (10)  und  (12)  t 


j  cos  f  - 


I  ^"f  I. 


31.  =  e 


;=B, 


»1,  CO»  r  +  0. 

cosz 

".  ™  T  -  " 

cos-/ 

W,  C08  P  -f  (»^ 

C08X 

".  OS  t-" 

cos  ■/ 

0>j  COB  fp  +  W 

COS/ 

«,  CO«  T  -  » 

CO»-/ 

y.  =  e. 


i>,  =  s. 


1  C09  tp  4"  »i  COS  ■/ 


lUj  cos 

y  +  M 

cos 

X 

2 

(Uj  coa 

T 

o»!  cos 

P  +  o> 

eoB 

'/ 

2 

w,  cos 

T 

uij  cos 

(p  +  W 

cos 

X 

2 

lu,  cos 

T 

b  man  hierin  für  u 
1  folgt: 

'  (T  -  •/) 


den  Wertli  sin  a 


9  +  <ö»  oos  / 

1  /  nach  (13)  ein. 


i  =  -is. 


sin  (p  +  ■/)  ' 

tg  (t  -  /) 


,  S, 


„      2  C08  y  Bin  •/ 


(2C) 


')  Im    nÜrhEten  l'ftnigrujihei 
Ollslilnd igten  mflchaniathi'H  Tli 
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__  sin  (y  -  x)  ^  _^        sin  2  y 

*''•-      ''-  8m(y  +  x)'  ''•'-''-   sin(p  +  x)  '  (260 

o  _!,.  tg  (y  -  x)  X.  _^  8in2y 

'  ~    "  tg  (?  +  x)  '      '  ~    '    sin  {f  +  X)  cos  (y  -  X)  * 

Die  so  entstandenen  Formeln  (26)  für  die  elektrische  Kraft  sind 
identisch  mit  den  aus  der  mechanischen  Theorie  Fresnel's  folgen- 
den, welcher  annahm,  dass  der  Aether  in  allen  Körpern  die  gleiche 
Elasticität,  aber  verschiedene  Dichtigkeit  besässe,  während  die 
Formeln  (260  ^^^  ^^^  magnetische  Kraft  identisch  mit  den  Formeln 
Neumann's  sind,  welcher  annahm,  dass  der  Aether  in  allen  Kör- 
pern die  gleiche  Dichte,  aber  verschiedene  Elasticität  besässe. 

Es  soll  im  nächsten  Paragraphen  gezeigt  werden,  dass  diese 
mechanischen  Theorieen  zu  den  Formeln  (26),  (26')  führen  müssen. 

5.  Die  mechanischen  Theorieen  Fresnels  und  Neumanns. 

Die  mechanischen  Lichttheorieen  beruhen  auf  der  Annahme,  dass 
der  Aether  Schwingungen  wie  ein  elastischer,  fester  Körper  mache, 
der  inkompressibel  ist,  d.  h.  longitudinale  Wellen  nicht  zulässt. 
Wenn  mit  u,  v,  w  die  Komponenten  der  Elongationen  der  Aether- 
theilchen  aus  der  Ruhelage  bezeichnet  werden,  so  gelten  daher  die 
Oleichungen  der  Elasticitätstheorie : 

m-^  =  eAu,    m-^-^^eAv,     m-^^^eAw.  (2o 

ra  bedeutet  dann  die  Dichte  des  Aethers,  e  seine  Elasticität.  — 
Wegen   der  Inkompressibilität    des  Aethers    besteht  die  Gleichung: 

»" +1:l+1:l  =  o.  (270 


0  X     '      0  y     '      Ö  z 

Ausser  dem  Vektor,  dessen  Komponenten  u,  v,  w  sind,  wollen 
wir  noch  einen  Vektor  einführen,  dessen  Komponenten  folgende 
Werthe  haben: 

_    d  w         d  \  __    ö  u  ()  w         r  _    ^^  V    __    Ö  u         .   ^v 

^~  ITT  "TT'     ^■""tr7"""üV^      ""~"b^        dT'    ^"^^^ 

Dieser  Vektor  S,  "yj,  C  befolgt  dieselben  Hauptgleichungen, 
wie  der  Vektor  u,  v,  w,  nämlich: 

n,lÜ__eA£    etc       ±L+^+lL  =  o 


n*   -  HT7     Tyr    ""  ot»   -H  fix  "TT/' 


verschiedene  Medien  in  der  xy- Ebene  anein- 
ander, HO  werden  in  den  mecbanischen  Tfaeorieen  als  Qrenzbedin' 
gUDgen  verwandt  die  Stetigkeit  der  der  Grenze  parallelen  VerrUck- 

Fgen  der  Aethertbeile,  d.  h.  die  Gleichungen: 
u,  =  Ug,     V,  =  Vj     fllrz  =  0,  (30] 

^wobei  die  unteren  lndices  die  Zugehörigkeit  zu  den  beiden  ver- 
schiedenen Medien  bezeichnen),  sowie  das  Princip  der  Erhaltung 
der  Energie,  d.  h.  die  Annahme,  dass  durch  den  Akt  der  Reflexior 
keine  Energie  verloren  geht. 

Dos  Prinzip  der  Erhaltung  der  Energie  sagt  au»,  dass  dei 
Zuwachs  der  kinetischen  Energie  T  innerhalb  eines  Zeitelementes  dl 
gleich  ist  der  in  derselben  Zeit  erfolgenden  Abnahme  einer  Fuufe 
tion  <l>,  welche  eine  eindeutige  Funktion  der  Konhguration  dai 
ffanzen  S;stemes  ist,  d.  h.  in  Zeichen: 


fiT 


dt  = 


ilt 


dt. 


Biese  Funktion  «J»  wird  die  potentielle  Energie  genannt. 

Wir  können  nun  leicht  den  Werth  der  potentiellen  Energie  A 
I  (29)  finden.  Die  kinetische  Energie  eines  Volumen  elementes  d 
i  nämlich: 

■ultiplicireu  tvir  daher  die  Gleichungen  (29)  bczw.  mit  I 
öu 


ot 


-dt  dT. 


i»t 


dt  dt,——  dt  dt, 


bttegriren   wir   über   ein   beliebiges   Volumen   V   uittes 
tediums  und  addireo  die  drei  so  entstandenen  Oleicltun  | 
dten  wir  auf  der  linken  Seit«: 

OTDde,  rhfiik  äta  A4U19». 
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jx         /7ö^u  8u     ,    d^v  dv     ,    d^wdw\, 

(V) 


=  -::-  m  dt    I  ^— 

2  /    8t 


[(lT)'  +  (lf)'  +  (lT)1-    <-» 


=di'''' 


8t 


wo  T  die  kinetische  Energie  des  Volumens  Y  bezeichnet. 

Für  die  rechte  Seite  der  Gleichungen  (29)  bringen  wir  den 
auf  pag.  26  abgeleiteten  Hülfssatz  (17)  in  Anwendung,  nämlich 
die  Formel: 


ÖF 


iz=zfF  cos  (nx)dS. 


9x 
Es  ist  nämlich  nach  diesem  Satze: 


ÖTfj   au    .  /du         ,     X  ,a         /        ö     9u    - 

j  A i^  cos(nz)dS—    Ifl-^T'^ — ^'^• 


u    .  r    du 


9z    9t  ;    '    9t  ^     ^  ;    '    9t    9z 


dS  bezeichnet  ein  Element  der  Oberfläche  des  Volumens  V,  n  die 
äussere  Normale  auf  dS.  —  Auf  diese  Weise  erhält  man  aus  der 
Summe  der  rechten  Seiten  von  (29): 


(33) 

,r,    ft/9w         9v\,  a/öu         Öw\ 

"^^9tV0x        9y/Jr 

Berücksichtigen  wir  hierin  zunächst  nicht  das  Oberflächen- 
integral, indem  wir  annehmen,  das  Medium  sei  unbegrenzt,  oder 
seine  Grenzen  so  entfernt,  dass  dort  u  =  v  =  w  =  0  sei. 

Vermöge  der  Gleichungen  (28)  lässt  sich  das  Raumintegtal 
Ton  (33)  schreiben: 


Potentieller  und  kinetiacher  Liclitvektor. 
edt 


-  +  ,•  +  ?>) 


+  ')'+C') 


Da  dieser  ÄUBdruck  dem  Ausdruck  (32)  gleich  sein  mues,  so  ergiebt 
eine  Vergleicliung  mit  (ai),  dasH  die  potentielle  Energie  des  Rau- 
mes V  ist: 

*  =  y  *=/(£'  +  ')'  + C")  dl.  (34) 

Die  potentielle  Energie  eines  Volumenelementes  iat  also  dem 

Quadrat  des  Vektors   i,  r„  C  proportional,   die  kinetische 

n  ■■.         ^      ■,     .    ■,       .-.,  Öu       Öv        Öw 

Energie  dem  Quadrat  des  Vektors ——,  -r-r-,  -777-1    oder,   was 

bei  periodischen  Bewegungen  dasselbe  bedeutet,  dem  Quadrat  des 
Vektors  u,  v,  w.  Ersterer  Vektor  soll  daher  kurz  als  poten- 
tieller Lichtvektor,  letzterer  als  kinetischer  Lichtvektor 
bezeichnet  werden. 

Besitzt  das  Medium  Grenzen  im  Endlichen ,  so  ist  das  Ober- 
fläcbenintegral  in  (33)  mit  zu  berücksichtigen.  Stossen  zwei  ver- 
schiedene Medien  7..  B.  in  der  xy -Ebene  zusammen,  so  fordert 
das  Energie princip  (31),  dass  das  Oburflächenintegral : 


■f 


J  d  ■")  J  (1,  ^  -  £. -^)  »"»  In,  2) 

■ehwinden  mtlsse. 

Nun  ist   cos  (n,  z)  ^  —  cos  (n,  z),   ferner  soll   nach  (30)  se 
■     t)u,  _  au,        Ovi   _  3vg 
■"•^^     dt    ^    Öt   '      ftt    "*    öt    ■ 
Daher  ergiebt  die  Energieerhaltung  die  Bedingung: 


Kon  sind   u  und  v    rnneinander   unabhängig,   d    ^■-     il-i-^e   Hülation 
Iten  filr  jede  beliebig«  Schwingungsrii  iilla»- 
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den  Lichtes.  Ferner  muss  die  Relation  für  beliebige  Begrenzung 
der  Trennungsfläche  bestehen,  d.  h.  die  Elemente  jenes  Integrals 
müssen  verschwinden.  Wir  erhalten  daher  aus  der  Energieerhal- 
tung die  Grenzbedingungen: 

ei7)i  =  e2T]2,     ei^i^ejSsj.  (35) 

Aus  den  Gleichungen  (27),  (270,  (28),  (30),  (35)  müssen  sich 
die  Eigenschaften  der  Vektoren  u,  v,  w;  S,  t^,  C  vollständig  be- 
rechnen lassen,  sie  bilden  das  Erklärungssjstem  für  die  opti- 
schen Erscheinungen  nach   den  mechanischen   Theorieen. 

Nach  dem  Standpunkte  FresneTs  ist  e^  =  e,  zu  setzen.  Es 
folgt  daher  das  Fresnel'sche  Erklärungssystem: 

0-u  d^i 

°'-9t^=^"'«*«'        «"0^  =  ^^.  etc.  ^3^j 

Nach  Neumann  ist  m,  =  m^  zu  setzen.  Es  folgt  daher  das 
Neumann'sche  Erklärungssystem: 


]lj  =  eAu,  etc.,      -^  =  eAS,   etc.  ^^^^ 

Uj  ==  Ug ,       Vj  =  V, ,       e,  Si  =  e^  i^ ,       e^  t;,  =  e^  y;,  . 


Die  elektrische  Lichttheorie  liefert  nun  gauz  analoge  Erkläruugs- 
systeme.  Schreiben  wir  nämlich  für  die  elektrische  Kraft  X,  Y,  Z 
jetzt  u,  V,  w,  so  liefert  das  zweite  Tripel  (20*)  (pag.  492),  dass  die 
magnetische  Kraft  a,  ß,  7  abgesehen  von  einem,  für  alle  Medien 
gleichen  Proportionalitätsfaktor,  gleich  ist  i;,  r^,  C. 

Das  Erklärungssystom  der  elektrischen  Theorie,  nämlich  (für 
P^=l): 

1    —        2  '  1    2  '  ^1    ~~   ^2  '  4   1    "~~   r2  * 

wird  also  völlig  identisch  mit  dem  Fresne Ischen  Erklärungs- 
system (30).     Es  ist  £  ---  m  zu  setzen. 

Schreiben  wir  dagegen  für  die  magnetische  Kraft  u,  v,  w,  so 

liefert  das  erste  Tripel  (20*),  dass  X  proportional  zu —  ist.      Das 

Erklärungssystem  (38)  der  elektrischen  Theorie  ist  daher: 


Theorie;    ea  ist   — 

Es  folgt  also,  dass  die  elektrische  Kraft  dies« 
Gesetze  befolgt,  wie  der  kinetische  Vektor  der  Pre 
sehen  und  der  potentielle  Vektor  der  Keumann't 
Theorie,  die  magnetische  Kraft  dagegen  dieselben  Gei 
wie  der  potentielle  Vektor  der  Freanel'schen  Theorii 
wie  der  kinetische  der  Neumann'schen  Theorie. 

Aus  diesem  Satze  geht  hervor,  dass  auch  in  den  raei 
Bchen  Theorieen  die  Frage  nach  der  Lage  des  Lichtyektoi 
Polarisation sebene  gegenstandslos  ist,  sofern  man  diese  The 
nicht  einseitig  so  ausbildet,  dass  alle  Betrachtungen  allein  a 
kinetischen  Vektor  anknüpfen. 

Die  Beschreibung  der  optischen  Erscheinungen  in  W 
Zügen,  welche  nach  einerlei  Richtung  fortschreiten,  braucht 
dings  nur  an  einen  jener  beiden  Vektoren  anzuknüpfen,  da 
wir  oben  auf  pag,  326  sahen,  die  magnetische  Energie  immer 
der  elektrischen  Energie  ist.  Daher  beschreiben  auch  die  Po 
des  Presnerscheii  und  Neumann'schen  kinetischen  Vektoi 
in  fortschreitenden  Wellen  beobachtbaren  Erscheinungen  in  gl 
Weise.  —  Ajiders  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  durch 
ferenz  zweier  in  entgegengesetzter  Richtung  sich  fortpflani 
Wellen  stehende  Wellen  sich  ausbilden.  Wie  wir  oben  pa§ 
eahen,  müssen  die  Knoten  der  magnetischen  Kräfte  auf  die  £ 
der  elektrischen  fallen.  In  der  That  ergeben  dieses  auch  di< 
mein  (26),  wenn  man  sie  auf  den  Fall  senkrechter  Incidenx, 
fOr  y  =  0,  anwendet.  Für  kleine  Winkel  f  und  x  l^ano  i 
lieh  für  aiD(9  — x)i  "^P-  ^Ä  (?  ~  X)  *"**  Winkel 
schreiben.     Da  nun  sin  tf  :  sin  /  =  y  ;  /  =  «  i^L.  ■" 
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Nach  der  auf  pag.  491  gegebenen  Bedeutung  der  positiven 
Richtung  der  p-Komponenten  ergiebt  sich  hieraus,  dass  bei  n  ]>  1 
für  die  elektrische  Kraft  eine  Umkehr  ihrer  Richtung  durch  die 
Reflexion  erfolgt,  für  die  magnetische  Kraft  dagegen  nicht.  Die 
Summe  der  einfallenden  und  reflektirten  elektrischen  Kraft  hat  da- 
her am  Spiegel  selbst  ein  Minimum,  die  magnetische  Kraft  ein 
Maximum. 

Ein  so  bequemes  Mittel  zur  getrennten  Untersuchung  der 
Wirkungen  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kraft,  wie  es 
die  kreisförmigen  Resonatoren  für  grosse  elektromagnetische  Wellen 
bieten  (cf.  oben  pag.  424),  hat  man  für  optische  Wellen  nicht.  Wegen 
der  IQeinheit  der  Wellenlänge  macht  überhaupt  der  Nachweis  stehen- 
der Wellen,  oder  periodisch  wechselnder  Maxima  und  Minima  des 
Schwingungszustandes  experimentelle  Schwierigkeiten.  Dieselben  hat 
jedoch  Wiener^)  überwunden.  Derselbe  konstatirte,  dass  bei  senk- 
rechter Reflexion  des  Lichtes  an  einem  Spiegel,  für  welchen  n  ]>  1 
ist,  am  Spiegel  selbst  ein  Minimum  der  photographischen  Wirkung 
liegt.  Für  dieselbe  ist  also  der  kinetische  Vektor  nach  FresneTs 
Auffassung,  oder  der  potentielle  Vektor  nach  Neumann's  Auf- 
fassung, oder  die  elektrische  Kraft  nach  elektromagnetischer  Auf- 
fassung maassgebend.  —  Durch  ähnliche  Versuche  haben  später  N  ernst 
und  der  Verfasser  ^)  nachweisen  können,  dass  auch  für  die  Fluorescenz- 
wirkung  der  gleiche  Vektor,  d.  h.  die  elektrische  Kraft,  maasgebend 
ist.  —  Es  wird  überhaupt  Schwierigkeiten  machen,  ein  Reagens  für 
die  magnetische  Kraft  der  optischen  Wellen  zu  finden;  denn  schon 
bei  den  Resonatoren  gelingt  der  Nachweis  der  magnetischen  Kraft 
nur  dadurch,  dass  man  den  Resonator  ein  Flächenstück  von  ge- 
wisser Ausdehnung  umgrenzen  lässt. 

Da  die  Fre snel- Neu mann'schen  Formeln  für  die  reflektir- 
ten und  gebrochenen  Amplituden  des  Lichtes,  abgesehen  yon  kleinen 
Korrektionen,  welche  unten  noch  besprochen  werden  sollen,  durch 
die  Beobachtungen  stets  sehr  gut  bestätigt  sind,  so  führt  also  auch 
die  elektromagnetische  Theorie  zu  befriedigender  üebereinstimmung 
mit  der  Erfahrung. 

Ob  die  elektrische  Kraft  besser  als  ein  potentieller,  oder  ab 
ein  kinetischer  Vektor  aufzufassen  sei,  diese  Frage  kann  man  nur 
aufwerfen,  wenn  man  auch  eine  mechanische  Vorstellung  ab  Gmnd- 


*)  0.  Wiener,  Wied.  Ann.  40,  pag.  203,  1890. 

2)  F.  Drude  und  W.  Kernst,  Wied.  Ann.  45,  pag.  460,  1898. 


Einäua 
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l^e  für  die  ganze  Theorie  der  elektromagnetischen  Erscheinungen 
wählt.  Maxwell ')  hat  gezeigt,  dass  man  toq  den  Lagrange- 
schen  Grundgleichungen  der  Mechanik  aus  zu  den  allgemeinen 
Gleichungen  des  elektromagnetischen  Feldes  gelangen  kann,  wenn 
man  die  magnetische  Energie  als  einen  kinetischen  Vektor  auffasst. 
Dies  würde  daher  in  gewissem  Sinne  der  Neumann'schen  mechani- 
schen Ltcbttheorie  entsprechen. 


6.  Modifikation  der  Reflexiousgesetze  durch  Oberflächea- 
schichten.  Die  Fn-snel-Neumann'schen  Eeflesionsformeln  ent- 
sprechen der  Beobachtung  insofern  nicht  ganz  genau,  als  es  einen 
Polarisationswinkel  <f'  in  strengem  Sinne  des  Wortes  nicht  giebt. 
Denn  das  unter  einem  Winkel  y'  =  arc  tg  n  von  einer  durchsich- 
tigen Substanz  reflektirte  Licht  ist  nicht  ganz  streng  linear  polari- 
sirt,  sondern  zeigt  Spuren  elliptischer  Polarisation.  Diese  Spuren 
treten  um  so  deutlicher  hervor,  je  mehr  die  Oberfläche  des  Spiegels 
Terunreinigt  ist,  z.  B.  durch  Politur,  während  sie  fast  ganz  fehlen 
bei  frischen  Spaltflächen  von  Krystallen*)  oder  bei  Wasser*),  für 
dessen  Oberflächenreinheit  man  durch  Abgiessen  sorgt. 

Dieser  Umstand  giebt  einen  Fingerzeig  dafür,  in  welcher  Weise 
die  Abweichung  von  den  Fresnel-Neumann'schen  Gesetzen  zu 
erklären  ist:  dieselben  gelten  nur  fllr  den  idealen  Grenzfall,  daas 
die  Natur  des  einen  Mediums  sprungweise  Jn  die  des  anderen  über- 
gebt. In  der  That  beruhte  die  Herleitung  der  Grenzbedingungen 
<x^  ^  a^  etc.,  wie  sie  oben  auf  pag.  318  angegeben  ist,  auf  der 
Annahme,  dass  die  Uebergangs  sc  hiebt  zwischen  beiden  Medien 
unendlich  dünn  sei,  —  Sowie  ihre  Dicke  dagegen  mit  der 
Wellenlänge  des  angewandten  Lichtes  vergleichbar  ist,  muss  eine 
Abweichung  von  den  Fresnel-Neumann'schen  Formeln  ent- 
stehen. 

In  welcher  Weise  diese  Abweichungen  im  Voraus  zu  berechnen 
sind,  ergiebt  sich  nach  der  elektrischen  Lichttheorie  ohne  Weiteres, 
Denn,  wie  oben  pag.  315  hervorgehoben  ist,  gelten  die  Grtind- 
gleichangen  der  elektrischen  Tlm.-!-^  'mvI'  fnr  inhomogene  Medien, 
d.  b.  auch   in   der  üebergniv'  7.\ir  ßt^njclinung  der 

')  MniWBll,  Kk-ktniitlU  .1.  ij'^uh   .on  WfiiiBtein, 

II.  Bd.,  Kap,. VI,  BerliT,  '.,,.■:,  ,.  „uiifen 

OWr  MaxwellVche  Tl:. 
*J  P.  Drude,  V-'- 
,')  Locd  RayUii^li  1&92. 
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elektrischen  und  magnetischen  Kraft  liegt  daher  ein  vollständig  aus- 
reichendes System  von  DiflPerentialgleichungen  vor,  es  muss  nur  die 
Natur  der  Zwischenschicht,  d.  h.  ihre  Eonstante  e,  an  jeder  ihrer 
Stellen  bekannt  sein.  —  Die  Lösung  der  Aufgabe  würde  jedoch  auf 
dem  angedeuteten  Wege  kaum  zu  erreichen  sein.  Zweckmässiger 
denkt  man  sich  die  Zwischenschicht  in  unendlich  viele,  unendlich 
dünne,  homogene  Schichten  zertheilt,  und  bringt  für  jede  ihrer  Be- 
grenzungen die  einer  sprungweisen  Aenderung  von  e  entsprechen- 
den Grenzbedingungen  in  Anwendung.  Auf  diesem  Wege  kann 
man  ^)  die  Aufgabe  vollständig  lösen,  falls  die  Dicke  der  Zwischen- 
schicht so  klein  im  Vergleich  zur  Wellenlänge  des  Lichtes  ist,  dass 
das  Quadrat  dieses  Verhältnisses  gegen  1  zu  vernachlässigen  ist. 

Man  erhält  natürlich  nach  den  mechanischen  Theorieen,  sowie 
nach  der  elektromagnetischen,  die  gleichen  Formeln,  da  in  beiden 
dieselben  Erklärungssysteme,  nämlich  (36)  oder  (37),  zu  Grunde 
gelegt  werden.  —  Die  so  erhaltenen  Resultate  stehen  in  gutem  Ein- 
klang mit  der  Erfahrung^). 

7.  Krystalloptik.  Bisher  haben  wir  immer  nur  isotrope 
Medien  betrachtet,  d.  h.  solche,  welche  sich  hinsichtlich  ihrer  Natur 
in  jeder  Richtung  gleich  verhielten.  Für  krystallinische  Medien 
sind  die  früheren  Grundgleichungen  (20)  und  (21)  des  VIII.  Kapitels 
(pag.  315)  zu  erweitern. 

Die  MaxwelTschen  Gleichungen  (12)  des  IL  Kapitels  (pag.  86), 
welche  die  elektromagnetische  Wirkung  eines  Stromes  ausdrücken, 
der  die  Strömungskomponenten  u,  v,  w  besitzt,  nämlich: 

4;ru  =  4^--^,  etc.  (12*) 

ü  y        0  z 

müssen  auch  in  krystallinischen  Medien  unverändert  bestehen  bleiben. 
Denn  wir  haben  früher  nachgewiesen,  dass  die  elektromagnetischen 
Wirkungen  eines  Stromes  von  bestimmter  Stärke  gar  nicht  ab- 
hängen können  von  der  Natur  und  Beschaffenheit  seiner  Umgebung. 
Dagegen  sind  die  Formeln  (19)  des  VIII.  Kapitels  (pag.  315), 
welche  die  Stromkomponenten  mit  den  elektrischen  Kräften  ver- 
binden, nämlich: 


*)  Vgl.  van  Kyn  van  Alkemade,  Wied.  Ann.  20,  pag.  22,  1883.  — 
P.  Drude,  Wied.  Ann.  36,  pag.  865,  1889;  43,  pa^.  126,  1891. 

')  Man  vgl.  dazu  Winkelmann,  Handb.  d.  Physik.  II.  Bd.  (Optü^» 
pag.  761 — 768  (Artikel  „Reflexionsgeeetze  von  P.  Drude). 


in      Ö  t 


,  etc. 


worin  u^  die  x-Komponente  der  Strömung  nach  elektrostatisch  ein, 
u  nach  elektromagnetischem  Maass  bezeichuet,  zu  erweitern,  da  im 
Erjetall  im  Ällgemeineii  nicht  mehr  die  resultirende  Strömung  in 
Richtung  der  resultirenden  elektrischen  Kraft  fallen  wird.  Wir  er- 
halten daher  den  möglichst  allgemeinen  Ansatz  (ür  einen  Krystall, 

y,  w  gleich  linearen  Punktionen  r  — 


wenn  wir  die 

ÖZ 


fl  t  '    St' 


setzen,  d.  h.  schreiben: 


öZ 


'  +  =..- 


(40) 


4  ;c  WC 


at 


a  Y 
8t 


+  H 


3Z 

'  a  t  ■ 


\  Eoefficienten  i ,  welche  die  Bedeutung  von  Dielektricitätskon- 
Lnten  besitzen,  müssen  nun  noch  bestimmte  Relationen  erfüllen. 
Wir  sahen  uämlicli  im  VIII.  Kapitel  auf  pag.  306,  Formel  (4),  das» 
zur  Unterhaltung  eines  Stromea  u,,  v,,  w^  ein  Energieaufwand 
nöthig  ist,  dessen  Betrag  pro  Volumeneinheit  den  Werth  hat: 

£:=dt(Xu, +  Yt,  f-Zw.), 
Diese  Formel  muss  auch  in  Krystallen  gelten,  weil  ganz  allgemein 
die  elektromotorische  Kraft  E  eines  linearen  Stromes  i  dadurch  de- 
finirt  wird,  dass  E  i  d  t  die  Stroraarbeit  angiebt. 

In  vollkommenen  Isolatoren  muss  dieser  Energieaufwand  die 
Gestalt  eines  vollständigen  DifFerentiales  einer  Funktion  des  Zu- 
«tsndes  des  Systemes  besitzen,  da  bei  Kreisprocesspn  weder  Enei^e 
gewonnen,  noch  verloren  wird.    Schreiben  wir  A  ■< 

iemer  dX  für  dt,  etc.,  so  wird  nach  (liii. 

4jr.d£;  =  X(e.,dX  +  «„dTr) 
4-YC^,dS-(-s„a- 
+  Z  (e„  ,  d  X  +  «„ --1  ■ 
=  dXO,,S-f-s,  . 
-f-dY(s,.X-|-..,  ■> 
-h  d  Z  (e„  X  +  s«  i 
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X,  Y,  Z  können  als  unabhängige  Yariabeln  angesehen  werden.  Da- 
mit dieser  Ausdruck  ein  yollständiges  Differential  sei,  ist  die  Er- 
füllung der  Bedingungen  noth wendig: 

OY  ""  dX  ' 

9(s^,X  +  £,,Y  +  63,Z)  ^    9(s,3X  +  e,3Y  +  S33Z) 
ÖZ  9  Y  ' 


ÖX  9Z  ' 

d.  h. 

Bei  Erfüllung  dieser  Bedingungen  wird 

Es  ist  dann  also  die  elektrische  Energie  der  Volumeneinheit : 

E=-^  (6,,X''+s,,Y»+e33Z«+2s,3YZ+2s,jZX+2ei,XY).  (41) 

Durch  passende  Wahl  des  Koordinatensystems  kann  man  E  auf 
die  kanonische  Form  bringen: 

E  =  ^{e,X'  +  B,Y'  +  B,Z'),  (42) 

falls  man  nämlich  die  Koordinatenaxen  in  die  Hauptaxen  des- 
jenigen EUipsoids  legt,  welches  durch  die  rechte  Seite  von  (41) 
dargestellt  wird,  wenn  darin  X,  Y,  Z  als  Koordinaten  angesehen 
werden.  —  Für  diese  Wahl  der  Koordinatenaxen  (sie  mögen  als 
elektrische  Symmetrieaxen  bezeichnet  werden)  vereinfachen 
sich  die  Gleichungen  (40)  zu: 

4  7ruc  =  Si-^,       4  7rvc  =  S2-^,      4;cwc  =  6, -^.   (43) 

Die  Koefficienten  e  haben  die  Bedeutung  der  Dielektricitäts- 
konstanten  in  Richtung  der  elektrischen  Symmetrieaxen. 

Wir  wollen  nicht  die  Annahme  einführen,   dass   der  Kiyatttll 
in    verschiedenen    Richtungen    merkbare    Verschiedenheiten 
Magnetisirungskonstante    besässe.      Eine  solche  tritt  ja  allv 


ünindgleichuQgea  der  KryKtaUoptilc. 


507 


fQr  langsam  veränderliche  elektromagnetische  oder  magnetostatiscLe 
Kiäfte  streng  genommen  zweifellos  auf,  wie  man  daran  erkennen 
kann,  dass  eine  Kalkäpathkugel  im  homogenen  magnetischen  Felde 
eine  Einstellungstendenz  besitzt.  War  ea  indess  berechtigt  (nach 
pag.  494),  für  die  ReflexionserscheinuDgen  die  Verschiedenheit  der 
Magnetisirungskonstante  der  verschiedenen  durchsichtigen  Körper 
zu  vemachläsaigen,  so  werden  wir  hier  bei  den  Erscheinungen  der 
Doppelbrechung  die  Verschiedenheit  der  M^^etisirungs konstanten 
ein  und  desselben  Körpers  in  verschiedenen  Richtungen  vernach- 
lässigen können.  Die  Gesetze  der  Doppelbrechung  sind  zwar  einer 
viel  schärferen  experimentellen  Prüfung  fähig,  als  die  der  Ampli- 
tuden des  reSektii-ten  oder  gebrochenen  Lichtes ;  es  wird  aber  auch 
die  Verschiedenheit  der  Magnetisirungskonstante  ein  und  desselben 
Erystalls  in  verschiedenen  Richtungen  kleiner  sein ,  als  die  Ver- 
schiedenheit der  MagDetieirungskonstanten  der  verscbiedeneQ  durch- 
sichtigen Körper. 

In  Folge  dieser  Annahme  bleiben  die  Örundgleichungen  (2!) 
des  VllI,  Kapitels  (pag.  315)  ungeändert,  da  in  ihnen  nicht  s, 
sondern  nur  (i.  auftritt.  Wir  können  [».  unbeschadet  der  Genauig- 
keit gleich  1  setzen.  Es  ergeben  sich  daher  nach  (12*)  und  (43) 
dieses  Kapitels,  sowie  nach  (21)  des  VIII.  Kapitels  für  einen  KrystaU 
die  Grundgleichungen: 


&X 


öß 


c     9t 


HZ 
ay  • 


(44) 


Dabei  sind  die  Koordinat 
I  gelegt. 
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Dass  in  jedem  Erystall,  auch  in  einem  des  monoklinen  oder 
triklinen  Systems,  die  Erscheinungen  des  Aeihers,  d.  h.  auch  die 
der  Optik,  eine  Symmetrie  nach  drei  zueinander  senkrechten  Azen 
besitzen,  ist  eine  Folgerung  der  elektrischen  Theorie,  welcher  bisher 
noch  nie  durch  die  Erfahrung  widersprochen  ist.  Die  mechanischen 
Lichttheorieen  erhalten  dieses  gleiche  Resultat  entweder  nur  durch 
besondere  neue  Annahmen,  oder  lassen  es  wohl  auch  offen,  wie  die 
Boussinesq'sche  Theorie. 

Bringen  wir  die  elektrischen  Kräfte  in  die  Form,  wie  sie  nach 
pag.  488  ebenen  Wellen  entspricht,  nämlich: 


X  =  Me 


1 


i.  Ct  _  mx-f  ny-f  pz\ 

Y  =  Ne^^  "         ^  (46) 

i_  A       mx  +  ny  +  pg\ 

wobei  jetzt  (im  Gegensatz  zu  der  früheren  Bezeichnung)  m-+n* 
4-p^=l  sein  soll,  d.  h.  m,  n,  p  die  Richtungskosinus  der 
Wellennormalen  bedeuten,  so  ist  w  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Welle.  Die  Gleichungen  (44)  und  (45)  erfordern,  dass  die 
magnetische  Kraft  sich  ebenfalls  mit  einer  für  dasselbe  m,  n,  p 
gleichen  Geschwindigkeit,  wie  die  elektrische  Kraft,  in  ebenen 
Wellen  fortpflanze. 

Das  Gesetz,  nach  welchem  cd  im  Krystall  mit  der  Richtung  m, 
n,  p  variirt,  kann  man  am  bequemsten  erhalten,  wenn  man  in  (44) 
die  magnetischen  Kräfte  durch  einmalige  Differentiation  nach  t  mit 
Hülfe  von  (45)  eliminirt.     Man  erhält  dann: 


,2 


0-X         ...  ü     /OX.BY.OZ 


=  AX 


X    V  9  X    "*"    0  y    "^    a  z  /  ' 


üt-  0x\9x'()y 

ü-Y        ,..  Ü     /OX     .     9Y     .     ÖZ 


=  AY- 


/  9X     ,     9Y     ,     9Z  \ 


'^s 


92z   _^2  _     9     /9X     .     9Y     .     9Z 


c^      9t2  -^         ()y    V  9x     '      9y 

/  9X         _inr_         9Z  \ 
c-      9t^  "         9zV9x"^9y"^9z/' 

Bei  Krystallen  verschwindet    nicht   mehr,    wie   bei   isotropen 

Körpern ,    das   Aggregat    — [- \-  — —  ,    sondern    aus    der 

o  X  ö  j  o  z 

stets  gültigen  Gleichung 


Gesetz  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit.  509 

8u         9 V         8w  _ 


9x     '     9y     '     9z 

welche  die  Existenz  von  nur  geschlossenen  Ströaien  ausspricht,  erhält 
man  hier  aus  (43): 

8KX)     ,     8  (e,  Y)         8  (63  Z)   _ 
Durch  Einsetzen  der  Werthe  (46)  in  (47)  folgt: 

7VN=-^--;^(mM  +  nN  +  pP), 


d.  h. 


oder 


4  P  =  -^  -  -^  (mM  +  nN  +  pP) , 


M(l--^^)  =  m(mM  +  nN  +  pP),  etc. 


M  = — 5-(niM  +  nN  +  pP), 

C»~ 

N  = (mM  +  nN  +  pP), 


1  - 


P  = ^ ^(mM  +  nN  +  pP), 

s,  U)" 


c^ 


Multiplicirt  man  diese  Gleichungen  bezw.  mit   Sjm,  s^n,  Sgp 
und  addirt  sie,  so  entsteht  auf  der  linken  Seite  Null,  da  nach  (48)  ist: 

EiMm  +  SgNn  +  s,Pp  =  0. 

Es  ergiebt  sich  daher: 

c^  — Sjü)-         c^  —  Sgü)^         c*  —  e,! 
oder,  falls  man  setzt: 

C       •    *  1    "~~   a«  j  C       •    6o    —"•   OtQ  ,  Ca    »n  ^ 
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-^+—^+-^  =  0.  (50) 

In  dieser  Form  ist  das  Gesetz  für  a>  ab  das  sogenannte 
Fresnel'sche  Gesetz  bekannt;  dasselbe  ist  bisher  durch  die  Be- 
obachtungen, welche  zum  Theil  mit  einer  ausserordentlichen  Ge- 
nauigkeit angestellt  sind,  stets  bestätigt. 

a^ ,  a^ ,  a.j  haben  die  Bedeutung  der  Quadrate  der  sogenannten 
Haupt-Lichtgeschwindigkeiten,  c^ :  a^,  c^ :  a,,  c^ :  aj  sind  daher 
die  Quadrate  der  Hauptbrechungsindices  des  Erystalls  gegen  den 
leeren  Raum.  Dieselben  sollten  also  nach  der  elektrischen  Theorie 
mit  den  Hauptdielektricitätskonstanten  des  Erystalls  nach  dem 
durch  (50)  ausgesprochenen  Gesetz  übereinstimmen.  Dies  ist  nun 
thatsächlich  annähernd  der  Fall  beim  krjstallisirten  Schwefel,  für 
welchen  nach  Boltzmann^)  ist: 

s,  =  4,77 ,  Sg  =  3,97 ,  63  =  3,81 . 

Die  Quadrate  der  Hauptbrechungsindices,  welche  nach  dem  Gesetz  (50) 
diesen  drei  Werthen  e  bezw.  gleich  sein  sollten,  sind: 

n^^  =  4,59,  n,^  =  3,84,  n^^  =  3,57. 

Die  Grössenfolge  der  s  ist  wenigstens  dieselbe,  wie  die  der  n*. 
Erstere  sind  allerdings  etwas  grösser  als  letztere.  —  Hinsichtlich 
der  Grössenfolge  wird  dieses  Gesetz  nach  J.  Curie ^)  auch  beim 
Quarz,  Kalkspath,  Turmalin ,  Beryll  bestätigt,  doch  ist  die  DifiFe- 
reuz  Sfa  —  Uh^  noch  grösser  als  beim  Schwefel.  —  Sie  ist  beständig 
positiv.  Wir  finden  also  hier  dieselbe  Abweichung  der  Beobachtung 
von  der  elektrischen  Theorie,  wie  wir  sie  schon  oben  pag.  486  bei 
den  isotropen  Körpern  kennen  gelernt  haben.  Auf  den  Grund 
dieser  Abweichung  soll  unten  im  §  11  eingegangen  werden.  Es 
ist  derselbe,  weshalb  die  optischen  Brechungsexponenten  eine  Dis- 
persion, d.  h.  eine  Abhängigkeit  von  der  Schwingungsdauer,  auf- 
weisen, während  dieses  nach  der  ursprünglichen  elektrischen  Theorie 
nicht  der  Fall  sein  soll. 

Kümmern  wir  uns  jetzt  aber  zunächst  nicht  um  die  Dispersion 
des  2;  wir  wollen  vieiraehr  noch  weiter  die  Frage  discutiren,  ob 
die  Gleichungen  (44),  (45)  der  elektrischen  Theorie  alle  Erschei- 
nungen, welche  bei  ebenen  optischen  Wellen  von  einerlei  Farbe  zu 


')  L.  Boltzmann,  Wien.  Ber.  (U)  70,  pag.  342,  1874. 
'^)  J.  Curie,  Lumi^re  electr.  29,  pag.  127,  1888. 
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beobachten  sind,  in  richtiger  Weise  darstellen.  Zu  einem  vollständigen 
Erklärungssystem  gehören  auch  die  an  der  Grenze  zweier  verschie- 
dener, angrenzender  KrystalJe  zu  erfüllenden  Grenzhedingungen. 
Wir  gewinnen  dieselben  aus  den  Hauptgleichungen  (44),  (45)  nach 
denselben  Ueberlegungen,  wie  sie  oben  im  VIII.  Kapitel  auf  pag.  317 
angestellt  sind.  Da  diese  Hauptgleichungen  auch  in  der  inhomogenen 
Uebergangsachicht  zwischen  beiden  Kry.ütallen  bestehen  mUssen, 
BO  ergiebt  sich  wiederum ,  falls  diese  Uebergangsachicht  unendlich 
dOnn  wird,  Stetigkeit  der  Tangential komponenten  der  elehtrischen 
und  magnetischen  Kraft  beim  Durchgang  durch  die  Üebergangs- 
schicht,  d.  h.  die  Grenzfläche.  —  Ist  dieselbe  eine  Ebene,  so  können 
wir  sie  im  Allgemeinen  nicht  mehr  als  xy-Ebene  wählen,  wofern 
wir  an  dam  speciellen  Koordinatensystem  festhalten,  welches  den 
Gleichungen  (44),  (45)  zu  Grunde  liegt,  Wir  können  dies  aber, 
sobald  wir  in  die  Hauptgleichungen  ein  nicht  specialisirtes  Ko- 
ordinatensystem einführen,  d.  h.  die  Gleichungen  (40)  an  Stelle  der 
sDeciellereo  (43)   setzen,   —  Wir   wollen   dies   im    Folgenden   thun, 

i erhalten  dann  folgende  Hauptgleichungen : 
Fol 
; 


1  /      ox 

!;(•■■  "JT 


aY 


-  +  ', 
SY 


8Z\ 
81  } 
8Z 

'   I), 


ek',, 


uolgende  GrenzbedinguD^en  i 

P,=P„     X,  =  X„     Y,  =  Y,,     Brz  =  0,      (52) 


Die  optischen  Erscheioungeii  in  Wellen ,  welche  nach  einerlei 
Biehtung  fortschreiten,  werden  vollständig  durch  die  Gesetze  einer 
einzigen  Vektorgrösse  beschrieben.  Wir  wollen  dieselbe  den 
.Lichtvektor"  nennen.  —  Wührend  wir  nun  aber  irUher,  bei 
isotropen  Körpern,  nur  die  Walü  zwischen  zwei  Grössen  als  Licht- 
vektor hatten ,  nämlich  zwischen  der  elektiiacbeB  md  dM  jnagn»' 
tischen  Kraft,  so  können  wir  hier  bei  Kry«taJI«n  niW!r>^  dritte 
Grösse  als  Lichtvektor  wählen,  nämlich  die  (ilelttrije  t 

Xl^L  oben  pag.  312),  deren  Difl'erentialquotient  n 
Qung  ergiebt,  und  deren  Konipnnent-^n  pro] 

«„X  +  s,,Y  +  !,,Z,         «„X  4  i 
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Diesen  Vektor  nennt  Hertz  die  elektrische  Polarisation. 
Bei  isotropen  Medien  macht  es  keinen  unterschied,  ob  wir  die 
elektrische  Polarisation  oder  die  elektrische  Kraft  als  Lichtvektor 
wählen,  da  beide  Grössen  einander  proportional  sind;  fQr  Erystalle 
macht  es  dagegen  einen  Unterschied,  da  hier  die  Proportionalitat 
nicht  mehr  besteht.  So  muss  sich  z.  B.  die  elektrische  Polarisation 
in   transversalen    Wellen    fortpflanzen,    da   für    sie  die  Gleichung 

+  -^ f-  -^ —  =  0   besteht ,    dagegen    die    elektrische    Kraft; 


dx     '     8y     '     8z 

nicht,    da    die    Formel 1-  —- 1-  —- —  =  0    in    Krystallen 

Öx  9y  dz  -^ 

nach  (48)  keine  Gültigkeit  besitzt.  —  Dieser  so  erhaltene  Unter- 
schied tritt  aber  nur  ein  hinsichtlich  der  mathematischen  Form  des 
auf  die  optischen  Erscheinungen  anzuwendenden  Erklärungssystems. 
Für  die  beobachtbaren  Erscheinungen  selbst  kann  es  keinen  Unter- 
schied machen,  an  welchen  Vektor  die  Rechnung  anknüpft,  da 
schliesslich  nur  in  isotropen  Medien  beobachtet  wird,  und  in 
ihnen  die  Intensität  der  magnetischen  Schwingung  bei  fort- 
schreitenden Wellen  stets  gleich  der  Intensität  der  elektrischen 
Schwingung  ist. 

Wir  wollen  nun  die  aus  (51)  und  (52)  ableitbaren  Erklärungs- 
systeme bilden  für  je  einen  jener  drei  Vektoren,  nämlich  für  die 
magnetische  Kraft,  die  elektrische  Kraft  und  die  elektrische  Po- 
larisation. 

1.  Wählt  man  die  magnetische  Kraft  als  Lichtvektor  und  be- 
zeichnet ihre  Komponenten  mit  u,  v,  w,  so  sind  die  rechten  Seiten 
des  ersten  Tripels  (51)  identisch  mit  den  nach  (28)  definirten 
Grössen  S,  7],  C.     Das  erste  Tripel  (51)  ist  daher 

c  V^'    9t    "^^^2    Ot    ~*"'^^    8t  /~^' 

c  V-^  IT  "^  '22  TT  "^  ^''  'öT/  -  '^' 

c   V'^'     Ot    "^^^2    6t      '    ^^«     8t  Z""^' 


Diese    Gleichungen    kann    man    nach 
und  erhält: 


8X       8Y       8Z 


8t  '    et  '    81 


KrklilrimgsBjsk'ni  'ier  ma^Detiscben  Kraft, 


1     BZ 


(53) 


wobei  die  a,,^  Quotienten  bestioirater  üetermiiianttn  sind.   So  z.  B,  ist 


Es  bestehen,  da  äh^  =  £i,b  isti  die  Relationen 

bbk  =  bM,- 
Setzt  man  daher  zur  Abkürzung: 

2G  =  ai,fi»  +  fis»^'  +  a..C*  +  2a,,Tj:  +  2ii„,Ce  +  2a,jSi].    (54) 

so  erhält   man  durch  Diflerenliation   des   zweiten  Tripels  (Tj!)    und 
Berücksichtigung  von  (53)  die  Hauptgleichungen: 

_1_    Q^  u   _  _9_  /_ÖG_\ Ö_  /  OG  \ 

c*     Öt*~iiz\öi;/        Oy\öC/' 

c»    et»       a«  V  cic  /      'üz  \<n  /'  ^   ' 

J_  3*w  _  _ii_  /i|_G  \ <i_  /  dG  V 

c*<tt'~i)j-\ö£/        ÜxVüT)/' 


t  die  GrenzbedinguoL'ti 

:  Uj,     V,  =  V,  ,     I 

Der  Lichtvekli  r 
isversalen  Welh-n 
.  in  der  Foiuri- ' 
.Das  Erklarui,- 


)        ( 


)-(ifX-^^^' 


■  III  System  in 
-  0   ist);    er 
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K  i  r  c  h  h  0  ff 'sehen  Form  ^)  der  F.  N  e  u  m  a  n  n'schen  Theorie  *)  der 
Krystalloptik.  Die  Folgerungen  dieses  Systems  sind  auch  hinsicht- 
lich der  Amplitudenänderungen  durch  Reflexion  und  Brechung  in 
zahlreichen  Fällen  mit  der  Beobachtung  verglichen^);  es  hat  sich 
dabei,  abgesehen  von  den  durch  Oberflächenschichten  herbeigeführten 
Störungen,  stets  eine  gute  üebereinstimmung  zwischen  Rechnung 
und  Beobachtung  ergeben.  —  Auch  die  mechanische  Lichttheorie 
von  Voigt ^)  führt  zu  demselben  Erklärungssystem. 

2.    Wählt    man    die    elektrische    Kraft    als   Lichtvektor     und 
setzt  also 


X  =  u, 


Y  =  v, 


Z  =  w, 


so  ist  nach  dem  zweiten  Tripel  von  (51)  und  den  Gleichungen  (28) 
zu  setzen: 


1     Oa 
c 


1      u  w.    . 

"i     rriT"  —      *' 


öt 


c     Ot  ^'        c     Ot 


Durch  Differentiation  des  ersten  Tripels  (51)  nach  t  und  Einsetzen  dieser 

()  7 
Werthe  von  ^ 


da 


¥7 


11 


()t    ' 

=  Au- 


—  folgen  daher  die  Hauptgleichungen, 

\0x     '     0  V     '     dz  / 


ö  X 


ir-^u 


-L   c 
1      "12 


Ö^  V 

üt- 


<^y 


13 


() 


^)=^" 


()      /Qu     ^     c»  V  ()w\ 

(.)  X    V  (^  X  (I  y  (.)  z  /  ' 

'     "-•'     ()  t-   / 


(.1^^  V 
()  t- 


l     /         (I-  u 

(J       /du  ()  V  i)  w  \ 

I. ,  •)  ,  >  •>  f»  •■>     ■. 


(57) 


w 


(()  u 
()  X 


()   V 

77 


()  w 

Tz" 


) 


')  G.  Kirchhoff,  Abliandl.  der  Berl.  Akad.  187(3. 
')  F.  Neiimiinn,  Aldiandl.  der  Berl.  Akad.  1835. 

")  F.  Neil  man  II.  1.  c  und  Pogf^.  Ann.  42.  pag.  1,  1837.  Betreffs  anderer 
Arbeitt-n  vgl.  Winkel  mann,  Handb.  d.  Phys.  II.  Bd.  (Optik),  pag.  749. 
*)  W.  Voigt,  Wicd.  Ann.  lü,  pag.  873,  1883;  43,  pag.  410,  1891. 
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und  aus  (52)  die  Grenzbedingungen : 


^1=^2 


(58) 


Der   Lichtvektor   pflanzt   sich    nicht    in   streng    transversalen 

9  u  0  V  9  w 

Wellen  fort,  da  nicht  ~ 1-  — 1-  — —  verschwindet.    Er  liecrt 

9  X  9  y  c)  z  ® 

nahezu  (d.  h.  um  so  mehr,  je  kleiner  die  Differenzen  zwischen 
den  Eji,  £22'  *3  3  werden)  senkrecht  zur  Polarisationsebene,  da  er 
nahezu  in  Richtung  der  elektrischen  Polarisation  fällt,  und  diese 
senkrecht  zur  magnetischen  Kraft  und  zur  Wellennormale,  d.  h.  auch 
senkrecht  zur  Polarisationsebene  steht.  Der  Lichtvektor  liegt  senk- 
recht zur  magnetischen  Kraft.     (Vgl.  Fig.  63.) 

Das  Erklärungssystem  (57),  (58)  ist  identisch  mit  den  aus  den 


Wellcnnomu 


Blektr,  Kraft 
^JElektKFolaris, 

Fig.  63. 

mechanischen  Theorieen  von  Boussinesq  ^),  Lord  Rayleigh^), 
Glazebrook  ^),  Sarrau  ^)  und  Ketteier  ^)  folgenden.  Die  Grenz- 
bedingungen sind  zum  Theil  bei  diesen  Theorieen  nicht  direkt  in 
der  Form  (58)  angegeben,  sondern  in  der  Form  der  Cauchy'schen 
Grenzbedingungen,  dass  nämlich  u,  v,  w,  sowie  alle  ersten  DiiFerential- 
quotienten  von  u,  v,  w  nach  den  Koordinaten  an  der  Grenze  stetig 
sein  sollen.  Um  nicht  zu  viel  Gleichungen  zu  bekommen,  nimmt 
Cauchy  an,  dass  in  der  unendlich  dünnen  Uebergangsschicht 
zwischen  beiden  Medien  auch  longitudinale  Wellen  existiren  sollten. 
Dies  ergiebt  thatsäclilich  auch  die  elektrische  Theorie,  wenn  man 
die  Hauptgleicbungen  (51)  anwendet  auf  die  als  inhomogen  gedachte 


^)  Boussinesq,  Liouv.  .lourn.  (2)  13.  pag.  330,  l>^r)S. 

2)  Lord  Kayleigh,  Thil.  Mu.cr.  (4)  41,  pag.  ollj.  1871. 

3)  R.  T.  Glazebrook.  Phil.  Mag.  (5)  20,  pag.  521,  ls88. 

*)  Sarrau,  Liouv.  Jourii.  (2)  12,  pag.  1,  1867;  18,  pag.  59,  1868. 
■')  E.  Ketteier,  Theoret.  Optik,  Braunschweig  1885. 
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80    folgt 


Zwischenschicht.  Man  kann  indess  di«  longitudinalen  Wellen  aus 
den  Cauchy'schen  Grenzbediugungen  eliminiren  und  erhält  dann') 
die  (jrenzbedinguDgen  in  der  Form  (58). 

Die  Beobachtung  ist  stets  ia  genügender  üebereinstimmung 
mit  den  aus  den  genannten  Theorieen  gezogenen  Folgerungen  ge- 
wesen. 

3.  Wählt  man  die  elektrische  Polarisation  als  Lichtvektor 
und  setzt  daher 

Si,X  +  E,jY+  Ei3Z  =  U, 

S!itX-hSa,Y  +  S3sZ  =  w, 

X  =  a,  ,u  +  a,jV  -i-  »ibW, 

Y  =  aäiU  +  a^gT  +  aj3W, 

Z  =  a^iU   +   »38"   +   ^33^1 

wo  die  a|,i,  dieselbe  Bedeutung  haben,  wie  auf  pag.  513.  Setzt  mau 
daher  zur  Abkürzung 

äH  =  anU*  +  ajjV--i-aj3W--|-2a23VW-|-2ajiWU 

+  2a„»T,  '^'*' 

so  folgt  aus  dem  zweiten  Tripel  (51): 

1     a  «  fi     /  [IH  \  n     /  ()  H  \       , 

T  177  =  TT  (tt)-~{t^)-  '"■ 

Daher  ergiebt  das  erste  Tripel  von  (51)  die  Hauptgleichungen: 
1     <)^'u        .    ilH 


^^  +  ;^^  +  i^l^|.(-) 


C"     iit-  (I  w         itz 

wahrend  die  Gienzbedingu 


£    i>  u         (( y 
.  (5-)  liefern: 


9     <iHl 


')  Der  Nachweis  hierfür  findet  s 
II.  Bd.,  Artikel:  .Theorie  des  Lichtes' 


in  WinkclmatiQ,  Hnndb.  d.  PhjB. 
n  P.  Drude,  pag.  670. 


Verhältoise  dnr  elektrischen  Thec 


den  lupchanischen. 


Ifix 


Der  Lichtvektor  pflanzt  sich  in  strengtransveraalen  Wellen 
fort.  Er  liegt  senkrecht  zur  Polarisationsebene,  (Vgl.  Fig.  63  auf 
pag.  515.)  Das  Erklärungs System  (ö9),  (tiO),  (lU)  entspricht  dem 
Fresnel'schen  Standpunkte.  Fresnel  selbst  hat  zwar  nie  die 
Differentialgleichungen  für  seine  Theorie  angegeben,  jedoch  erhält 
man  aus  (.59)  und  (60)  die  von  Preanel  angegebenen  Konstruk- 
tionen für  den  Lichtvektor  in  einem  Kry.stall '),  während  die  Grenz- 
bedingungen (Gl)  eine  Verallgemeinerung  der  von  Cornu*)  auf 
specielle  Fälle  der  Krystallreflesion  angewandten  und  vom  Freanel- 
schen  Standpunkt  sich  ergebenden  Grenzbedingungen  sind. 

Das  Resultat  unserer  Untersuchungen  ist  also,  dass  die  elek- 
trische Lichttheorie  sich  nicht  nur  den  in  der  KrystaUoptik  ge- 
machten Erfahrungen  vollständig  anscbliesst,  sondern  dass  sie  auch 
gemeinsam  die  Erklärungssysteme  vieler  von  ganz  verschiedenen 
Standpunkten  ausgehender  Theorieen,  welche  sich  gleichfalls  der 
Erfahrung  ansclilieasen,  gleichzeitig  umfasst.  —  Ea  ist  daher  auch 
zur  Beurtbeilung  des  gegenseitigen  Verhältnisses  der  mechanischen 
Theorieen  untereinander  ein  bedeutender  Fortschritt  durch  die 
Heranziehung  der  vielseitigeren  elektrischen  Theorie  zu  ver- 
zeichnen. 


8.  Definition  des  Lichtstrahls.  Die  Lage  des  Lichtstrahls 
in  der  elektrischen  Theorie  sehr  einfach  zu  bestimmen  mit  HUlfe 
des  Poynting'schen  Satzes  vom  Energieäuss  (cf.  oben  pag.  320), 
Dieser  Satz  gilt  nämlich  auch  für  Krystalle,  d.  h.  er  kann  aus  den 
Gleichungen  (51)  in  derselben  Gestalt  gewonnen  werden,  wie  sie 
in  isotropen  Medien  besteht:  es  muss  nur  berücksichtigt  werden, 
dass  die  elektrische  Energie  der  Volumeneinbeit  durch  die  For- 
(41)    der  pag.  506   bei  Krystallen   gegeben   ist,    während   die 

n.  Hiuidb.  n.  Bd..  pay.  687—680. 

■  Hiim,  "•  -i"  phys.  (4)  II,  pag.  283.  1867. 
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magnetische  Energie   der  Volumeneinheit    dieselbe  Form    wie    bei 
isotropen  Medien  besitzt,  nämlich 


T=Tr(*^  +  P^  +  ^*)- 


Der  Lichtstrahl  ist  nun  dadurch  definirt,  dass  die  Lichtbewegung 
nur  durch  Hindernisse,  welche  in  seinem  Wege  liegen,  modificirt 
wird,  d.  h.  entweder  vernichtet  (Schatten)  oder  gebrochen  und 
reflektirt  wird;  würden  wir  daher  die  Natur  des  Mediums  unter- 
halb einer  Ebene  ändern,  welche  den  Lichtstrahlen  parallel  liegt, 
und  dort  vielleicht  die  Lichtbewegung  durch  Absorption  vernichten, 
so  kann  keine  Aenderung  in  der  Lichtbewegung  oberhalb  jener 
Ebene  eintreten.  Es  kann  daher  auch  keine  Energie  durch  die 
Lichtbewegung  aus  dem  Raum  oberhalb  jener  Ebene  in  den  Raum 
unterhalb  jener  Ebene  übertragen  werden,  weil  sonst  Reflexionen 
an  jener  Ebene  eintreten  müssten,  wenn  sie  die  Grenzfläche  zweier 
verschiedener  Medien  ist.  Der  Energiefluss  ist  daher  senkrecht  zu 
den  Lichtstrahlen  gleich  Null;  die  Lichtstrahlen  selbst  bezeichnen 
daher  die  Wege  des  maximalen  Energieflusses,  d.  h.  sie  sind  nach 

dem  Poynting'schen  Satze  senkrecht 
sowohl  zur  elektrischen  wie  zur  magne- 
tischen Kraft. 

Wir  können  daher  die  frühere 
Fig.  63  der  pag.  515  jetzt  noch  durch 
die  Einzeichnung  des  Lichtstrahls  ver- 
vollständigen   und     erhalten    dann    bei- 

^_ ^_ ^  stehende  Fig.  (54,  in  welcher  die  Lagen 

Yig,  Ci,  der     Lichtvektoreu     der     Xeumann- 

sclien  (N),  Boussinesq'schen(Bj,  Fres- 
nerschen  (F)  Theorie  zueinander  und  zur  Wellennormalen  Du  sowie 
zum  Strahl  S  und  zur  Polarisationsebene  zum  Ausdruck  gebracht 
sind.  F,  B,  3i,  S  liegen  in  der  Ebene  des  Papiers,  N,  sowie  die 
Polarisaiioiisebene,  sind  senkrecht  zu  ihr. 

9.  Grundlage  der  Dispersionstlieorie.  Wir  wenden  uns 
jetzt  zur  Behandlung  der  Dispersionserscheinungen  vom  Standpunkte 
der  elektromagnetischen  Theorie.  Wie  schon  oben  mehrfach  an- 
geführt ist,  bedarf  die  Theorie  zur  Erklärung  der  Dispersion  einer 
Erweiterung  ihrer  Grundgleichungen. 

Nach    den   im  VIll.  Kapitel   auf  pag.  311    gemachten  Andeu- 
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tnngen  könnte  man  diese  Erweiterung  dadurch  vornehmen,  dass 
raan  die  Komponenten  der  elektrischen  Verscliieliungsströrae  nicht 
mehr,  ^vie  es  dem  Gauss'schen  Satz  entspricht,  allein  von  den 
ersten  Difl'erentialquotienten  der  elektrischen  Kräfte  nach  der  Zeit 
als  ubhängig  annimmt,  sondern  auch  von  den  dritten,  fünften  etc. 
Man  würde  dadurch  thatsächUch  zu  einer  Abhängigkeit  der  Fort- 
pftanzungsgesch windigkeit  der  Wellen  von  ihrer  Scbwingungedaner 
gelangen.  Die  Abweichung  vom  Gauss'schen  Satze  kannte  man 
durch  eine  gewisse  Trägheit  der  elektrisclien  Verschiebung  recht- 
fertigen, derzufolge  sie  sehr  schnellen  Äenderungen  der  elektrischen 
Kräfte  nicht  mehr  in  einer  den  langsamen  Aenderungen  entsprechen- 
den Grösse  zu  folgen  im  Stande  ist.  Dieselbe  Kraft  wUrde  dann 
eine  um  so  kleinere  elektrische  Verschiebung  bewirken,  je  schneller 
sie  sich  mit  der  Zeit  ändert;  daher  müsste  die  Verschiebung  auch 
von   den  Dififerentialquotienten   der  Kraft  nach   der  Zeit   abhängen. 

Durch  diese  Verfügungen  würde  man  aber  nicht  die  wahre 
Ursache  der  Dispersion  treffen,  Dieselbe  liegt  nämlich  nicht  ledig- 
lich in  der  Schnelligkeit  der  Schwingungen,  sondern  darin,  dass 
durch  die  ponderable  Materie  die  Homogenität  des  Raumes,  d.  h. 
auch  der  Eigenschaften  des  Aethers,  gestört  ist.  Dies  erkennen  wir 
daran,  dass  im  freien  Äether  jede  Dispersion  fehlt.  Dieselbe  würde 
immer  fehlen,  und  die  zur  Grundlage  der  elektrischen  Theorie 
dienenden  Sätze,  z.  B.  der  Gauss'sche  Satz,  würden  für  jede  auch 
noch  so  schnelle  Art  von  Schwingungen  stets  ihre  Gültigkeit  be- 
halten ,  falls  der  Raum ,  in  welchem  sich  die  Vorgänge  abspielen, 
in  jedem  Theil,  den  man  beliebig  klein  wählen  kann,  dieselben 
Eigenschaften  beeässe,  wie  in  jedem  anderen  Theil.  Dem  ist  aber 
nicht  80,  wenn  der  Raum  mit  ponderabler  Materie  erfüllt  ist.  Darauf 
weisen  einmal  mit  Nothwendigkeit  die  Thatsachen  der  Chemie  hin, 
und  andererseits  kann  man  physikalische  Experimente  anstellen, 
welche  thateächlich  für  sehr  kleine  Volumina  ponderabler  Körper 
andere  physikalische  Eigenschaften  orgeben,  als  für  grössere,  z.  B. 
die  von  Braun')  näher  studlrte  Stenolyee. 

Wir  haben  uns  also  vorzustellen,  dass  in  einem  mit  ponde- 
rabler Materie  angefüllten  Räume  die  Eigenschaften  desselben  inner- 
halb gewisser,  sehr  kleiner  Bereiche  andere  sind,  als  in  ihrer  Um- 
gebung. Diese  Bereiche  wollen  wir  die  ponderablen  Moleküle 
nennen  und  zur  Vereinfachung  annehmen,  die  Eigenschaften  derselben 


■')  F.  Brauu.  Wled.  Ann.  «.  pag.  473,  1801. 
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sollen  an  ihren  Grenzen  unstetig  in  die  des  umgebenden  Elaumes 
oder  Aethers  übergehen,  eine  Annahme,  die  natürlich  streng  ge- 
nommen nicht  erfüllt  ist. 

Dass  bei  den  zum  Aufbau  der  elektrischen  Theorie  dienenden 
Experimenten  die  Störung  der  Homogenitat  des  Aethers  durch  die 
ponderable  Materie  nicht  bemerkt  wird,  liegt  —  ich  möchte  sagen  — 
an  der  Grobheit  der  Verhältnisse ,  nämlich  daran ,  dass  die  elektri- 
schen, bezw.  magnetischen  Kräfte  merkliche  Verschiedenheiten  erst 
in  Distanzen  besitzen,  welche  unendlich  gross  gegen  die  Dimensionen 
der  Inhomogenitäten,  d.  h.  der  Moleküle,  sind.  —  Bei  optischen 
Versuchen  werden  diese  Distanzen  —  die  Wellenlänge  —  sehr 
klein,  und  daher  kann  sich  hier  das  Vorhandensein  der  molekularen 
Inhomogenitäten  bemerklich  machen. 

Wir  haben  nun  schon  im  IX.  Kapitel  den  Effekt  einer  Ein- 
lagerung von  einer  sehr  groben  Inhomogenität  im  Aether  betrachtet. 
Indem  wir  nämlich  Metallkörper  in  den  Weg  eines  elektrischen 
Strahles  stellten,  sahen  wir,  dass  in  dem  Metall  besonders  kiuftige 
elektrische  Schwingungen  erregt  werden,  wenn  die  Schwingungs- 
dauer der  äusseren  WeUen  übereinstimmt  mit  der  sogenannten  Eigen- 
schwingungsdauer des  Metalls.  —  Auch  die  ponderablen  Moleküle 
müssen  solche  Eigenschwingungsdauern  besitzen.  Setzt  man  voraus, 
dass  die  Moleküle  aus  leitendem  Material  beständen,  so  können  wir 
die  in  ihnen  stattfindenden  Ströme  nach  denselben  Prineipien  be- 
rechnen, wie  wir  es  im  IX.  Kapitel  in  §  3  auf  pag.  350  für  grössere 
Leiter  gethan  haben.  Bezeichnet  w  den  galvanischen  Widerstand 
der  Leitung,  i  die  in  ihr  stattfindende  Stromstärke,  beide  gemessen 
nach  elektromagnetischem  Maass,  so  muss  iw  gleich  sein  der  Summe 
der  treibenden  elektromotorischen  Kräfte.  Dieselben  setzen  sich 
aus  drei  Theilen  zusammen :  der  Potentialdifferenz  V^  —  Vg  der 
Enden  der  Leitung  (wir  setzen  der  Einfachheit  halber  voraus,  dass 

nur  an  diesen  elektrische  Stromlinien  austreten  sollten),  der  Selbst- 

•j  • 

induktion  —  L  -^t-    und   der  durch   äussere  Ursachen    im   Molekül 

dt 

hervorgerufenen  elektrischen  Kraft,  summirt  über  die  ganze  Länge 
der  Leitung,  d.  h.  der  Grösse  IX'c,  falls  1  die  Länge  der  Leitung^ 
X'  die  elektrische  Kraft  nach  elektrostatischem  Maass  im  Molekül, 
X'c  daher  die  Kraft  nach  elektromagnetischem  Maass  bezeichnet. 
Wir  setzen  dabei  voraus,  dass  die  Leitung  parallel  der  x-Axe  ver- 
laufen soll,  so  dass  die  anderen  Komponenten  Y,  Z  der  äusseren 
'    elektrischen  Kraft  nicht  wirken.    Wir  erhalten  daher  die  Gleichung: 


Eiiitia«)  der  Moleküle. 


dl 


-IX'c, 


(62) 


welche  der  Gleichung  (4)   des  IX.  Kapitels  (pag,  35^1)  ganz  analog 
ist,  nur  dass  dort  eine  äussere  Kraft  X  nicht  eingeführt  war. 

Gerade  wie  oben  pag.  353  die  Gleichung  {5)  bestand,    so   gilt 
auch  hier  die  Beziehung 

.  ,,    d(V.-V,) 


dt 


(Ö3) 


7r  + 


'1  +  ^^ 


dt» 


=  lc 


dX' 

dt 


m 


wobei  C   die  Kapacität   der  Leitung  in  elektroinagnetiachera  Maass 
I    bedeutet. 
I|L     Aus  (02)  und  (Ö3)  folgt  durcli  Elimination  (V^  -  V.,): 

^HP  Einer  ganz  analogen  Gleichung  muss  nun  auch  die  Strom- 
stärke im  Molekül  genügen,  wenn  dasselbe  nicht  aus  leitendem 
Material  besteht,  sondern  wenn  dasselbe  iaolirt.  Da  nämlich  durch 
das  Molekül  eine  Inhomogenität  im  Raum  herbeigeführt  werden 
soll,  so  müssen  wir  annehmen,  dass  die  Dielektricitätskonstante  i^ 
im  Innern  des  Moleküls  sich  von  der  Dielektricitätskonstante  e„ 
seiner  Umgebung  tmterscheidet.  Infolgedessen  muss  eine  einmalige 
elektrische  Störung,  welche  sich  in  das  Molekül  hinein  fortpflanzt, 
mehrfach  an  seinen  Grenzen  partiell  reflektirt  werden,  so  dass  sie 
im  Molekül  bin  und  her  oscillirt.  Das  Molekül  muss  also  Eigen- 
schwingungen besitzen,  d.  h,  die  Stromstärke  in  ihm  einer  Diffe- 
rentialgleichung der  Form 


+  L 


d^i 


genügen.     Wirkt  beständig  eine  äussere  Kraft  X  ein,    so  vollführt 
i   im   Molekül    erzwungene   Schwingungen.     Es   ist    dann   auf   der 


rechten  Seite   obiger  Gleichung   ein    mit 


proportionales  Glied 


za  addiren,  und  zwar  tritt  der  erste  Differentialquotient  von  X 
nach  t,  nicht  X  selber  auf,  weil  in  einem  Isolator  Ströme  nur  durch 
zeitliche  Äendevuiigen  der  elektrischen  Kraft  hervorgerufen  werden 

md  deren  ersten  Differentialquotienten  -jj-  proportional  sind. 
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Es  gilt  also  in  diesem  Falle  eine  ganz  analog  gebaute  Glei- 
chung  wie  (64),  nur  fehlt  das  mit  -77"  proportionale  Glied.  Das- 
selbe würde  auftreten,  wenn  das  Molekül  kein  vollkommener  Iso- 
lator wäre,  d.  h.  ausser  Vei'schiebungsströmen  auch  Leitungsströme 
besässe. 

Legen  wir  nun  parallel  zur  yz -Ebene  eine  Fläche  S  durch 
das  mit  Molekülen  behaftete  Medium,  so  wird  dieselbe  zum  Theil 
im  Aether  verlaufen,  zum  Theil  einige  Moleküle  schneiden.  Nennen 
wir  Uq  die  nach  der  x-Axe  genommene  Komponente  der  Stromdichte 
im  Aether,  u^,  u^  etc.  die  gleichen  Stromkomponenten  in  den  von 
S  getroffenen  Molekülen,  welche  in  den  Querschnitten  q,,  q^  etc. 
von  S  geschnitten  werden  mögen,  so  ist  die  ganze  durch  S  hin- 
durchtretende Stromstärke : 

i  =  Uo  (S  —  qi  —  q^  .  . .)  +  Uj  qi  +  u,  q.  +  .  . .  , 

d.  h.  die  auf  die  Flächeneinheit  reducirte  Stromdichte,  falls  die 
Moleküle  so  wenig  dicht  liegen,  dass  die  Summe  ihrer  Querschnitte 
gegen  S  zu  vernaclilüssigen  ist: 

u  =  Uo  -}   Ui  -^  -f  u>  -^  --  .  .  .  035) 

Für  Urt  (gemessen  nach  elektromagnetischem  Maass)  gilt  nach  der 
pag.  310  abgeleiteten  Formel  (14)  des  VIII.  Kapitels: 

4  r  c     cu  ^ 

falls  So  die  Dielektricitätskonstante  des  die  Moleküle  umgebenden 
Aethers  bedeutet  und  X  den  in  ihm  stattfindenden  Werth  der  elek- 
trischen Kraft.  Für  die  u^  gelten  Difierentialgleichungen  der  Form  (04). 
Es  ist  indess  nicht  nothwendig,  dass  für  alle  Moleküle  die  Koeffi- 
cienten  jener  Diüerentialgleichungen  denselben  Werth  besitzen.  Viel- 
mehr wollen  wir  der  Allgemeinheit  halber  annehmen,  es  seien  ver- 
schiedene Molekülgattungen  vorhanden  und  für  die  h*'  bestehe  die 
Gleichung: 

Diese  Gleichung  ist  nämlich  sofort  aus  (04)  abzuleiten,  wofern 
man  berücksichtigt,  dass  die  Kraft  X'  im  Molekül  der  Kraft  X  im 
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Agiler  proportional  sein  müsse.  Dieser  ProportionaUtfttafaktor  hängt 
nur  von  der  Natur  und  den  Dimensionen  des  Moleküls  ab,  ist  also 
ala  eine  dem  Molekül  charakteristische  Konstante  anzusehen,  welche 
mit  in  i,,  enthalten  ist.  Die  Kräfte  V  und  Z  können  auf  der 
rechten  Seite  von  (IJ7)  nicht  vorkommen,  falls,  wie  vrir  voraus- 
setzen wollen,  die  Struktur  des  ganzen  Körpers  eine  isotrope  ist.  — 
Aus  der  Herleitung  ergiebt  sich,  dass  die  Koefficienten  a;,,  b,,,  St 
in  (ti7)   nothwendig  positiv  sind. 

Die  Gleichung  (IJ7)  kann  man  in  gewisser  Weise  als  eine 
Ausnahme  vom  Oauss'schen  Satze  auffassen,  welcher  durch  die 
Formel  (fiti)  dargestellt  wird.  Diese  Ausnahme  wird  also  nicht 
direkt  durch  die  Schnelligkeit  der  Schwingungen  und  durch  eine 
etwaige  Trägheit  der  elektrischen  Verschiebung  hervorgebracht,  son- 
dern direkt  durch  die  inhomogene  Struktur  des  Raumes  und  in- 
direkt durch  die  Schnelligkeit  der  Schwingungen. 

Es  ist  nach  (G5) 

1  =  "o  +  -  "h  -^  - 

wo  qt,  die  Summe  der  Querschnitte  der  Moleküle  der  h""  Gattung 
ist,  welche  von  der  Fläche  S  geschnitten  werden,  Wählt  man  die 
Fläche  S  nicht  zu  klein,  so  ist  ebenfalls  q,, :  S  als  eine  der  h*""  Mole- 
kUlguttung  zukommende  Eonstante  anzusehen;  wir  können  deshalb 
auch  einfach  schreiben: 

u  =  u, -Hlui,.  (68) 

wobei  für  u^,  wiederum  die  Gleichung  (67)  gilt;  die  Koefficienten 
«j,,  h),  und  £,,  enthalten  dann  aber  auch  die  Konstante  q,, :  S. 

Für  die  Stromkoraponenten  nach  der  y-  und  z-Axo  gelten 
genau  dieselben  Gleichungen  wie  {Ö7)  und  (68),  und  zwar  mit  den- 
selben Koefficienten  ai„  b|,,  e,,,  falls,  wie  wir  annehmen  wollen,  die 
Struktur  des  ganzen  Systems  eine  isotrope  ist.  —  Nach  der  Glei- 
chung (Ö7)  ist  für  so  langsame  Zustandsänderungen,  dass  die  Differen- 
iäslquotienten  von  U|,  nach  t  gegen  u,,  selbi^t  zu  vernachlässigen  sind, 
zu  setzen 


Die  Konstante  e,,  würde  daher  die  Bedeutung  der  Dielektricitäta- 
konstante  des  Körpers  besitzen,  falls  derselbe  nur  aus  Molekülen 
der  h"*  Gattung  bestände,  ohne  dazwischen  gelagerten  freien  Aether. 
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Wir  wollen  Sh  kurz  als  Polarisationskonstante  der  h*"  Mole- 
külgattung bezeichnen. 

Die  Gleichungen  (67)  und  (68)  enthalten  den  Schlüssel  zur 
vollständigen  Behandlung  der  Dispersion  nach  der  elektromagne- 
tischen Theorie.  Aus  dem  Bchon  in  §  7  (pag.  504)  angeführten 
Grunde  ist  nämlich  auch  hier  an  den  Maxwell'schen  Gleichungen  (12) 
des  IL  Kapitels  festzuhalten,  nämlich  an: 

0  7  Oß       ,  Oa        ÖY      .  Öß         c)a       ,.^, 

4::u  =  — ^ ^i4^v=-r r^,  4;rw  = --^— —- .    (69) 

'Oj  Oz  '  Oz         8x  '  ()x        Oy       ^     ^ 

a,  ß,  Y  bedeuten  die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft  in  dem 
die  Moleküle  umgebenden  Räume  (Aether).  Dieselbe  kann  sich  von 
der  magnetischen  Kraft  in  den  Molekülen  selbst  nicht  unterschei- 
den, wenn  die  Magnetisirungskonstante  in  beiden  Räumen  die  gleiche 
ist.  Wir  wollen  diese  Annahme  machen  und  sie  gleich  der  Magne- 
tisirungskonstante im  freien  Aether,  d.  h.  gleich  1,  setzen,  wozu  wir 
nach  pag.  494  für  Anwendung  auf  optische  Fragen  berechtigt  sind. 
Bei  dieser  Verfügung  über  |jl  wird  das  zweite  Tripel  der  Grund- 
gleichungen (21)  des  VlII.  Kapitels  (pag.  815): 

c 

(70) 

c    Ot         öy         (ix 

Dasselbe  muss  auch  hier  bestehen,  denn  es  ist  nur  ein  mathema- 
tischer Ausdruck  für  den  Satz,  dass  die  Integralkraft  der  Induk- 
tion über  eine  geschlossene,  ganz  im  Aether  verlaufende  Kurve 
gleich  ist  der  Aenderung  der  Zahl  der  diese  Kurve  umschlingenden 
magnetischen  Kraftlinien.  Dieser  Satz  muss  aber,  wie  oben  pag.  218 
nachgewiesen  ist,  gültig  bleiben,  einerlei,  ob  die  Struktur  des  Me- 
diums eine  in  den  kleinsten  Theilen  homogene  oder  eine  inhomo- 
gene ist. 

Die  Gleichungen  (07)  bis  (70)  enthalten  nun  die  vollständige 
Theorie  der  Dispersion.  Es  mag  noch  kurz  angeführt  werden,  dass 
die  an  der  Grenze  zweier  verschiedenartiger,  aneinander  stossender 
Körper  zu  erfüllenden  Grenzbedingungen  ganz  dieselben  bleiben, 
wie  sie  früher  pag.  r)ll  aufgestellt  sind,  da  sie  auf  demselben  Wege 
wie  dort  aus  den  Hauptgleichungen  (44),  (45),  so  hier  aus  den 
Gleichungen  (69),  (70),  zu  gewinnen  sind. 


Oa  _ 
Ot 

(IZ 

oZ 
iiv' 

1    ()Y 

9X 

1     ("Iß 
c     Ot 

i"»Y 

öx 

i)X 
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10.  Anomale  Dispersion.  Wir  wollen  annehmen,  dass  sich 
ebene  Wellen  parallel  der  z-Axe  fortpflanzen  mögen,  und  setzen 
daher  nach  pag.  488 


X  =  A.e 


—  (t-poz)       1 


2z 
T 


(71) 


Wir  erhalten  X  in  Form  einer  cos-Funktion  der  Zeit,  wenn  wir 
auf  der  rechten  Seite  von  (71)  den  conjugirt  complexen  Ausdruck 
addiren.  —  Dieselbe  Form  wie  (71)  müssen  nun  sowohl  die  magne- 
tischen Kräfte  als  auch  die  Stromkomponenten  u^  besitzen.  In 
diesem  Falle  ist  aber 


du 


dt^  ""  t   ''^' 


dt« 


1 


Es  wird  daher  die  Gleichung  (67)  zu 


Uh 


T* 

Ufa. 

Sh 

9X 

47rc 

9t    ' 

daher  (68)  zu 


u  = 


9X 


4  TT  c       9t 


^0  + 


l  +  i-^- 


oder,  falls  wir  die  Abkürzung  einführen: 


£o  +  2 


1    _i_   •      ^h                Ph 
1   -j-  1 — 


=  s(t), 


SO  wird 


£  (t)        d  X 

4  ;:  c      0  t 


(72) 


(73) 


Hieraus  erkennt  man,  dass  der  Effekt  der  hier  vorgenommenen  Er- 
weiterung der  elektromagnetischen  Theorie  derselbe  ist,  als  ob  £  (t) 
an  Stelle  der  Dielektricitätskonstanten  s  der  ursprünglichen  Theorie 
träte. 

Die   Gleichungen  (6)   (pag.  'lohen  Theorie 

erweitern  sich  daher  in: 


s  (t)     8«X 
c*       Öt« 


'\ 


526  Absorption. 

Setzt  man  hierin  für  X  den  Werth  (71)  ein,  so  ergiebt  sieb  für  p,^ 
die  Gleichung: 


0=* 


=  P«'-  (75) 


Wie  aus  (71)  hervorgeht,  bedeutet  p^  die  reciproke  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Wellen,  falls  p^  reell  ist.  Aber  nach  (75)  er- 
giebt sich  hier  p^*  gleich  einer  komplexen  Grösse,  es  muss  also 
Po  selber  gleich  einer  komplexen  Grösse  sein.  Um  die  physikalische 
Bedeutung  hiervon  erkennen  zu  können,  wollen  wir  jetzt  an  Stelle 
von  P()  den  Ausdruck  p  —  ip'  in  (71)  einführen,  wobei  p  und  p' 
reelle  Grössen  sein  sollen.     Es  wird  dann 


X  =  Ae^"-'"'-^'''"^ 


Die  physikalische  Bedeutung  von  X  erhalten  wir,  indem  auf  der 
rechten  Seite  dieser  Gleichung  der  conjugirte  (nur  durch  das  Vor- 
zeichen i  verschiedene)  Ausdruck  addirt  wird.     Dies  ergiebt: 


X=A) 


~(t-pz-{-ip'z)  _-L(t_pz-ip'z)l  -5-Z'  /t_pz\ 

e*^  +e     "^  |=2Ae     "^  cosi ^— j.  ('b) 


Hieraus  erkennt  man,  dass  in  diesem  Falle,  wo  p^  komplex  ist> 
die  Amplitude  der  Wellen  beim  Fortschreiten  nach  einer  Exponen- 
tialfunktion abnimmt,  mit  anderen  Worten,  dass  die  Wellen  eine 
Absorption  erleiden.  Wie  aus  (72)  hervorgeht,  wird  ein  kom- 
plexer Werth  von  £  (t),  d.  h.  die  Absorption,  nur  durch  die  Koef- 
ficienten  a|,  veranlasst,  welche  nach  der  Herleitung  in  J;  9  pro- 
portional zum  galvanischen  Widerstände  der  Moleküle  sind.  Die 
Energie  der  Lichtbewegung  wird  also  bei  Absorption  theilweise  in 
Joule'sche  Wärme  umgesetzt.  Es  tritt  keine  Absorption  ein,  ent- 
weder wenn  die  Moleküle  vollkommene  Isolatoren  sind,  oder  wenn 
sie  Leiter  von  unendlich  grosser  Leitfähigkeit  sind.  —  Da  für 
z  =  oo  £(r)  reell  wird,  d.  h.  keine  Absorption  bei  langsam  ver- 
änderlichen elektrischen  Zuständen  eintritt,  so  sind  die  hier  be- 
trachteten Körper  immer  noch  Isolatoren  im  elektrischen  Sinne. 
Die  Metalle  fallen  also  z.  B.  nicht  unter  diese  Betrachtungen. 

Nach  (7(3)  ist  p,  d.  h.  der  reelle  Theil  von  p,^,  gleich  der 
reciproken  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen,  während  der 
imaginäre  Bestandtheil  von  p„,  nämlich  p',  ein  Maass  für  die 
Dämpfung  der  Wellen,  d.  h.  die  Absorption,  ergiebt. 
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Setzt  man 

SO  bezeichnet  n  das  Verhältniss  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der  Wellen  im  leeren  Räume  zu  der  der  Wellen  in  dem  betrach- 
teten Körper,  d.  h.  den  Brechungsexponenten  desselben 
gegen  den  leeren  Raum.  —  Da  ferner  ist: 

^  —  2Jrk-::- 


e     ^    =  e  ^% 

wo  \  die  Wellenlänge  der  Wellen  im  leeren  Räume  ist,  so  nimmt 
die  Amplitude  der  Wellen  nach  Durcheilen  der  Strecke  z  =  X^  im 
Verhältniss  1  :  e^''^  ab.  Wir  wollen  k  den  Absorptioiiskoeffi- 
cienten  des  Körpers  nennen. 

Durch  Einsetzen  der  Werthe  (77)  in  (75)  erhält  man: 

s(T)  =  .„  +  v: h — ^  =  („_ik)2. 

l+i^_-2L 

Diese  Gleichung  zerfällt,  da  sie  komplexe  Grössen  enthält,  in  zwei 
Gleichungen.  Durch  Trennung  der  reellen  von  den  imaginären 
Bestandtheilen  ergiebt  sich: 

n'-k'=..+  S- '  '         ,  (78) 

Wir  wollen  nun  zunächst  annehmen,  es  sei  nur  eine  einzige 
Molekülgattung  vorhanden,  und  die  Absorption  sei  gering,  d.  h.  es 
sei  a|, :  T  klein  gegen  1.  Der  Koefficient  bi,  hat  dann  eine  einfache 
Bedeutung.  Wie  nämlich  aus  (67)  hervorgeht,  würde  bei  Fehlen 
äusserer  Kräfte  X  die  Gleichung  bestehen  müssen: 


1  -—=0,  d.  h.  1  =  2-   l    b,. 
Diese  Grösse  T   würde   also  die  Periode  der  Eigenschwingung   des 
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Moleküls    bezeichnen.     Setzen   wir    dieselbe   gleich  Th   uad'^WSa^ 
entsprechend 


so  kann  man  im  Nenner  der  Formeln  (78)  und  (79)  den  Koeffi- 
cienten  a^  ignoriren,  falls  nicht  die  Schwingungsdauer  T  des  Lichtes 
nahe  mit  der  Eigenschwingungsdauer  Th  zusammenfällt,  d.  h.  falls 
nicht  T  =  Th  ist.  Da  ah  klein  sein  soll,  so  folgt  aus  (79),  dass  auch 
k  klein  ist,  dass  man  daher  k^  gegen  n^  in  (78)  vernachlässigen 
kann.     Diese  Formel  ergiebt  daher 

n«  =  s,  +  — ^^.  (80) 

1- 


Für  eine  Schwingungsdauer,  welche  kleiner  als  die  Eigenschwin- 
gungsdauer ist,  für  welche  also  das  Verhältniss  dieser  beiden 
Schwingungsdauem  grösser  als  1  ist,  indem  Th*:T*=l+8  ist, 
wird  hiemach 


für  eine  Schwingungsdauer  dagegen,  welche  grösser  als  die 
Eigenschwingungsdauer  ist,  und  bei  welcher  ist  Th-  :  t*  =  1  —  8, 
wird 


Der  Brechungsexponent  ist  also  grösser  für  t  >  Th  als  für  t  <C  Th- 
Er  nimmt  aber  mit  wachsendem  t,  in  den  von  der  Eigenschwingung  tj, 
entfernten  Gebieten  von  t,  beständig  ab.  Es  ergiebt  sich  daher  eine 
Abhängigkeit  des  Brechungsexponenten  von  der  Schwingungsdauer, 
wie  sie  in  der  beistehenden  Fig.  65  zum  Ausdruck  gebracht  ist 
Für  die  Gebiete,  für  welche  t  nahe  gleich  Th  ist,  für  welche  also  die 
Formel  (80)  nicht  mehr  gilt,  ist  n  dadurch  erhalten,  dass  die  ausser- J 
halb  dieser  Gebiete  nach  (80)  dargestellten  Werthe  von  n  durch 
einen  kontinuirlichen  Linienzug  verbunden  sind.  Und  in  der  Thftfc 
muss  je  eine  solche  Kontinuität  für  n  bestehen. 

Wie  schon  angegeben,  ist  im  Allgemeinen  bei  kleinem  a^  die 
Absorption  k  sehr  gering.  Nur  für  Schwingungsdauern,  welehe 
4er  Eigenschwingung  nahe  liegen,  wird  sie  bedeutend.  Für  t  ss  r* 
wird  nach  (79): 

2nk  =  -^^, 


I 

I 


Fig.  ß5. 


Eb  ist  also  k  sehr  gross,  d.h.  die  ÄbsorptioD  bedeutend.  Der  Ver- 
lauf von  k  würde  daher  der  in  der  Fig.  G5  angedeutete  sein  (es 
ist  k  im  doppelten  Maasaatab  im  Vergleich  zu  n  gezeichnet).  Je 
kleiner  also  a^  ist,  ein  um  so  schärfer  ausgebildetes  Maximum  besitzt 
k  für  t  =  T,,,  d.  h.  der  Körper  absorbirt  vom  Spektrum  nur  einen 
kleinen  Parbenbereicb,  aber  diesen  sehr  stark.  Man  sagt  in  diesem 
Falle,  dasa  der  Körper  einen  Absorptionastreifen  besitzt.  Derselbe 
ist  um  ao  schmaler  und  schärfer,  je  kleiner  ah  iat,  dagegen  um  so 
breiter  und  weniger  deutlich,  je  grösser  a,,  ist. 

Da  für  T  <  T|,  oder  —  wie  wir  kurz  sagen  wollen  —  dies- 
seits des  Absorptionsatreifene  der  Rre''liiiii>r''"v|..-„i^nt  klsin"«-  iat, 
als  für  T  >  T,,,  d,  h,  juuseits  des  Ab-  man 

diese  Erscheinung    anomale  Dii  lime 

von   dem  gewöhnlich    zu    beobi  ü    mit 

Drnda,  Pfafsik  des  stfthei*. 
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wachsendem  t  abnimmt,  welche  Erscheinung  man  die  normale 
Dispersion  nennt.  Diese  tritt,  wie  wir  oben  sahen,  thatsächlich 
auch  nach  der  Formel  (80)  immer  auf  in  Gebieten,  welche  nicht 
nahe  mit  dem  Absorptionsgebiet  zusammenfallen. 

Wenn  der  Körper  mehrere  Molekülgattungen  mit  yerschie- 
denen  Eigenschwingungsdauern  besitzt,  so  gilt  das  ^-Zeichen  in  (78) 
und  (79).  Es  müssen  daher  dann  mehrere  Absorptionsstreifen 
auftreten,  und  in  der  Nähe  eines  jeden  derselben  muss  n  das 
vorhin  bei  einem  Absorptionsstreifen  geschilderte  Verhalten  auf- 
weisen. 

Diese  Folgerungen  der  Theorie  werden  nun  durch  die  Er- 
fahrung vollständig  bestätigt. 

Es  giebt  thatsächlich  Körper^  z.  B.  die  Anilinfarben,  femer 
alle  Gase  bei  genügend  hoher  Temperatur,  welche  nur  für  gewisse 
Farben  eine  starke  Absorption  zeigen.  Der  Gang  des  Brechungs- 
exponenten ist  nun  wirklich  genau  der  aus  der  dargelegten  Theorie 
sich  ergebende. 

Es  mag  noch  erwähnt  werden,  dass  die  erste  Erklärung  der 
anomalen  Dispersion  durch  v.  Helmholtz^)  vom  mechanischen 
Standpunkte  aus  gegeben  ist.  Seitdem  sind  noch  von  mehreren 
anderen  Autoren  sowohl  vom  mechanischen  -) ,  wie  elektrischen  ^) 
Standpunkte  aus  Theorien  der  anomalen  Dispersion  gegeben,  welche 
alle  hinsichtlich  des  Verhaltens  von  n  und  k  zu  demselben  Resultate 
führen,  wie  die  hier  vorgetragene  Theorie.  Der  Typus  der  Theorien 
ist  bei  allen  der  nämliche,  der  schon  durch  die  erste  v.  Helm- 
holtz'sche  Theorie  festgelegt  war  und  der  sich  auch  hier  in  den 
Gleichungen  (67)  bis  (70)  ausprägt,  nämlich  ein  System  simultaner 
Differentialgleichungen,  von  denen  die  einen,  welche  sich  auf  die 
Vorgänge  im  Molekül  beziehen,  von  der  Form  der  Gleichung  (67) 
sind,  d.  h.  die  Möglichkeit  gewisser  Eigenschwingungen  aus- 
sprechen. 


^)  H.  V.  Helmholtz,  Berl.  Ber.  1874,  pag.  007. 

-)  E.  Lommel,  Wied.  Ann.  8,  piig.  339,  1878.  —  E.  Ketteier, 
Theoret.  Optik,  Braunschw.  1885.  —  W.  Thomson,  Lect.  on  Molec.  Dynam. 
Baltimore  1885.  —  1).  A.  Goldh  ammer ,  Joum.  d.  russ.  phys.  ehem.  Ges. 
(7)  18,  pag.  239.  188(5. 

3)  F.  Kolacek,  Wied.  Ann.  32,  pag.  224,  429,  1887;  34.  pag.  673, 
1888.  —  D.  A.  Goldhammer.  Wied.  Ann.  47,  pag.  93,  1892.  —  H.  v.  H  e  1  m- 
holtz,  Berl.  Ber.  1892.  —  H.  Ebert,  Wied.  Ann.  48,  pag.  1,  1893.  — 
P.  Drude,  Wied.  Ann.  48,  pag.  536,  1893. 
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Vota  elektrischen  Standpunkte  aus  könnte  man  auch  durch 
die  Annahme  eine  Dispersionstheorie  begrUnden,  dass  die  Moleküle 
durch  die  elektrodynamischen  Kräfte  einer  elektromagnetischen  Welle 
in  Schwingung  versetzt  würden.  Falls  man  dann  ausserdem  die 
Existenz  einer  Kraft  annimmt,  welche  die  Moleküle  in  ihre  ur- 
sprüngliche Lage  zurücktreibt,  ao  würde  wiederum  eine  Gleichung 
der  Form  (G7)  gelten.  Man  erhielte  daher  auch  so  dieselben 
Eleeultate,  wie  sie  im  Obigen  ausgeführt  sind,  wo  nicht  die  Existenz 
von  ponderablen,  sondern  die  von  elektrischen  Eigenschwingungen 
angenommen  ist. 

XI.  Normale  DiNpersiou,  Wenn  die  Perioden  T,,  der  Eigen- 
schwingungen der  Moleküle  nicht  mit  den  Perioden  optisch  wirk- 
samer Wellen  zusammenfallen,  so  muss  nach  den  Auseinander- 
setzungen der  pag.  52S  n  im  ganzen  Bereiche  des  Spektrums  mit 
wachsender  Schwingungsdauer  abnehmen.  Der  Körper  zeigt  also 
dann  normale  Dispersion,  Wenn  ausserdem  der  galvanische  Wider- 
stand der  Moleküle,  d.  h.  die  Koefßcienten  ab,  klein  sind,  so  ist  die 
Absorption  im  ganzen  Spektrum  sehr  gering.  Es  liegt  dann  der 
80  häufig,  z.  B.  in  den  Glassorten,  sich  darbietende  Fall  eines  durch- 
sichtigen Körpers  mit  normaler  Dispersion  vor. 
L  Nach  (80)  ist  für  einen  solchen  Kiirper  zu  setzen : 

Die  Eigenschwingungsdauern  der  Moleküle  kennen  nun  im 
Ültrarothen  und  im  Ultravioletten  liegen,  Kennzeichnet  man  erstere 
durch  den  unteren  Index  r,  letztere  durch  den  unteren  Index  v, 
BO  ist 

Die  Formel  (81)  kiinn  man  nun  leicht  umgestalten  in: 


'  =  «,  +  i  - 


1  - 


(81) 


oder,  falls  man  Reihenentwickelungen  nach  steigenden  Potenzen  der 
OrSssen  ty  :  t,  bezw.  r  :  t,  vernimmt,  was  gestattet  ist,  da  beide 
1  kleiner  als   1  sind: 
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■Cr*  t,* 

Bricht  man  die  Entwickelung  nach  fallenden  Potenzen  Ton  t 
nach  dem  dritten  Gliede,  die  nach  steigenden  Potenzen  von  t  nach 
dem  ersten  Gliede  ab,  so  erhält  man  die  Formel: 


n*  =  - 


1  ^         .    .     1 


t*£^+So+Se,+^Ss,t,«  +  ^Se,T/,    (82) 


d.  h.  eine  vierkonstantige  Dispersionsformel: 

n*  =  -AT«  +  B  +  -^  +^.  (83) 

Die  Dispersionsbeobachtungen  an  durchsichtigen  Körpern  stimmen 
nun  in  der  That  sehr  gut  mit  dieser  vierkonstantigen  Dispersions- 
formel überein  ^),  und  zwar  hat  sich  immer  herausgestellt,  dass  die 
Koefficienten  A,  B,  C,  D  positive  Werthe  besitzen.  Dieses  Resultat 
folgt  nach  der  hier  vorgetragenen  Theorie  mit  Nothwenigkeit^  wie  eine 
Vergleichung  von  (83)  mit  (82)  ergiebt.  In  der  That  müssen  ja  die 
Polarisationskonstanten  Sj,  positive  Grössen  sein  (vgl.  oben  pag.  523). 

Wir  können  jetzt  auch  untersuchen,  in  welcher  Beziehung  die 
Dielektricitätskonstante  e  des  Körpers  zum  optischen  Brechungs- 
exponenten n  steht.  Da  die  Dielektricitätskonstante  die  elektrischen 
Eigenschaften  des  Körpers  für  statische  oder  langsam  veränderliche 
Zustände  charakterisirt,  indem  für  diese  sein  muss 

u  = 


47:c     öt  ' 

so   hat   also    nach  (73)  e    die  Bedeutung   des  Werthes,    in  welchen 
£  (t)  für  1  =  00  übergeht.     Aus  (72)  folgt  daher 

E  =  £,  +  ££,  =  e,  +  Ssr  +  i:s..  (84) 

Da  nun  nach  (83)  und  (82)  ist: 

B  =  £,  +  Xe,., 

so  folgt: 

e  -  B  =  I  c„  •  (85) 


')  Man  vgl.  E.  Ketteier,  Theoret.  Optik,  Braunschw.  1886,  pag.  547. 

i 
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d.h.  die  Differenz  zwischen  der  Dielektricitütskonstante 
und  dem  von  der  Schwingungsdauer  unabhängigen  Oüede 
der  vierkonstantigen  Dispers ionsformel  von  n*  ist  gleich 

der  Summe  der  Polarisationskonstanten  derjenigen 
Molekülgattungen,  deren  Eigenschwingungen  im  ültra- 


othe 


li. 


^^äui 

*        bei 
ruh, 


Hiemach  erscheint  es  selbstrerständlicb ,  das3  diese  Differenz 
nie  negativ  sein  kann,  wie  auch  der  Erfahrung  entspricht  nach 
Formel  (4)  der  pag,  487.  Ferner  muas  eine  solche  Differenz  zwi- 
achen  i  und  B  immer  bestehen,  wenn  die  Dispersion  des  n*  nicht 
durch  die  dreikonstantige  Formel 


^B+- 


-+- 


D 


befriedigend  darzustellen  ist;  denn  der  Koefficient  A  der  Formel  (93) 
rührt  gerade  von  den  Molekülen  her,  welche  EigensehwingUDgen  im 
ijitrarothen  besitzen. 

Für  diesen  Satz  bildet  das  Verhalten  des  Wassers  eine  glän- 
ide  Bestätigung.  Denn  unter  allen  durchsichtigen  Körpern  er- 
reicht der  Koefficient  A  der  vierkonstantigen  Dispersionsformel  den 
grosaten  Betrag  an  Was.ser,  und  dies  steht  sowohl  im  Einklang 
damit,  daas  Wasser  am  meisten  von  allen  Körpern  Wärmestrablen 
absorbirt,  als  damit,  dass  bei  Wasser  die  Differenz  zwischen  s  und  B 
am  grössten  ist. 

Unter  der  Annahme,  dass  nur  ein  einziges  Absorptionsgebiet 
Ultrarothen  läge,  kann  man  die  Lage  desselben  aus  A  und 
B  berechnen.     Denn  es  ist  nach  (82)  und  {8b) 


Nach  Ketteier  ist  i 


A 
i  für  Wasser 


A  =  0,0128  .  10*.  c*  sec-', 

ferner  nach  Cobn  und  Heerwagen  (cf.  oben  pag.  2P2)  s  — B 
etwa  gleich  77.  Daraus  berechnet  sich  die  dem  ultrarothen  Ab- 
Borptionsgebiet   entsprechende   Wellenlänge ■  (io    Luft  gemessen)    zu 
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d.  h. 

X,  =  7,75  .  10-8  ^jm, 

d.  h.  zu  etwa  ®/ioo  mm. 

Diese  WellenläDge  liegt  in  der  That  weit  im  ültrarothen. 
Experimentelle  UntersuchungeD  liegen  nicht  darüber  Tor,  wo  das, 
bezw.  die  Absorptionsmaxima  des  Wassers  liegen. 

12.  Die  Dispersion  der  Krystalle.  Die  Dispersionstheorie 
lässt  sich  leicht  auf  Erystalle  ausdehnen.  Die  Gleichungen  (68), 
(69),  (70)  müssen  unverändert  bleiben,  dagegen  treten  auf  der 
rechten  Seite   von  (67)   noch  Glieder  auf,    welche  proportional  zu 

-— -  und  — —  sind.     Die  Koefficienten  der  Differentialgleichungen 

von  Vh  und  Wh  unterscheiden  sich  von  denen  der  Gleichung  (67). 
Man  wird  deshalb  bei  periodischen  Bewegungen  zu  den  Gleichun- 
gen (40)  der  pag.  505  geführt,  in  denen  Shk  die  Bedeutung  ge- 
wisser, von  der  Schwingungsdauer  abhängiger  Grössen  besitzt,  welche 
eine  ähnliche  Form  wie  die  linke  Seite  von  (72)  haben.  Es  macht 
dabei  keinen  Unterschied,  ob  man  den  die  ponderable  Moleküle 
umgebenden  Aether  als  krystallinisch  oder  als  isotrop  auffasst. 
Letztere  Annahme   würde    der  Natur   der  Sache  mehr  entsprechen. 

Es  geht  hieraus  hervor,  dass  die  im  §  7  abgeleiteten  Sätze 
der  Krystalloptik  auch  nach  der  hier  vorgetragenen  Dispersions- 
theorie unverändert  bestehen  bleiben,  wofern  die  ej,k  als  reell  zu 
betrachten  sind,  d.  h.  falls  die  Krystalle  für  die  betreffende  Farbe 
nicht  eine  starke  Absorption  zeigen. 

In  welcher  Weise  die  Sätze  modificirt  werden,  wenn  Absorption 
bemerkbar,  d.  h.  Sh^  komplex  ist,  soll  weiter  unten  im  nächsten 
Kapitel  besprochen  werden. 

13.  Die  Gesetze  der  Reflexion  und  Brechung  nach  der 
Dispersionstheorie.  Wie  am  Schluss  des  §  9  (pag.  524)  ange- 
führt ist,  bleiben  die  Grenzbedingungen,  welche  beim  Uebergang 
des  Lichtes  über  die  Grenze  zweier  verschiedener  Körper  zu  erfüllen 
sind,  nach  der  Dispersionstheorie  dieselben,  wie  nach  der  ursprüng- 
lichen elektrischen  Theorie.  Die  Resultate  der  letzteren  können 
daher  direkt  auch  für  die   erweiterte  Theorie   übertragen  werden,  i 


\ 
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wenn  man  der  Konatanteii  s  der  isotropen  Körper  bezw.  den  Kon- 
stanten E^k  der  KrystaUe  die  Bedeutung  der  nach  (72)  definirten 
Grösse  s  (t)  beilegt.  Dieses  bringt  zur  Erklärung  der  optischen 
Erscheinungen  ein  und  derselben  Farbe  j^ar  keinen  Unterschied 
hervor,  falls  s  (t)  reell  ist,  d.  h.  keine  merkbare  Absorption  fQr  die 
betreffende  Farbe  eintritt.  Wie  sich  die  Reflexionsgeaetze  durch 
die  Absorption  raodificiren,  soll  im  nächsten  Kapitel  bei  Betrachtung 
der  Metallrefleiinn  gezeigt  werden.  Hier  mag  nur  angeführt  sein, 
dass  die  Absorption  sehr  stark  sein  muss,  um  merkbaren  Einfiuas 
auf  die  ReflexionsgeBetze  zu  gewinnen.  Bei  sogenannten  gefärbten 
Körpern,  welche  merkbare  Absorption  erst  in  Schichten  von  der 
Dicke  vieler  Wellenlängen  aufweisen,  verschwindet  jener  Einflues 
der  Absorption  vollkommen.  In  Körpern  mit  anomaler  Dispersion 
kann  er  nur  für  die  Farben  der  Äbsorptionsmaxima  zu  Tage  treten. 
Für  diese  müssen  die  unten  zu  besprechenden  Gesetze  der  Metall- 
refiexion  gelten.  Die  sogenannten  Oberflächen  färben  einiger  Körper 
erklären  sich  auf  diese  Weise. 

14.  Rotation-Spolarlsation.  Wenn  ein  linear  polarisirter  Licht- 
strahl senkrecht  auf  eine  planparallele  Glasplatte  fallt,  so  hat  die 
Polarisationsebene  des  austretenden  Strahles  dieselbe  Lage,  wie  die 
des  eintretenden.  In  derselben  Weise  verhalten  sich  im  Allgemeinen 
alle  Körper,  auch  die  Krystalle  mit  grosser  Annäherung,  da  hier 
nur  eine  geringe  Abweichung  infolge  des  für  verschiedene  Rich- 
tungen etwas  verschiedenen  Reflexions  Vermögens  eintritt. 

Indesa  giebt  es  eklatante  Ausnahmen  von  dieser  Regel: 
So  z,  B.  dreht  eine  senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnittene  Quarz- 
platte die  Polarisationsebene  sehr  bedeutend,  und  sogar  in  Zucker- 
lösungen ist  diese  Drehung  leicht  nachweisbar.  Letzteres  Resultat  ist 
um  so  auffallender,  als  man  eine  Lösung  als  einen  völlig  isotropen 
K«irper  anzusehen  geneigt  ist,  während  die  besprochene  Erscheinung 
entschieden  gegen  die  Isotropie  des  Körpers  spricht.  Denn  bei 
vollkommener  Isotropie  könnte  aus  Symmetrie  rück  sichten  eine  Ab- 
lenkung der  Po larisations ebene  des  einfallenden  Lichtes  in  irgend 
einem  bestimmten  Sinne  nicht  möglich  sein. 

Diese  Erscheinung  spricht  also  dafür,  dass  die  Zuckerlösung 
in  optischer  Hinsicht  keine  einzige  Symmetrieebene  besitzt,  da  sonst, 
wenn  z,  B.  die  Polarisationsebene  des  einfallenden  Lichtes  mit  ihr 
zusammenfiele,  keine  Drehung  derselben  stattfinden  könnte.  Der 
Natur  der  Lösung  entspricht  es  aber,   dass  sie  sich  iu  allen  Rieh- 
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tungen  gleich  verhält.  Es  lässt  sich  hiernach  die  Gestalt  der 
Differentialgleichungen,  welche  die  optischen  Vorj^ge  in  einer 
Zuckerlösung  beschreiben  können,  dahin  charakterisiren,  dass  die- 
selbe ungeändert  bleiben  muss  bei  einer  beliebigen  Drehung  des 
ganzen  Koordinatensystems,  dass  dagegen  die  Gestalt  der  Diffe- 
rentialgleichungen sich  ändern  muss,  wenn  nur  eine  der  Eoordi- 
natenaxen  in  die  entgegengesetzte  Richtung  gedreht  wird,  d.  h.  wenn 
z.  B.  X  und  y  unverändert  bleiben ,  während  z  mit  —  z  vertauscht 
wird.  Körper,  fQr  welche  Differentialgleichungen  dieser  Gestalt 
gelten,  heissen  dissymetrisch-isotrope. 

Dagegen  nennt  man  einen  Krystall,  der,  wie  Quarz,  keine 
optische  Syrametrieebene  besitzt,  einen  dissymetrisch-krystal- 
linischen  Körper.  Wir  wollen  indess  die  Betrachtungen  zunächst 
nur  an  die  dissymetrisch-isotropen  Körper  anknüpfen. 

Bei  einer  Lösung  kann  eine  Unsymmetrie  nur  in  der  Ge- 
staltung des  Moleküles  selbst  liegen,  nicht  in  der  gegenseitigen 
Anordnung  der  Moleküle,  und  in  der  That  haben  le  Bei  und 
van  't  Hoff  das  Drehungsvermögen  direkt  mit  der  chemischen 
Konstitutionsformel  in  Verbindung  setzen  können. 

Wir  haben  nun  also  für  diese  sogenannten  aktiven  Körper 
die  Differentialgleichung  (67)  der  pag.  522  für  die  Stromdichte  im 
Molekül  so  zu  erweitem,  dass  sie  dem  Fehlen  jeglicher  Symmetrie- 
ebene entspricht.  Man  sieht  sofort,  dass  dieses  nicht  dadurch  zu 
erreichen   ist,    dass   auf  der  rechten  Seite  von  (67),   wie  bei  Kry- 

öY 
stallen,   Terme   zu  addiren   sind,   welche  proportional  mit  -—-und 

sind,  denn  wir  sahen  oben  pag.  508,  dass  bei  diesem,  den  nicht 


9t 

aktiven   Krystallen   entsprechenden   Ansatz    stets   drei    zu   einander 
senkrechte  Symmetrieebenen  vorhanden  sind. 

Es  bleibt  daher  nur  noch  die  Möglichkeit  offen,  dass  die  Uj» 
nicht  nur  von  den  elektrischen  Kräften  selbst,  sondern  auch  von 
deren  Differentialquotienten  nach  den  Koordinaten  abhängen.  Diese 
Erweiterung  des  Ansatzes  muss  nun  thatsächlich  vorgenommen  wer- 
den, wenn  man  berücksichtigt,  dass  die  Moleküle  eine  endliche 
Ausdehnung  besitzen.  Da  durch  die  an  den  Grenzen  des  Moleküls 
zu  erfüllenden  Grenzbedingungen  ein  gewisser  Einfluss  der  an  den 
Molekülgrenzen  stattfindenden  Vorgänge  auf  die  Werthe  der  elektri- 
schen Kraft  in  einem  inneren  Punkte  P  des  Moleküls  besteht,  so 
muss  die  Stromdichte  Uh  in  einem  solchen  Punkte  P  nicht  nur  von 
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brt  stattfindenden  elektrischen  Kraft  X  nbhäogei),  sondern  aucb 
Pden  Werlhen  der  elektrischen  Kraft  an  den  Grenzen  des 
rtlla,  welche  um  so  mehr  yon  den  im  Punkte  P  stattfindenden 
Werthen  abweichen  mUssen,  je  giösser  das  Molekül  ist  und  je 
kurzer  die  Distanzen  sind,  innerhalb  welcher  sich  auch  im  um- 
gebenden Aether  die  elektrischen  Kräfte  merklich  unterscheiden, 
mit  anderen  Worten  je  grösser  das  Verhältniss  der  Dimensionen 
der  Moleküle  zu  der  Wellenlänge  des  Lichtes  ist.  Hieraus  Ober- 
sieht man,  dass  der  Einfluss  des  Molekülbaus  sieh  nur  auf  kurze 
Aetherwellen,  niimlich  optische,  erstrecken  kann.  Für  lange  Wellen, 
wie  sie  durch  die  Hertz'schen  Versuche  zu  realisiren  sind,  kann 
keine  Drehung  der  Polarisations ebene  (Aktivität)  eintreten ;  und  bei 
optischen  Wellen  musa  sie  vom  rothen  nach  dem  blauen  Ende  des 
Spektrums  hin  wachsen.  Dieser  Satz  wird  durch  die  Beobachtungen 
bestätigt. 

Wenn  wir  nun  den  Ansatz  machen ,  dass  U|,  nicht  nur  von 
dem  auf  dieselbe  Stelle  P  bezüglichen  X  abhangt,  sondern  auch 
von  dem  auf  eine  andere  Stelle  P'  bezüglichen  X,  Y,  Z,  so  be- 
deutet das  dasselbe,  als  ob  wir  den  Ansatz  machen,  dass  u,,  auch 
von  den  auf  P  bezüglichen  Differentialquotienten  der  X,  Y,  Z  nach 
den  Koordinaten  abhinge.  Es  folgt  dies  direkt  aus  einer  Ent- 
wiekelung  nach  dem  Taylor'scben  Lehrsatz,  demzufolge  ist: 

WO  äx,  dy,  ...  die  Projektionen  der  Strecke  PP'  auf  die  x-Axe, 
bezw,  y-Ase  sind. 

Für  eine  gegen  die  Wellenlänge  nicht  verschwindende  Grösse 
der  Moleküle  ist  also  (67)  zu  erweitern  in: 


i       " 


d  =  ii„        1       ■)(>•,        »X  ,        fix   ,         fix 

■  «3-=4l^oWl="'^  +  P■.TJI  +  P■■ü7+'''■T7 


+f.,- 


+  f„-^+...]. 


Zweite  und  höhere  Diiferenttalquotienten  der  Kräfte  nach  deu 
Koordinaten  wollen  wir  nicht  einführen,  indem  wir  annehmen, 
dass    die   Molekük-  so    klein    seien,    dass  die   Tavior'äcben    Eni- 
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Wickelungen   mit   den   ersten   Potenzen    dx,  dy    etc.    abgebrochen 
werden  können. 

Da  es  nur  geschlossene  Ströme  giebt,  muss  die  Beziehung 

9u     ,     9v     ,    9w 

"T-Ti —  -r-^ —  =  ^ 


8x         dy    '     8z 

erfüllt  sein.     Nach  (68)  ist  u  =  Uq  +  S  Uh  zu  setzen.     Obige  Be- 
dingung können  wir  daher  durch  die  Annahme  erfüllen,   dass  ist: 

8Uo   ^     9vo     j     ^^0^0 


8x  8y      '      8z 

und  ebenso  für  jede  Molekülart: 

8HL+4lL  +  -^  =  0.  (87) 

8x  8y  8z 

Setzt  man  hierin  für  u^,  Vh,  Wh  die  Werthe  des  Ansatzes  (86) 
ein  und  berücksichtigt,  dass  die  Struktur  des  Körpers  eine  dissy- 
metrisch-isotrope  sein  soll,  d.  h.  dass  nach  pag.  536  die  Gleichung  (86) 
für  u,,  und  die  beiden  ihr  analogen  für  Vh  undwh  ungeänderte  Ge- 
stalt behalten  sollen,  wenn  das  Koordinatensystem  als  Ganzes  be- 
liebig gedreht  wird,  so  folgen  noth wendig  für  u^,  Vj,,  Wj,  Gleichungen 
der  Form: 


/8Y       QZ\1 
'\Öz        Oy^J' 


u.  +  an  -^  +  b,  -^^  =  4^  äT  L'"  ^  "^ 
dVh    ,    ,      d^Vh  1       t"^    r     V    I 

Wh  T  a..  -^  +  K  ^^  =  j^  -  [s,  Z  +  p,  (—  -  —  j  J  . 

Diese  Gleichungen  entsprechen  in  der  That  einem  dissy- 
metrisch-isotropen  Körper.  Denn  bei  Vertauschung  von  z  mit  —  z 
erhält  man  aus  (88)  ein  Gleichungssystem,  welches  sich  durch  das 
Vorzeichen  der  mit  p  multiplicirten  Glieder  von  der  ursprüng- 
lichen Form  (88)  unterscheidet.  Die  xy-Ebene  ist  also  keine 
Symmetrieebene  des  Körpers,  und  da  die  Gleichungen  (88)  bei  be- 
liebiger Drehung  des  Koordinatensystems  als  Ganzes  ungeändert 
bleiben,  so  besitzt  der  Körper  überhaupt  keine  Symmetrieebene. 

Wir  würden  ein  dissymetrisch-isotropes  Medium  erhalten, 
die  Moleküle    einer  Lösung   alle    dieselben  unregelmässigen 
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Tetraeder  sind,  während  die  Tetraeder,  welche  zu  ihDen  Bpiegel- 
bildlich  gleich  sind,  nicht  Torhandeu  oder  mindestens  kleiner 
an  Zahl  sind.  —  Auch  wenn  die  Moleküle  Stücke  von  lauter 
gleichsinnig  gewundenen  Schraubenlinien  sind ,  würden  wir  ein 
disaymetrisch- isotrop  es  Medium  erhalten.  In  diesem  Falle  kann 
leicht  aus  der  geometrischen  Anschauung  heraus  gefolgert  werden, 
dasa  ein  Ansatz  der  Form  (88)  bestehen  muss.  Nehmen  wir  z.  B. 
an,  ein  Molekül  bestehe  aus  mehreren  Um-  ^ 
gangen  einer  rechtsgewundenen  Scbrauben- 
iinie,  deren  Axe  parallel  zur  x-Axe  sei  (vgl. 
Fig.  Glt).  Auf  der  Ober-  und  Unterseite 
der  Schraube  wirkt  die  Komponente  X 
und  Y  der  elektrischen  Kraft  auf  die  Strö- 
mung in  der  Schraubenlinie,  auf  der 
Vorder-  und  Rückseite  dagegen  die  Kom- 
ponente X  und  Z.  Während  aber  die 
Komponente  X  oben  und  unten,  vom  und 
hinten  stets  in  demselben  Sinne  wirkt,  wirkt  Y  oben  und  unten, 
sowie  Z  vorn   und   hinten  iu  entgegengesetztem  Sinne. 

Nennen  wir  nämlich  die  Strömung  in  der  Schraubenlinie  positiv, 
wenn  sie  eine  positive  s-Koniponente  Uh  besitzt,  so  erzeugt  Y  oben 
eine  negative,  unten  eine  positive  Strömung,  ferner  Z  hinten  eine 
positive,  vom  eine  negative.  Es  ist  daher  zu  setzen,  da  der  Werth 
von  Y  oben  gleich  ist  dem  Werthe  von  Y  unten  vermehrt  um 
ÜY 


Fig.  66, 


schriebenen  Kreiscjlinders  ist: 

,  fiY    .     .  az' 

Dies  entspricht  aber  genau  dem  Ansatz  ( 

die  Gestalt  einer  links  gewundenen  Schraube,  i 

Ui,  =  p\  +  qd  —-  -qd 


Ein  positives  f>  in  (88)  wird  daher  durch  linIc^^.' 
tives  durch  rechtsgewundene  Moleküle  herTor..' 
gut  nur  bei  Festlegung  des  Koordinatensj  -i 
Fig.  fit'  ausgedrückten  Sinne,  wie  er  unseren  t- 
(pag.  Ol)  entspriclit. 
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Die  Gleichungen  (88),  in  Verbindung  mit  den  auch  jetzt  gül- 
tigen Gleichungen  (68),  (69),  (70)  der  pag.  524  geben  die  voll- 
ständige Theorie  der  Eigenschaften  der  Aetherstörungen  in  dis- 
symmetrisch- isotropen  Körpern.  Die  an  der  Grenze  zweier  verschiedener, 
aneinander  grenzender  Körper  zu  erfüllenden  Bedingungen  bleiben 
aus  dem  oben  pag.  511  angeführten  Grunde  die  nämlichen  wie 
frtlher:  nämlich  Stetigkeit  der  Tangentialkomponenten  der  elektri- 
schen und  magnetischen  Kraft. 

Für  periodische  Bewegungen  ist  zu  setzen 

Uh  =  f  (^ij,  z)  .  e'?\ 
Daher  wird  nach  (88): 

folglich  nach  (68)  UBd  (66)  (pag.  523) : 
Setzt  man  zur  AbkQrzung: 


(89) 


:3 


Dieser  Ansatz 
Voluraeinheit,  wi 
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der  Zeit  dt  erforderlich  ist,  nämlich  der  Ausdruck  (vgl.  oben 
pag.  306) 

^=(uX  +  vY  +  wZ)cdt, 

im  Allgemeinen,  d.  h.  bei  beliebigen  Werthen  der  X,  Y,  Z,  nicht 
das  Differential  einer  Funktion  des  Zu  Standes  des  Sjstemes  ist. 
um  E  dazu  zu  machen,  mUasten  noch  Terme  auf  der  rechten  Seite 
von  (90)  zugefügt  werden.  Wir  kßnnen  aber  hier,  wo  es  sich  um 
die  Darlegung  der  bei  der  Lichtbewegung  eintretenden  Erschei- 
nungen handelt,  von  diesen  Termen  absehen,  da  ihr  Effekt  bei  der 
hier  zu  unteren chendea  Lichtbewegung  derselbe  ist,  als  ob  in  den 
Gleichungen  (90)  keine  weiteren  Terme  auftreten.  In  der  Tbat  ist 
nach  den  Gleichungen  (90)  E  das  Differential  einer  Funktion  des 
Zustandes  des  Sjstemes,  falls  die  Beziehungen  bestehen; 

8'Y    ^        8'X 
Qtiiz  ötbz 

etc.  Diese  Beziehungen  sind  aber  bei  der  hier  zu  untersuchenden 
Lichtbewegung  wirklich  erfüllt. 

Setzt  man  die  Werthe  (90)  in  (69)  (pag.  52i)  ein  und  elimi- 
nirt  a,  ß,  -f  mit  Hülfe  von  (70),  so  erhält  man  die  Hauptgleichungen: 

Für    die    uiagnetiache    Kraft     gelten    Differentialgleichungen    der- 
I     selben  Form, 

I  Pflanzen  S'ich  ebene  Wellen  nach  der  z-Axe  fort,   so  ist,  wie 

■tojg^lj,  zu  setzen: 

^^^^=MeT«-P^',  Y  =  NeT"-P'-',  Z^lh  (92) 

diese  Werthe    in  (Ol)  ein,   so  erhält  man  die  Be- 
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6M-i-^pN  =  Mp»C*, 

eN+i-^pM=Np«c«. 

Diesen  Gleichungen  kann  man  durch  zwei  Werthsysteme  genQgen, 
nämlich  durch 

s-p»c*  =  +  -2-p,        M=      iN, 

und  (93) 

e_p*c«  =  --^p,        M  =  -iN. 

Es  ergiebt  sich  also  hier  das  eigentümliche  Resultat,  dass  zwei 
Wellen  mit  verschiedenem  p,  d.  h.  auch  mit  verschiedenen  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeiten, existiren.  Femer  haben  die  Wellen 
imaginäre  y-Amplituden,  wenn  sie  reelle  x-Amplituden  besitzen. 

Um  die  physikalische  Bedeutung  hiervon  zu  erkennen,  ist  zu 
berücksichtigen,  dass  die  eigentliche  physikalische  Bedeutung  von  X 
und  Y  erhalten  wird,  wenn  auf  der  rechten  Seite  von  (92)  die  kon- 
jugirt-komplexen  Ausdrücke  zugefügt  werden.  Nehmen  wir  an, 
dass  p  reell  sei,  was  eintritt,  falls  der  Körper  für  die  betreffende 
Farbe  keine  merkliche  Absorption  zeigt,  d.  h.  die  Koefficienten  a,, 
in  (89)  zu  vernachlässigen  sind,    so  folgt  nach  (92)  für  N  =  —  i  M 

X=      MeT('-P^^+    Me-T^'-P'^=       2M  cos  —  (t-pz), 


Y  =  -iMeT(*-P^>  +  iMe-T(*-P^^  =  +  2Msin  —  (t-pz),  (94) 


'^'-P^^  =  +  2Msin 

T 

für  N  =  +iM: 


Y=    iMeT^*"P'^-  iMe-T(*-P^)  =  -2Msin  —(t-pz). 

Diese  Gleichungen  stellen  cirkularpolarisirte  Wellen  dar,  und  zwar 
rotirt  für  ein  der  Fortpflanzungsrichtung  entgegengesetztes  Auge 
bei  unsrer  Wahl  des  Koordinatensystems  der  Endpunkt  des  Vektors 
X ,  Y  bei  der  ersten  Welle  (N  =  —  i  M)  entgegen  dem  Uhrzeiger 
(links  cirkularpolarisirte  Welle),  bei  der  zweiten  Welle 
(N  =  +iM)  mit  dem  Uhrzeiger  (rechts  cirkularpolarisirte 
Welle).  J 

Diese  beiden  Wellen  haben  nun  aber  verschiedene  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeiten, denn  nach  (93)  ist  für  die  erste  Welle: 


\ 
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P  =  - 


+  TV'4fc+^' 


2x0» 
für  die  zweite  Welle:  (95) 


P  =  +  tI^  +  TV/4Ä^+^- 


Wenn  also  p  positiv  ist  (was  nach  pag.  539  für  linksgewundene 
Moleküle  eintritt),  so  ist  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  links 
cirkularpolarisirten  Wellen  grösser  als  die  der  rechts  cirkularpolari- 
sirten  Wellen,  da  p  für  erstere  kleiner  ist  als  für  letztere. 

Bezeichnet  man  die  beiden  nach  den  Formeln  (95)  bestimmten 
Werthe  von  p  mit  p^  und  pg,  so  ist  der  Effekt  der  Superposition 
beider  im  Körper  sich  fortpflanzenden  Wellen  nach  (94)  gegeben 
durch: 

X  =  Xi4"X2  =  2MI  cos  —  (t  —  Pi  z)  +  cos  —  (t  —  P2  z)  L 

(96) 

Y  =  Y,  +  Yg  =  2M  [sin  ^  (t  --  p^z)  -  sin  ^  (t  -  p,z)]  . 

Setzt  man  nun 


t'  =  t-^4^z,  T  =  -£^^z,  (97) 


SO  wird 


7"  (t  -  Piz)  =  —  +  y ,          —(t'-^^z)=  —  -^. 
Daher  ist  nach  (96) 
X  =  2  M  I  cos  I f-  y  1  +  cos  ( 91    =  4  M  cos  ^  cos  —  , 

Y  =  2  M    sin  i h  <p  )  —  sin  ( 'f  1     =  4  M  sin  9  cos  —  . 


(98) 


Durch  Superposition  beider  cirkularpolarisirter  Wellen  ent- 
steht daher  an  jedem  bestimmten  Kaumpunkte,  d.  h.  für  jedes  be- 
stimmte z,  eine  linearpolarisirte  Lichtbewegung,  d.  h.  eine  gerad- 
linige Schwingung,  da  nach  (98)  X  und  Y  von  gleicher  Phase  sind. 
Die  Lage  dieser  geradlinigen  Schwingung  jedoch,  d.  h.  die  Lage 
der  Polarisationsebene,  wechselt  von  Punkt  zu  Punkt,  da  sie  nach 
(98)   mit  der  x-Axe   den  Winkel  y   einschliesst   und  dieser  Winkel 


\ 


'r 
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nach  (97)  proportional  zu  z  ist.  Die  Polarisationsebene  wird  daher, 
falls  die  Wellen  eine  Strecke  z  durcheilt  haben,  um  den  Winkel  9 
dem  Uhrzeiger  entgegengedreht  für  ein  der  Fortpflanzungsrichtung 
entgegengesetztes  Auge.    Aus  (97)  und  (95)  folgt  diese  Drehung  zu: 

Es  findet  also  Linksdrehung  statt,  wenn  p  positiv  ist  (die  Moleküle 
also  links  gewunden  sind),  während  ftlr  negatives  p  (bei  rechts- 
gewundenen Molekülen)  eine  Rechtsdrehung  der  Polarisationsebene 
eintritt. 

Setzt  man  in  (99)  den  Werth  p  (t)  nach  (89)  als  Funktion 
der  Schwingungsdauer  ein,  so  erhält  man  das  Dispersions- 
gesetz für  die  Rotationspolarisation.  Da  nach  (89)  p  von  t 
unabhängig  ist,  falls  die  Eigenschwingungen  der  Moleküle  ^)  sehr  weit 
im  Ultravioletten  liegen,  so  lehrt  (99),  dass  die  Drehung  der  Polari- 
sationsebene umgekehrt  proportional  dem  Quadrat  der  Schwingungs- 
dauer des  Lichtes  zunehmen  muss.  Dieses  Gesetz  ist  thatsächlich 
von  Biot  als  ein  Erfahrungssatz  aufgestellt,  und  in  gewisser  An- 
näherung besteht  er  bei  allen  aktiven  Körpern. 

Mau  erhält  indessen  eine  genauere  Darstellung  der  Beobach- 
tungen, wenn  die  Eigenschwingungen  der  (aktiven)  Moleküle  be- 
rücksichtigt werden.  Liegen  dieselben  nur  im  Ultravioletten,  so 
erhält  man  durch  eine  Reihenentwickelung,  wie  sie  der  auf  pag.  532 
für  s  (t)  vorgenommenen  ähnlich  ist,  aus  (89)  und  (99)  die  Dis- 
persionsformel : 

'^         A  A  A  A 

_t_  '"•1     J        ^2     _i        ^:\        i        ^^l        _  /  I  rv(\\ 

in  welcher  sämmtliche  Koefficienten  A  positiv  sind.  Thatsächlich  kann 
man  mit  Hülfe  einer  solchen  vierkonstantigen  Dispersionsformel  die 
Drehung  im  Quarz  darstellen  innerhalb  eines  sehr  grossen  Spektral- 
bereiches, welches  vom  Ultrarothen  bis  weit  in  das  Ultraviolette 
reicht  (bis  zur  Kadmiumlinie  20). 

Würden  auch  Eigenschwingungen  der  aktiven  Moleküle  zu 
berücksichtigen  sein,  welche  im  Ultrarothen  liegen,  so  würde  durcb 


')  Es  kommt  dabei  nur   auf  die  dissymetrischen  Moleküle    an ,    welcbi 
die  Drehung  verursachen,  also  z.  B.  in  einer  Zuckerlösung  nur  auf  die  Zacke 
moleküle. 


ItotiitionBpolsrisation  der  Krystalle, 


neitfnentwickelung  von  (S9)  i 
formel  entstellen: 


ad  Einsetzen  in  ('.»9)  die  Dispersions- 


-B,T*  -B,  T' 


-B„  +  - 


-  +  ...,    (11)1) 


iederum  sümintliche  Koefficienten  positiv  sind.  —  Es  sind 
bisher  keine  Körper  bekannt,  für  welche  die  Erweiterung  der  Dis- 
persionsforrael  (lOl.l)  in  (H.'l)  sich  als  nothwendig  herausgestellt  hat, 

Für  äusserst  langsame  Schwingungen  folgt  aus  (89)  und  (99) 
y  =  fl,  was  in  Uebereinstimmung  mit  unsern,  oben  auf  pag,  537 
angestellten  allgemeinen  Ueberlegungen  steht. 


^B  15.  Rotationspolarisatioii  der  Kryt^tnlle.  Es  macht  keine 
Schwierigkeit,  aus  dem  Ansatz  (8(3)  (p^.  537)  mit  Hülfe  der  Be- 
dingung (87)  die  Grundgleichungen  für  aktive  Krystalle  aufzustellen. 
Da  indess  für  alle  bisher  der  Beobachtung  unterzogenen  Krystalle 
die  aus  der  Aktivität  (Dissymmetrie)  entspringenden  Koefßcienten  p 
sehr  klein  sind,  so  entziehen  sich  die  aus  einer  Vei-achiedenheit  der  p 
nach  verschiedenen  Riehtungen  sich  ergehenden  Konsequenzen  der 
Wahrnehmung.  Man  gelangt  daher  schon  zu  einer  völlig  befriedi- 
genden Darstellung  der  Erscheinungen,  wenn  man  in  (88)  (pag-  538) 
nur  die  s,,  als  von  der  Richtung  abhängig  einführt,  dagegen  die 
{jj,  nicht. 

Die  Konsequenzen  dieser  Theorie  sollen  hier  nicht  weiter  ver- 
folgt werden  ').  Ich  will  nur  anführen,  dass  sie  in  allen  Punkten 
der  Erfahrung  durchaus  entsprechen.  —  Es  ergiebt  sich  u.  Ä.  der 
von  der  Erfahrung  bestätigte  Satz,  dass  merkliche  Rotationspolari- 
sation nur  für  Fortpflanzungsrichtungen  vorhanden  ist,  welche  in 
der  Nähe  einer  optischen  Axe  des  Krystalis  liegen.  Es  liegt  dies 
daran,  dass  die  Koefßcienten  p  nicht  nur  gegen  die  Koefßcienten  s 
klein  sind,  sondern  sogar  gegen  die  unterschiede  der  s  in  ver- 
Kchiedenen  Richtungen. 

Auch  das  Problem  der  Reflexion  an  einem  aktiven  Körper 
soll  hier  nicht  näher  besprochen  werden,  da  bei  allen  Körpern, 
welche  man  bisher  kennt,  die  Aktivität  so  gering  ist,  dass  eine 
Abweichung  von  den  Keflexionsgesetzen   nicht  aktiver  Körper  sich 


')  Betrefia  ihrer  cäheien  Ausführung  v; 
^hy«.,  n.  Bd.,  Artikel  .RotationspoUri^ntJon* 
OruUe,  fbjrtlk  du  Aethcr>. 
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der  Beobachtung  entzieht^).  —  Wie  man  zu  verfahren  hat,  um  zu 
den  Reflexionsgesetzen  zu  gelangen,  ist  leicht  anzugeben,  da  die 
Grenzbedingungen  nach  den  Schlüssen  der  pag.  511  wiederum  die 
dortigen  Formeln  (52)  sind.  —  Je  nachdem  man  die  elektrische 
Kraft,  die  magnetische  Kraft  oder  die  elektrische  Polarisation  (oder 
Strömung)  als  Lichtvektor  wählt,  erhält  man  formell  verschiedene 
Erklärungssysteme  ^) ,  welche  aber  natürlich  zu  gleichen  beobacht- 
baren Resultaten  führen  müssen. 


^)  Dies  gilt  selbst  für  Zinnober,  welcher  die  stärkste  Aktivität  aller  bisher 
beobachteten  Körper  besitzt.  Vgl.  hierüber  P.  Drude,  Grötting.  Nachr.  1892, 
pag.  406. 

')  Sie  sind  vom  Verfasser  in  Götting.  Nachr.  1892,  pag.  399  u.  ff.  ent- 
wickelt. 


Kapitel   XI. 
Absorbirende  Körper  (Metalle). 


1.  Elektromagnetische  Oruiiciglelt-hungeu  fdr  nnroll- 
kominene  Isolatoren  »nH  Metalle.  Wie  für  jeden  Körper,  so 
gelten  auch  i'ilr  Metalle  die  MaxweU'seheii  Grundgleichungen '}  der 
pag.  80,  nämlich: 


B^ 


47CW^- 


80wie   die   aus   den    Induktionsgesetzen    folgenden   Glüichungen   der 
p^.  218: 

jk^_dQ^__iiU         i[l^iK_i^         2l^^-l^       fo\ 

wobei  P,  Q,  R  die  Komponenten  der  elektrischen  Kraft  nach  elektro- 
magnetiachem  Maass  bedeuten. 

In  den  Gleichungen  (I)  bezeichnen  u,  v,  w  die  Komponenten 
der  elektrischen  Strömung  nach  elektromagnetischem  Maas«.  Sind 
nur  Leitungsstrgme  vorhanden,  so  ist  nach  den  Formeln  (10)  dn 
Kap.  VI  auf  pag.  228  zu  setzen: 

u  =  tP,  v  =  oQ,  w  =  tII,  /Mi 

worin  i  die  specifische  Leitfähigkeit  des  Körpers  nach  l 
netischem  Maass  bedeutet. 

Sind  dagegen  nur  Verschiebungsströme  TorbAoden, 
den  Gleichungen  (14)  des  Kap.  VITI  auf  pag.  81U  in 

■)  D'iPse  sind  im  II.  Kapit«!  nraprOnglich  Ulierluitipt  nur 
■  üetallB  abgeleitet. 
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"*""  4t.     9t  '     ^^""  47C     8t  '     ^•""  47:     Ot  '         ^  ^ 

wo  Ue,  Ve,  Wc,  X,  Y,  Z  nach  elektrostatischem  Maass  gemessen  sind, 

oder  da  ist: 

P 

u,  =  cu,     X  =  — ,  (5) 

c 

so  folgt  für  Verschiebungsströme: 

_       g         8P  _       g        9Q  _       £        9R       ,  . 

^""  4  7cc2     9t   '     ^""  4ffc^     9t   '     ^""   4ffc«     9t    *    ^' 

In  einem  unvollkommenen  Isolator,  welcher  ein  gewisses  Lei- 
tungsvermögen besitzt,  müssen  sich  nun  offenbar  die  Leitungsströme 
über  die  Yerschiebungsströme  superponiren.  Man  erhält  daher  durch 
Addition  der  Gleichungen  (3)  und  (6): 

u  =  oP  -f- 


47rc2     9t  ' 

^-^Q  +  T^r-^.  (7) 

P    ,        £         9R 

w  =  aR  + 


4  7rc2     9t    • 

Eine  andere  Annahme,  welche  Poincar^^)  für  rationeller  hält, 
rührt  von  Potier  her.  Nach  dieser  sollen  sich  in  einem  unvoll- 
kommenen Isolator  nicht  die  Strömungen,  sondern  die  aus  den  Lei- 
tungsströmen und  aus  den  Verschiebungsströmen  sich  ergebenden 
elektrischen  Kräfte  superponiren.  Man  würde  daher  aus  (3)  und  (6) 
gewinnen : 

9P         1     9u     ,     4;:c^ 

=  —  -TTT  H : — u- 


9t         a     9t     '         £ 

Dieser  Ansatz  ist  aber  deshalb  zu  verwerfen,  weil  für  o  :=  0 ,  d.  h.  für 
einen  vollkommenen  Isolator,  P  =  oo  folgen  würde. 

Für  sogenannte  unvollkommene  Isolatoren  ist  die  Leitfähig- 
keit o  sehr  klein.  Man  kann  aber  eine  stetige  Reihenfolge  von 
Körpern  aufstellen,  für  welche  a  successive  grösser  wird.  Diese 
Reihenfolge   endet  mit  den   Metallen,    für  welche   o   die   höchsten  i 

*)  H.  Poincare,   Elektricität   und    Optik,    deutsch   von  Jäger   q» 
G  um  lieh,  1.  Bd.,  pag.  157,  Berlin  1891. 
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Beträge  erreicht.  Eine  gewisse  Mittelstellung  neliiaeu  die  Elektrolyte 
und  destillirtes  Wasser  ein.  Folgende  Tabelle  giebt  die  Leitfähig- 
keit  a'  einiger  Körper,  bezogen  auf  Quecksilber.  Die  Leitfähigkeit  o 
nach  abGoIutem  Haass  Sndet  man  nach  Formel  (1<>)  auf  pag.  230 
durch  Multiplikation  von  o'  mit  dem  Faktor  1,0t);-! .  10"', 


Tabelle  d 

er  Lflilfä 

higkeite 

^ 

2.3 

Kupfer  (0°)    .     , 
QuecksUber  .... 
25%  NaCl-LBsung     . 
Deatillirtes  Vfaaeer     . 

tiO 
1 
2. 10-' 

7.10-'" 

fi,4.10*' 
1,1.10-" 
2,1.10-'° 
7.9,10-" 

3«.  10° 

6.10' 

1,2.10' 

4,7.10-' 

Aus  dem  Ansatz  (7)  geht  hervor,  dass,  je  grösser  die  Leit- 
fähigkeit wird,  um  so  mehr  die  Leitungsströme  neben  den  Ver- 
schiebungsströmen auftreten.  Jedoch  hängt  ihr  gegenseitiges  Grössen- 
verhältniss  auch  wesentlich  von  der  Schnelligkeit  der  Stromwechsel 
ah,  indem  nach  (7)  die  Versehiebungsströme  um  so  mehr  zur  Gel- 
tung kommen,  je  grösser  diese  Schnelligkeit  ist. 

Nennen  wir  T  die  Periode  der  Strom wechs el ,  so  ist,  abge- 
sehen  von  der  Pliase: 


-F. 


4  ::c 


ftt 


2cX 


wobei  X  die  Wellenlänge  der  Schwingung  im  leeren  Kaurae  bedeutet, 
d.  h.  das  Produkt  cT.    Das  Grösaenverhältniss  der  Leitungs- 
strönie  und  der  Verschiebungsströme   hängt  also  von  dem 
Quotienten  2c'3)>:s   ab.     Aus   den   in    der  letzten   Kolumne   der 
Torigen  Tabelle  angeführten  Werthen  von  2ct  ergicbt  sich,  dass, 
faÜB  die  DielektricitStskonstante  i  der  Metalle  selbst  dio  Qr6> 
erreichen  sollte,  doch  fUr  alle  mit  elektrischen  Experimei 
reichenden  Wellenlängen,  deren  kleinst«  auf  10  cm  tri  n 
die  Versehiebungsströme  der  Metalle  gegen  ihre  Leitung 
ignoriren  sind,  da  ihr  Urössenverhältnis.t  selbst  für  Quedr" 
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der  Zahl  1 :  0000  bleiben  muss.  Daher  waren  wir  also  berechtigt, 
fOr  alle  elektrischen  Experimente,  selbst  für  die  Righi'schen  Welleo 
der  Hertz'schen  Versuche,  nur  LeitungsstrÖtne  in  den  Metallen 
anzunehmen.  Für  e  =  1000  würde  erst  bei  Wellenlängen  der  Qrössen- 
ordnung  X  =^  0,25  .  10**  cra,  welche  kurzen  optischen  Wellen  ent- 
sprechen, f^r  Kupfer  die  Verschiebungsströme  gegen  die  Leitungg- 
ströme  ins  Gewicht  fallen.  Dies  zeigt  also,  dass  wir  bei  der 
Anwendung  unserer  Formeln  auf  optische  Verhältnisse  bei  Me- 
tallen das  etwaige  Vorhandensein  einer  Dielektricitätakonstante  zu 
berQcksichtigen  haben. 

Anders  liegen  die  Verhältnisse  beim  Wasser.     Setzen  wir  fUr 
dasselbe  e  =  80,  so  ergiebt  sich,  dass  schon  für  eine  Weltenlänge  Yon 

X  =-jy  10*  =  1,7  .  10^  cm   die   VerschiehungsstrSme   von   gleicher 

Stärke  sind,  wie  die  Leitungsströme.  Dies  wDrde  einer  Schwin- 
gungsperiode T  von  6 .  10'"  sec  entsprechen,  wie  sie  schon  durch 
Entladungen  grosser  Kondensatoren  zu  erreichen  ist  (vgl.  oben 
pag.  347).  FUr  Hertz'sche  Schwingungen,  selbst  von  der  Wellen- 
länge X  =  10  m  =  10*  cm,  würden  die  Leitungsströme  170mal 
schwächer  sein,  als  die  Verschiebungsströme.  Daher  kann  für  diese 
Versuche  das  Wasser  lediglich  als  Isolator  behandelt  werden. 

Es  wird  jetzt  auch  sofort  das  oben  pag.  436  angeführte  Re- 
sultat verständlich,  dass  schlechte  Leiter,  wie  z.  B.  Holz,  Papier, 
Wasser  für  statische  Ladungen  oder  langsam  veränderliche  elektrisolw 
Zustände  als  Leiter  wirken,  z,  B,  Schirmwirkungen  ausüben,  wökreiu 
sie  für  schnelle  Schwingungen  sich  wie  Isolatoren  verhalten,  d,  h,  i 
selben  nicht  absorbiren,  sondern  durchlassen. 

Durch  Einsetzen   der  Werthe  (7)   in  (1)   und  Eliminatioii  i 
a,  [5,  7  mit  Hülfe  von  (2)  erhält  man : 


AP. 


Dieselben  Gleichungen  befolgt  Q,  It,  rt,  ß,  y- 

Da  die  Gleichungen  (1),    (2),   (7)  auch  in  der  als  inhonia^ 
zu    denkenden ,    unendlich    dUnnen   Uebergangsschicbt   zweier   ' 
schiedener,  an  einander  stossender  Körper  gelten,  so  folgen  i 
Uoberlegungen  der  pag.  317  die  Grenzbedingungen  zu: 

a,  =  «,,     ß,  =  ?,,    P,  =  Ps,     Qi  =  Qi  fBr  «  =  U. 

falls  die  xy- Ebene  in  die  Grenzschicht  beider  KOrper  g 
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Wählen  wir  die  xz-Ebene  zur  Eiufallsebene  der  ebenen 
Wellen,  so  werden  die  Kräfte  von  y  unabhängig. 

Die  Komponenten  der  elektrischen  Kraft  sind  daher  in  der 
Form  darstellbar: 

V       ,,    --[t-mx-(p-ip')«]  i  2i:  ,--. 

X  =  Me^  ,       Y~~T~'  ^    ^ 

Gerade  wie  oben  pag.  488  die  Gleichung  (8)  besteht,  so  gilt  hier: 

m»  +  (p-ip')»  =  -^,  (12) 

wie  auch  unmittelbar  durch  Einsetzen  von  (11)  in  (10)  folgt. 

Der  Koefficient  p'  verschwindet  in  durchsichtigen  Mitteln,  in 
welchen  keine  merkliche  Absorption  besteht.  Dort  haben,  nach  den 
Gleichungen  (10)  der  pag.  489,  die  Koefiicienten  m,  p  die  Bedeutung: 

sinjp                  cos  9 
m  = ^,     p  = ^,  (13) 

wo  (p  der  Winkel  zwischen  der  Wellennormale  und  der  z-Axe, 
und  coj  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  im  durch- 
sichtigen Medium  ist.  Liegt  die  z-Axe  senkrecht  zur  Grenze  zwischen 
dem  durchsichtigen  und  einem  absorbirenden  Medium,  so  bedeutet  y 
den  Einfallswinkel  der  Wellen.  Ferner  soll  die  positive  Richtung 
der  Z-Axe  in  das  absorbirende  Medium  hinein  gerichtet  sein.  In 
demselben  gelten  dann  für  die  elektrischen  Kräfte  Formeln  der 
Form  (11)  mit  einem  positiven  Werthe  von  p'.  Der  Koefficient  m 
muss  denselben  Werth,  wie  für  die  Wellen  im  durchsichtigen  Körper 
besitzen,  da  dieses  nach  pag.  489  wegen  des  Bestehens  irgend 
welcher,  für  alle  Werthe  von  x,  y,  t  gültigen  Grenzbedingungen 
nothwendig  ist.  m  ist  also  auch  im  absorbirenden  Körper  eine 
reelle  Grösse.  —  unterscheiden  wir  den  für  letzteren  gültigen  Werth 
des  p  und  p'  durch  den  unteren  Index  2  von  dem  für  den  durch- 
sichtigen Körper  gültigen  Werth  des  p,  welchem  der  Index  1  bei- 
gefügt werden  soll,  und  ebenso  die  Magnetisirungskonstanten  der 
Körper  durch  (Xg  und  (i^,  so  ist  also  nach  (12): 


m*  +  (p,-ip/)^  =  -^,  (120 

während  nach  (13)  ist: 

m  = ,      p,  = .  (13  j 


i  91., 


E,  =  3i.  .e"\ 
^elle  Grössen  sind,  so  ist  für  z  =  0: 


m 
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Da  Bauptgleichungen  und  Grenzbedingungen  ganz  die  gleichen  wie 
im   Kap.   X,   g   4   sind,   so   gelten   auch   unraittelhar   die   dortigen 

I  Formelu  {21)  für  die  elektrische,  resp.  die  Formeln  (22)  für  die 
magnetische   Kraft   (pag.  493).     Man   muss   nur   darin   ilir  p,   den 

I     komplexen  Werth  p^— -ip^'  einsetzen,  ferner  ftlr  s,  den  komplexen 

Werth  a,  während  — *-—- gleich  m' -)- p[*  ist.    Daraus  erkennt  man, 

'  dass  die  Amplituden  der  reflektirten  und  gebrochenen  elektriscten 
Kräfte  komplexe  Grössen  sind,  wenn  die  der  einfallenden  Kräfte 
reell  sind. 

Um  die  physikalische  Bedeutung  hiervon  zu  erkennen,  ist  zu 
1      berücksichtigen,    dass  man  die  wirkliche  Bedeutung  der  Kräfte  er- 
hält,  wenn  man  zu  ihrer  komplexen  Form  die  koujugirt  komplexe 
i;.     Nehmen  wir  daher  an,   dass   die   reflektirte  j- Komponente 
lektrischen  Kraft  Y^  sei 

0iad  die  y-Komponente  der  einfallenden  Welle,  falls  ihre  Ämpli 
E,  reell  ist,  den  Werth  hat 
Hieraus  erkennt  man,  dass  die  reflektirte  Welle  an  der  Grenze, 
d.  h.  für  z  =  l),  eine  Phnsenbeschleunigung  A  gegen  die  einfallende 
il  Welle  erfahren  hat.  Bringt  man  also  den  Quotienten  R,;E, 
auf  die  Formp.e'^,  wopund  Ä  reell  sind,  so  bedeutet  p 
das  Amplitudenverhältniss  der  reflektirten  Welle  zut 
einfallenden  Welle,  A  die  durch  Reflexion  herbeigeführte 
Phasenheschleunigung. 

Es  ergiebt  sich  daher  auch  sofort,  dass,  falls  Bp  die  kompleie 
Amplitude  der  reflektirten,  in  der  Einfallsebene  sehwingemlen,  elektri- 
schen Kraft  ist,  und  falls  man  den  Quotienten  R,, :  It.  auf  die  Form 
p  .  e'^  bringt,  wo  p  uud  A  reell  sind,  p  das  Amplituden verhältnias 
der  in    der  Einfallsebene   und   der  senkrecht   zu  ihr  achwiugün'' 


Y,  =  91. 


=  2  9I.cos(a  +  ^^) 


Y„  =  2E.cos(i^) 
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reflektirten  elektrischen  Kraft  bedeutet,  A  die  Phasenbeschleunigung 
der  ersteren  gegen  letztere.  —  Diese  beiden  Grössen,  welche  der 
experimentellen  Erforschung  besonders  bequem  zugänglich  sind, 
sollen  als  relatives  Amplitudenverhältniss  und  relative 
Phasendifferenz  der  reflektirten  elektrischen  Kraft  kurz  be- 
zeichnet werden. 

Die  auftretenden  Phasendifferenzen  sind  der  Metallreflexion 
eigenthümlich.  Sie  bewirken,  dass  das  von  einem  Metall  oder  einem 
stark  absorbirenden  Körper  reflektirte  Licht  elliptisch  polarisirt  ist, 
auch  wenn  das  einfallende  Licht  linear  polarisirt  ist.  Dies  tritt  bei 
Reflexion  an  einem  durchsichtigen  Körper  nicht  ein  oder  nur  in 
ganz  geringem  Maasse,  wenn  derselbe  durch  Oberflächenschichten 
verunreinigt  ist  (cf.  oben  pag.  503). 

Da  die  Intensität  der  Welle  proportional  mit  dem  Quadrat 
ihrer  Amplitude  ist,  so  wird  dieselbe  aus  einer  komplexen  Ampli- 
tude, z.  B.  R»,  erhalten,  indem  man  sie  mit  ihrem  konjugirten 
Werthe  multiplicirt.     Denn  nach  (14)  ergiebt  sich  dadurch  SR^*. 

3.   Uaupteinfallswinkel  und  Uauptazimuth.    Im  Folgenden 

sollen  das  relative  Amplitudenverhältniss  p  und  die  relative  Phasen- 
differenz A  der  an  Metallen  reflektirten  Wellen  näher  betrachtet 
werden.  Dieselben  können  bequem  beobachtet  werden,  indem  man 
linear  polarisirtes  Licht  auf  einen  Metallspiegel  auffallen  lässt  und 
dasselbe  nach  der  Reflexion  durch  einen  B  a  b  i  n  e  tischen  Kompen- 
sator  ^)  schickt ,  dessen  Hauptschnitte  parallel  und  senkrecht  zur 
Einfallsebene  gestellt  werden.  Betrachtet  man  das  aus  dem  Kom- 
pensator  austretende  Licht  durch  ein  NicoTsches  Prisma,  so  kann 
man  das  Licht  im  Allgemeinen  durch  Drehen  des  Prismas  nicht 
zum  Verlöschen  bringen,  da  es  nicht  linear  polarisirt  ist.  Nur  bei 
bestimmten  Einstellungen  des  Kompensators  gelingt  dies,  nämlich 
dann,  wenn  die  durch  Metallreflexion  herbeigeführte  relative  Phasen- 
differenz durch  den  Kompensator  grade  aufgehoben  ist.  Das  aus 
demselben  austretende  Licht  ist  dann  linear  polarisirt,  die  Lage 
seiner  Polarisationsebene,  d.  h.  auch  das  relative  Amplitudenverhält- 
niss, ergiebt  sich  aus  der  Stellung  des  Nicols,  für  welche  das  aus 
dem  Kompensator  austretende  Licht  ausgelöscht  wird,  während  sich 
aus  der  Stellung  des  letzteren   die  relative  Phasendifferenz  ergiebt. 


*)  Ueber  seine  Konstruktion   vgl.   Winkelmanu,   Handb.   der  Phjf. 
II.  Bd.,  pag.  720.  j 
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Wie  im  vorigeu  Paragraplien  angegeben  ist,  bandelt  ee  sich 
bei  der  theoretischen  Berechnung  von  f>  und  A  um  den  Quotienten 
Rp  :  H,.  Derselbe  ergiebt  sich  nach  den  Formeln  (21)  des  X.  Ka- 
pitels (pag.  492),  faUs  man  a  fllr  i^  schreibt,  zu: 


E,    Pia-f-pjS, 


P.  1^:.  +  P.  i^l 

Pil^s-Pf^    ' 


Hierin  ist  unter  p^  der  komplexe  Werth  p,  ■ 
mden.     Setzt  man 


Ep  •  R„  ~  Ep  ''  ■ 


ztg-l-. 


80  ersieht  man  aus  (15),  dass  der  Ausdruck  - 


i  +  tg't..' 

l-lg'}.e' 
ich  wird.     Er  ergiebt  sich  näiulich  nach  (15)  zu 

1  +tg'|..e"  _  p.'ait, -p,'t,H| 
"  Pi  P.  (']  !'■! 


gt-e" 


0(1,1 


(lö) 
'  nach  {12') 

(10) 
j   besonders 

(17) 


;  Da  nun  ist: 


J^JL 


m'-f  P|*=    -'^'  ,  m'-fp,': 
I  die  rechte  Seite  obiger  Gleicliung  identisch  tuit 


(18) 


»i,  und  nach  (IS) 


PiPj  M»'*-'"!»., 
oder,  da  nach  (ISQ  m  =  jfin  if  :  (U|,  p,  =  c( 
•^1^  c  :  |/  [ii  El  ist,  identisch  mit: 

Pi  c      "  =1  m  —  fl  i"^! ' 

Trennt  man  auf  der  linken  Seite  von  (17)  die  Feellen  \ 
imaginären  Bestandtheilen  und  setzt  man  in  (17')  für  p,  dU 
P»  ~  'Pi'  "^'^li  U-')  ein,  so  entsteht: 

C08  2  ^  +  i  sin  U  tj^  sin  A  _     siny  tgyt'  i 


1  -ain  2'}'cos  A  (,  a|j,^  — ^^ j^^  sinS^    ^m~ 

Nach  dieser  Formel  kann  man  für  jeden  Einfallswinti 
mgebörige  •'/  und  A  berechnen,  fall»  man  die  Konstanten  e,, 
I  durchsichtigen  Körpers   und   des  Metalles  kennt. 
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sich  zur  Berechnung  zweckmässig  der  Einführung   zweier  Hülfs- 
grössen  P  und  Q,  welche  definirt  werden  durch: 


-i!l=sin^tg?v/ !lJl.___.!lJhJL«B.      (20) 

tgP  ^    "^  "^  V  a[J.2  — eifJ-i  sin^<p    eijtg— ajJ.1 

Es  wird  dann  nämlich,  wie  man  sich  durch  Einsetzen  in  (19) 
leicht  überzeugt: 

tgA  =  sinQtg2P, 

cos  2  (|>  =  cos  Q  sin  2  P.  ^     * 

Die  Beobachtung  ergiebt,  dass  für  einen  bestimmten  Einfalls- 

winkel  y  die  relative  PhasendiflFerenz  A  zu  -^  wird.    Dieser  Winkel 

wird  der  Haupteinfallswinkel  genannt.  Für  denselben  muss 
nach  (21)  tg  2  P  =  oo  werden,  d.  h.  tg  P  =  1.  Wenn  man  daher 
die  rechte  Seite  von  (20)  mit  ihrem  konjugirten  Ausdruck  multi- 
plicirt,  so  muss  dieses  Produkt,  falls  9  gleich  dem  Haupteinfalls- 
winkel 7  ist,  den  Werth  1  annehmen.    Setzt  man  zur  Abkürzung: 


Ih^  _  sin^  ?  .  ^-^^ ^^  =  b  --  ib',  (22) 

so  ist  der  Haupteinfallswinkel  y  bestimmt  aus  der  Relation: 

sin^y  tg2y  =b2  +  b'2.  (23) 

Der  zu   dem   Haupteinfallswinkel   zugehörige  Winkel  ([>   wird 

das  Hauptazimuth  ^  genannt,  da  er  nach  (16)  die  Bedeutung 
hat,  dass,  falls  das  einfallende  Licht  linear  polarisirt  unter  dem 
Azimuth  45^  gegen  die  Einfallsebene  ist  (Eg  =  Ep),  dann  ^  das 
Azimuth  der  Polarisationsebene  des  reflektirten  Lichtes  gegen  die 
Einfallsebene  angiebt,  falls  dasselbe  linear  polarisirt  wäre,  d.  h.  die 
Phasendifferenz  A  durch  irgend  ein  Mittel,  z.  B.  einen  Babinet- 
schen  Kompensator,  wieder  aufgehoben  wäre. 

Aus    (21)    ergiebt    sich    für    den    Haupteinfallswinkel,    d.   h. 

P  =  45^,   das  Hauptazimuth  ^  zu 

cos  2  ^  =  cos  Q,  d.  h.  2  ^  =  Q.  (24) 

Da  nun  nach  (20),   wenn  man  die  Bezeichnung  (22)  benutzt, 
die  Relation  besteht: 
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=  4^^=#^(b  +  ibo,      (200 


tgP  b-ib'  b«  +  b'« 


80  folgt  aus  (24): 


d.  h.  tg  Q  =  -^ 


tg2^=-^.  (25) 


Die    Gleichungen     (23)    und    (25)    können   zur   Bestimmung 

von  7  und  ^  dienen,  falls  die  optischen  Konstanten  des  Metalls, 
d.  h.  die  Grössen  b  und  b',  bekannt  sind.  —  Letztere  können  aber 

umgekehrt  auch  nach  (23)  und  (25)  aus  y  und  ^  bestimmt  werden, 
und  dieses  Resultat  ist  sehr  wichtig,  da  es  die  bequemste  ex- 
perimentelle Bestimmungsmethode  der  optischen  Kon- 
stanten eines  Metalls  ist. 

4.    Senkrechte  Incidenz   der  einfallenden  Wellen.     Für 

^  ==  0  werden  die  Formeln  besonders  einfach,  da  dann  m  =  0  ist, 

d.  h.  nach  (18): 

1       1     ^ 

Vx=—V^xHy    P2  =  — Kl^a.  (26) 

Nach  den  Formeln  (21)  des  vorigen  Kapitels  (pag.  492)  wii 
daher  für  'f  —  0: 

Für  Ep  =  E,  ist  also  Rp  =  -  R«. 

Nach  dem  oben  auf  pag.  491  näher  beschriebenen  Sinne,  in 
welchem  die  p-  und  s-Amplituden  positiv  gerechnet  sind,  bedeutet 
dieses,  dass  für  senkrechte  Incidenz  die  p- Amplitude  sich  grade  so 
verhält,  wie  die  s- Amplitude,  was  auch  schon  aus  Symmetrierück- 
sichten nothwendig  ist. 

Schreiben  wir  das  komplexe  pg  in  der  Form: 

P2  =  P2  -  i  P2'  =  — : — 1  (28) 
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SO  bedeutet  nach  den  Formeln  (77)  des  vorigen  Kapitels  (pag.  527) 
k  den  Absorptionskoefficienten  des  Metalls,  n  den  Brechungs- 
exponenten desselben  gegen  den  freien  Aether,  d.  h.  das  Verhält- 
niss  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  der  Wellen  im  Aether  und 
im  Metall.  Es  ist  zu  berücksichtigen,  dass  der  Brechungsexponent 
und  Absorptionskoefficient  des  Metalls  mit  dem  Einfallswinkel  variiren, 
wie  man  aus  der  allgemeinen  Oleichung  (18)  sofort  ableiten  kann. 
Wir  wollen  unter  den  Buchstaben  n  und  k  die  Werthe  jener 
Grössen  für  9  =  0  verstehen. 

Die  komplexe  optische  Konstante  a  des  Metalls  lässt  sich  nun 
leicht  durch  n  und  k  ausdrücken,  denn  eine  Vergleichung  von  (26) 
und  (28)  liefert: 

l/|X2  a  =  n  -  i  k,     d.  h.  ji^  o  =  n«  ~  k«  -  2  ink.         (29) 

Da  nun  femer  J/T^  =  n^^  ist,  falls  n^  den  Brechungsexponenten  des 
durchsichtigen  Körpers  gegen  den  freien  Aether  bedeutet,  so  er- 
halten wir,  falls  wir  noch  (J^j  =  1  setzen,  wozu  wir  berechtigt  sind, 
da  die  Magnetisirungskonstante  aller  durchsichtigen  Körper  sich  nur 
unmerklich  von  1  unterscheidet,  aus  (27): 

__         n-ik-no-ti 

Kp  =  JIj,, 


n  —  i  k  +  n^j  .  (1 

Hierin  ist  für  die  Magnetisirungskonstante  (Xg  des  Metalls  einfach  jt 
geschrieben. 

Da  nun  nach  pag.  554  die  Intensität  des  reflektirten  Lichtes 
dadurch  erhalten  wird,  dass  wir  diesen  Ausdruck  für  Rp  mit  dem 
konjugirt- komplexen  Ausdruck  multipliciren,  so  ergiebt  sich  für  das 
Verhältniss  der  Intensität  Jr  des  reflektirten  und  der  Intensität  Jg 
des  einfallenden  Lichtes: 

ir.  =  r  =   ("  -"u  \^y  +  k^  ^  n^  +  k-  +  no^ii,^-2nno  [i 

Je  (n  +  n,  |x)^  +  k2         n-'  +  k'^-|-noMi^  +  2nno|i'  ^"""^ 

Dieses  Verhältniss  r  der  Intensitäten  für  senkrechte  Incidenz  soll 
das  Reflexionsvermögen  des  Metalls  genannt  werden.  Man 
kann  dasselbe  in  der  Form  schreiben: 

^  =  1 ^""oi^ ran 

n-  +  k2  4-  no  -  |x-  +  -^  n  n^  (X   '  ^  ^ 

woraus  deutlich  wird,    dass   das   Reflexionsvermögen   um   so  hShe^   ■ 
wird ,  je  grösser   der  Absorptionskoefficient  k  und  je  kleiner  dl 


Naheruiigaformelii  Tür  die  Metullreilexion. 


1 


Brechuogsexponent   n    ist.      Hieraus    erklärt   sidi    der    sog 
Metiillglaaz,    dn   für  Metalle   k  sehr  erheblich,  ja  sogar 
grösser  als  n  ist.     Besonders  für  Silber  muss  der  Metallgla 
sein,    wie   es  auch    der   Beobachtung   eutspricbt,    da   dort 
gleich  3.7,  n  etwa  gleich  Ü,'2  ist. 

5.   Näiiernngsroroieln  für  die  Hetallreflexion.   Die 

durch  die  Formeln  (:i2)  (pag.  ö5'j)  definirten  Grössen  b  und 
vom  Einfallswinkel  'f  abhängig,  y  ist  nämlich  in  dem  Fak' 
hallen : 


v': 


-_ — sm-  ^, 


welchem  man  vermöge  (251)  die  Form  geben  kann: 
n  -  i  k 


Setzt  man  ) 


—  i  k       /,        /  ain  V  .  n.  \* 


"■  n'  +  k'     • 

Folglich  wird  der  Ausdruck  (U2)  zu 


——yi-,... 

Nun  ist  der  Wertb  von  '/-  bei  allen  Metallen  i'ilr  ojiti^clje 
weit  kleiner  als  1.    Die  Grässe  n-  -{-  k^  ecbwankt  väm 
Mtitallen  für  gelbes  Licht  etwR  zwischtn  dvii  WeKb«M 
n„^  liegt  zwischen  den  Werthe»    1    und  *itw!i  2^  J 
durchsichtigen  Körper,  und  femer  ist  sm  ■  ■;   hat 
Man  kann  daher  in  (^4)   eint-    1 
t«tizen  von  ■/'  vornehmen,  UU'I 


Diese  Entwicklung  kann  mit  geitiij 
liebkeit  stets    mit   dem   zweitw  j 
erhält  KDgar  eine  fllr  di«  mefctt| 
wenn  man  schon  das  zweite  C 
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In  diesem  Falle  vereinfacheD  sich  die  Formeln  für  die  Metall- 
reäexion  erbeblich,  da  dann  die  Eoefficienten  b  und  b'  der  Formel  (22) 
vom  Einfallswinkel  unabhängig  werden.  Es  wird  dann  nämlich 
(für  f.,  =  rt: 

„  -  i  V  =  Ji^IliJi  -L  °-'  f  -  ;' +  f  +  '  '  l"  ■     (36) 
«0         ^      n^*  —  n*  +  k*  -f  2  1  n  k  ^     ' 

Nach  (20')  und  (25)  ist  daher  die  HilfegtÖBse  Q  eine  von  cp  un- 
abhängige Eonstante,  nämlich  es  ist  Q  =  2i^,  wo  ^  das  Haupt- 
azimuth  bedeutet.     Ferner  ist  nach  (20')  und  (23): 

ta»  p  =      b'  +  b"'      ^     sin'y  tg'y 

sin*  f  tg*  tp  sin*  y  tg*  f    ' 


^    sin  y  tg  (p 
beliebigen  Einfallswinkel  f  wird  daher  nach   (21): 


tg  A  =  sin  2  ^  tg  12  arc  tg 

cos  2  4^  =  cos  2  4  sin  12  arc  tg 


,n  »  tg  !p  /  ' 
!^1  (37) 

n  y  tg  ?  \ 

sin  y  tg  !p  /  ' 

Diese  Formeln  fOr  dte  relative  Phasendifferenz  A  und  das  relatiTe 
Äzimuth  '}>,  welche  Quincke')  aus  den  schon  von  Oauchy  auf- 
gestellten Formeln  für  die  MetuUreflexion  abgeleitet  hat,  stellen  die 
Beobachtungen  thatsäcblich  in  einer  für  die  meisten  Zwecke  vfillijg 
ausreichenden  Annäherung  dar.  —  Es  ergiebt  sich  aus  der  zweitQ 
der  Formeln  (37),  dass  das  Hauptazimuth  ({j  der  Minimalwerth  ( 
relativen  Azimuths  ^  ist,  welchen  dasselbe  für  den  Haupteinfe 
Winkel  annimmt. 

Man  gelangt  zu  einer  noch  besseren  Darstellung  der  Bet 
achtungen,  wenn  das  zweite  Glied  der  Entwickelung  (35)  noch  c 
berücksichtigt  wird.  Indess  sollen  hier  die  dadurch  zu  erhaltem 
Formeln  ^)  nicht  angegeben  werden ,  da  man  mit  der  bisher  1 
nutzten  Annäherung,  d.  h.  den  Formeln  (37),  stets  ausreicht,  1 
ea  steh  nicht  um  eine  sehr  genaue  Bestimmung 
handele. 

')  G.  Quincke,  Pogg.  Ann.  128,  pag.  551,  1866. 
')  Sie  sind  vom  Verfasser  entwickelt  in  Wied.  Ann.  ft 
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0.  Die  IMa^etisirnngskoiiNtante  der  iiin^etischen  Hetalle 
für  Lichtwttlk'n.  Die  bisherigen  Kntwickelungen  giilteii  für  jeden 
Wevth  der  Magnetisirungskonstanten  \i.  des  Metulk.  Specieli  sind 
also  die  Formeln  (-iT)  unabhängig  von  dem  besonderen  Werthe  des  |i.. 
Also  auch  wenn  ein  Eisen-  oder  Stahlspiegel  für  Liehtschwin- 
gungen  denselben  grossen  Werth  von  ji  besitzen  sollte,  wie  für 
langsam  veränderliche  elektroniugnetiscbe  Zustände,  so  niüssten  trotz- 
dem für  ihn  qualitativ  ähnliche  Keflexionsgesetze  bestehen,  wie  für 
unmagnetische  Metallspiegel,  filr  welche  ^i  =^  1  zu  setzen  ist. 

Jedoch  kann  man  aus  den  quantitativen  Verhältnissen  der  Ile- 
flexionserscheinungen  ableiten ,  dass  bei  den  stark  magnetischen 
Metallen,  nämlich  Eisen,  Kobalt  und  Nickel,  ihre  Magnetisirungs- 
konstante  [jl,  wie  sie  für  Lichtschwingungen  maassgebend  ist,  nicht 
viel  von  1  verschieden  sein  kann.  Würde  nämlich  |j.  für  diese 
Met&lle  die  magnetostatischen  Erscheinungen  entsprechenden  grossen 
Werthe  besitzen,  welche  weit  über  100  liegen,  so  würde  nach  der 
Formel  (31)  der  pag.  558  das  Refiexioosvermögeu  dieser  Metalle 
sehr  nahe  gleich  1  sein.  Nun  ist  aber  bei  gelbem  Licht  nach  Be- 
stimmungen von  Kubens ')  für  Eisen  r  =  0,57,  für  Nickel  r  =  0.1)3. 
Diese  Zahlen  stimmen  sehr  gut  Überein  mit  der  Formel  (31),  wenn 
man  darin  |i.  =  1  setzt  und  n  und  k  aus  den  Reflexionsbeobach- 
tungen, d.h.  z.B.  aus  dem  Haupteinfallswinkel  und  dem  Haupt- 
azimuth,  unter  der  Annahme  |).  ^  1  berechnet.  Dagegen  würden 
die  genannten  Werthe  für  r  entschieden  zu  klein  sein,  falls  in  (31) 
[I.  erheblich  von  1  verschieden  wäre. 

Man  kann  ferner  den  Brechiingsexponenten  und  Absorptions- 
koefficienten  der  Metalle  direkt  mit  Hülfe  des  durch  sie  hindurch- 
gehenden Lichtes  bestimmen,  wenn  man  das  Metall  in  Form  eines 
sehr  dünnen  Prismas  von  sehr  kleinem  Keilwijikel*)  oder  in  Form 
zweier  sehr  dünner  Schichten  verschiedene  Dicke  verwendet*).  Setzt 
man  diese  direkt  erbn'*-.'^  yi-^-ii,,.  p —  ^  „^d  |t  in  die  Formel  (36) 
ein,  so  ergiebt  sicli  /wijiciieu  den  nach  den 

'J  Buhlen»,  W. 

•)  Diese  Metli.i.li.'  ■■  /uerel 

Kundl  aii^ewniidl  |U  <  huni; 

nOthigeu  Fonoetu  «iii'l  -:<  1U> 

imä)  und  dem  VerfLi»,.'! 

')  Dic»t  Mftb."lf 
den  L'ntorifi'hiuilfn  dei  ! ; 
Liclit«»  finaet,  t»t  vim  \' 
«uerel  angwwaudt. 

Urado.  Pli^ntk  ilF«  Ai'il 
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Formeln  (23)  und  (25)  berechneten  und  den  ihatsächlich  zu  be- 
obachtenden Werthen   des   Haupteinfallswinkels  y  und   des  Haupt- 

azimuths  ^  nur,  falls  in  (36)  (i  nicht  merkbar  verschieden  von  1 
angenommen  wird. 

Es  ist  daher  bei  allen  Metallen  für  Lichtwellen  |i  =  1  zu 
setzen.  —  Wenn  man  den  Grund  für  die  grossen  Werthe  des  ji  bei 
den  magnetischen  Metallen  nach  der  Amp^re'schen  Vorstellung 
(cf.  oben  pag.  115)  in  der  Existenz  drehbarer  Molekularstrome 
sucht ,  so  ist  es  erklärlich ,  dass  bei  sehr  schnellen  Schwingungen 
[1  zu  1  abnimmt,  falls  die  Drehung  der  Molekularströme  von  einem 
Vorgang  von  gewisser  Trägheit  begleitet  ist,  —  sei  sie  nun  pon- 
derabler  Natur,  oder  elektrischer  (Selbstinduktion). 

Wie  wir  oben  pag.  479  sahen,  findet  allerdings  für  Hertz- 
sche  Schwingungen  jedenfalls  noch  ein  theilweises  Folgen  der  Mole- 
kularströme statt,  da  für  diese  (i  beim  Eisen  und  Nickel  sicher 
grösser  als  1  ist. 

Setzen  wir  nun  für  optische  Anwendungen  bei  allen  Körpern 
(JL  =  1 ,  so  wird  nach  (36) : 


n  ,  .         k 


Daher  ist  nach  (23)  und  (25): 


1  (25): 

"o 

j/n^  +  k" 
n«          ' 

tg2^         l 

(38) 


sm'fig'f=- ^ ,        tg2i^  =  — -.  (39) 

Es  bestimmen  sich  also  die  optischen  Konstanten  n  und  k  des  Me- 
talls in  sehr   einfacher  Weise   aus    dem  Haupteinfallswinkel  y   und 

aus  dem  Hauptazirauth  'J^  ^).  —  Die  so  aus  den  Reflexionsbeobach- 
tungen erhaltenen  Werthe  von  n  und  k  stimmen  mit  den  Werthen, 
wie  sie  die  oben  genannten  direkten  Methoden  ergeben,  bei  zahl- 
reichen Metallen  meist  sehr  gut  überein  ^j. 

7.  Yergleichung  der  optischen  Koustauten  der  Met^Ue 
mit  den  nach  der  elektrischen  Lichttheorie  sieh  ergebeHdei 
Wertheu.  Gehen  wir  zunächst  von  den  Grundgleichungen  (8)  resp. 
(8')  (pag.  r>r)0)  aus,  welche  die  elektrische  Lichttheorie  liefert,  falb 

')  Die  Formeln  (39)  sind  nur  Näherungswerthe. 

2)  Vgl.  hierüber  Winkelmann,  Handb.  d.  Physik,  II.  Bd.,  Arfcikri 
»Absorbirende  Körper"  von  P.  Drude. 

f 


man  nichi  dieselbe  <lurch  BerUcksichtigutig  der  molekularen  In- 
honiogenitäteii  erweitert,  so  ist  nach  (10)  für  die  komplexe  Kon- 
stante a  KU  setzen: 


oder  da  nach  {2ft)  t 
ist  zu  setzen: 


n  k  wird,  falls  ji.^  =  1  ist,  so 


s  =  n'  — kä.  Tc«T  =  nk.  (40) 

Beide  Formeln  widerstreiten  nun  den  thatsächlich  beobachteten 
Werthen  von  n  und  k.  Wir  kennen  zwar  die  Dielektrieifätskon- 
stante  :  der  Metalle  nocti  nicht  direkt,  jedoch  ist  klar,  dass,  wenn 
sie  Überhaupt  esistirt,  sie  jedenfalls  positiv  sein  muss.  Dag^en 
ist  aber  für  sämmtlitlie  Metalle  n  <^  k,  was  also  nach  (40)  im 
Widerspruch  mit  einem  positiven  Werthe  von  s  steht. 

Auch  die  zweite  der  Gleichungen  (4-0)  entspricht  nicht  der 
Erfahrung.  Es  ist  nämlich  ic^T^oc.Ä,  wo  X  die  Wellenlänge 
der  Schwingungen  im  leeren  Raum  bedeutet,  d.  h.  etwa  den  Werth 
li  .  in~"  cm  für  gelbes  Licht.  Nach  den  in  der  Tabelle  der  pag.  549 
mitgetheilten  Werthen  von  c  n  ist  daher  3  c  J.  für  Kupfer  gleich 
1150,  für  Quecksilber  gleich  IB.  Beide  Werthe  sind  viel  grösser 
als  die  optischen  Werthe  für  nk  (1,7  resp.  8,6).  In  demselben 
Sinne  findet  eine  Abweichung  von  der  zweiten  der  Gleichungen  (40) 
bei  allen  Metallen  statt. 

Es  ist  also  für  Schwingungen  von  der  Schnelligkeit  der  opti- 
schen der  ursprüngliche  Ansatz  (7)  der  pag.  548  zu  erweitern.  Es 
kann  dieses  nach  denselben  Principien  geschehen,  wie  sie  im  Ka- 
pitel X  benutzt  sind. 

Nennen  wir  u^  die  x-Komponente  der  elektrischen  Strömung 
in  einem  Molekül ,  so  ist  nach  der  dortigen  Gieichui^  (68)  auf 
pftg.  52;i  zu  setzen: 

u  =  u, +  Su,.  (41) 

Können  ferner  im  Molekül  Eigenschwingungen  existireii,  so  gilt  für 
dasselbe,  auch  wenn  es  aus  leitendem  Material  besteht,  nach  den 
früheren  Formeln  (64)  (pag.  521)  oder  (67)  (pag.  522): 


duh 


+  K 


'!'". 


fl  P 


(42) 


Für   die    Strömung  u,,    in    dem   die  Moleküle   umgebenden   Aetbor 
müssen  wir  hier  den  früheren  Ansatz  {Wi)  der  pag.  522  erweitern  in: 
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da  sonst  für  ein  von  t  unabhängiges  P  keine  Strömung  sich  er- 
geben würde,  wie  es  die  Leitungseigenschaften  der  Metalle  er- 
fordern. 

8  P         i 
Für  periodische  Zustände ,   für  welche  ist  — r-—  =  —  P  ,    er- 

hält  man  aus  (41),  (42)  und  (43): 

4  TT  C'       ()  t      {  II-  _5h  "h 

1    -f-    1  T- 


) 


Es  tritt  also  an  die  Stelle  von  s  im  Ansatz  (7)   der  pag.  548  jetzt 
die  Grösse: 


s  (t)  =  eo  +  S 


Sh 


»h  b 


1  +  i-^- 


h 


T  T^ 


Auch  der  Amp^re'schen  Molekularvorstellung  des  Magnetismus  kann 
man  leicht  einen  mathematischen  Ausdruck  verleihen. 

Die  Grundgleichungen  (2)  der  pag.  547  sagen  aus,  dass  die 
Integralkraft  der  Induktion  über  eine  beliebige  geschlossene  Kurve 
gleich  ist  der  Aenderung  der  Anzahl  der  magnetischen  Kraftlinien, 
welche  die  Kurve  umschlingt. 

Wir  wollen  die  Anzahl  der  magnetischen  Kraftlinien,  welche 
ein  der  yz -Ebene  paralleles  Flächenelement  der  Grösse  1  durch- 
setzt, die  x-Komponente  der  magnetischen  Polarisation 
nennen,  und  dieselbe  mit  1  bezeichnen.  Analoge  Bedeutungen  sollen 
die  y-  und  z-Komponente  m,  n  der  magnetischen  Polarisation  be- 
sitzen. —  Die  Gleichungen  (2)  lauten  dann: 

Ol_dQ   ()R   0m_8R    öP        On   öP        dQ  ^.^. 


9t    üz    by'   ()t    d  X         Üz'  c)t   9y    8x 

Die  magnetische  Polarisation  setzt  sich  nun  aus  zwei  Thnili 
zusammen:  aus  der  Polarisation  1^  in  dem  die  Moleküle   umge' 
den  Aether,  welche,  falls  der  Aether  durch  die  Gegenwart  der 
küle  in  magnetischer  Hinsicht  nicht  verändert  ist,  identisch  mit 
magnetischen  Kraft  ist,    und    aus   der  Polarisation  Ih  in  den 
külen.     Es  ist  daher  zu  setzen: 

l=:]o  +  XIh,  lo  =  «- 


Die  Polarisation  I^  muss  der  niagnetischen  Kraft  a  nur  pr 
tional  sein. 

Wenn  die  Moleküle  Eigenschwingimgen  iira  bestimmte  i 
lagen  ausfuhren  können,  und  bei  ihrer  Bewegung  gewisse,  en< 
vermindernde  Kräfte  (Reibung)  wirken .  so  muss  It,  einer  ana 
Differentialgleichung  genUgen,  wie  sie  (42)  fUr  die  elektrische 
muDg  U|,  ausspricht.     Es  ist  dann  also: 

Der  Koefficient  af,'  bestimmt  die  Enei^ieverluste,  welche  bei 
Aendenmg  der  magnetischen  Kraft  durch  die  Remanenz  (Hyate 
des  Eisens  hervorgebracht  werden  (vgl.  oben  pag.  107). 

Für  periodische  Zustände  ist  nach  (4(j)  und   (47)  zu  W 


1„  +  a,'  - 


--H 


\l^- 


V-'' 


W 


Diese  Forme!  zeigt,  dass  für  sehr  langsame  Zustands'anderungi 
setaeo  ist: 

l^ad  +  i:itK), 

dass  also  die  ihnen  entsprechende  Magnetiairungskonstante  ^ 
Werth  1  +  S  ]i.|,  hat,  während  für  sehr  schnelle  Zustandsänden 
(Lichtschwingungen),  für  welche  t  sehr  klein  ist,  1  =  st  wird, 
dasB  dann  die  Magnetisirungskonatante  den  Werth  1  annimmt. 
würde  sie  schon  thun,  selbst  wenn  die  M«-"'  "'     i     ' 

gungen  ausfuhren  kannten,  sondern  wen:, 
d.  h.  wenn  in  (47)  bt,'  verschwände,  ab-'- 
bleibt. 

Der  Effekt  der  vorgenommenen  Enreiterungen  oA  rIbo,  ilat 
periodischen  Zustandfiändeniugen  liic  Form  ll'J)  der Hjft 
für  die  elektrische  und  magnrli- 
«ber  an  Stelle  des  Koefficientpn 
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An  Stelle   der  Gleichungen   (40)   ergeben   sich   also  jetzt   für 
LichtscIiwinguDgea,  für  welche  der  Ausdruck  (49)  zu  1  wii^l: 

v(i-^) 


('-^)' 


(51) 


O-^)" 


Während  nun  die  erste  der  OleichuDgen  (51)  wohl  geeignet 
ist,  einen  der  frtlher  gefundenen  Widerspruche  aufzuheben,  indem 
nämlich  n*  —  k*  negativ  werden  kann,  wenn  b^^T*  ist,  d.  h.  wenn 
Eigenschwingungen  der  Metalle  im  Ultrarothen  liegen,  so  enthält 
die  zweite  der  Gleichungen  (51)  immer  noch  einen  Widerspruch 
mit  der  Erfahrung. 

Wie  nämlich  oben  pag.  563  angeführt  wurde,  ist  schon  sc'T 
grösser,  als  n  k  bei  den  Metallen.  Um  so  mehr  muss  daher  die 
linke  Seite  von  (51)  grösser  als  nk  sein,  da  die  Koefficienten  g^,  a^, 
nur  positiv  sein  können. 

8.  Beräcksichtigung  der  endlichen  Ansdehnung  der  mole- 
kularen Inhomogenitäten.  Wir  müssen  nach  den  Ergebnissen  des 
vorigen  Paragraphen  unseren  bisherigen  Ansatz  noch  mehr  e^ 
weitern.  —  Wir  haben  schon  im  vorigen  Kapitel  (pag.  536)  rar 
Erklärung  der  ßotationspolarisation  noch  die  Erweiterung  eingeführt, 
dass  wegen  der  endlichen  Ausdehnung  der  Moleküle  die  elektrische  J 
Strömung  in  denselben  auch  von  den  Differentialquotieuten  der  J 
elektrischen  Kräfte  nach  den  Koordinaten  abhängen  müsse. 

Für  ein  dissjmmetrisch- isotropes  Medium  ergeben  sich  ddoD  I 
die  Gleichungen  (88)  der  pag.  53^,  falls  man  nur  erste  Differ«ntikl- 1 
quotienten  der  X,  Y,  Z  nach  den  s,  y,  z  einführt.  Für  ein  syia-  I 
metrisch -isotropes  Medium,  wie  es  die  Metalle  sind,  wird  daher  der  I 
Ansatz  für  die  u,,  etc.  überhaupt  nicht  erweitert,  falls  man  aidttj 
auch  noch  zweite  Dilferentialquotienten  der  X,  Y,  Z  nach  deu  x,  j^ 
einführt. 

Thut  man  dieses  —  unter  Hecbtfertigm 
Dimensionen  der  molekularen  Inhomc^ 
unter  Rücksicht  auf  die  Isotropie  und  ü' 
der  pag.  538  anstatt  (42)  die  Glöü: 


Kncllicbe  Ausdehnung  der  Molekille. 


-J^APH- 


.lAP 


Es  sind  der  Allgemeinheit  halber  zwei  Zusatzglieder  AP  und 

eingeführt,  von  denen  das  erste,  bei  positiven  Koefficienten  p,  eine 
energie verzehrende,  das  zweite  eine  energieerhaltende  Kraft  be- 
deutet. Man  erkennt  dies  doiau,  dase  für  periodische  Bewegungen  in 
ebenen  Wellen  A  P  proportional  zu  —  P  ist,  daher  ist  —  ph  (i  P  -  P 

+  AQ.Q-j-AR,R)  eine  stets  positive  Grösse,  während  — — —  P 
I  Differentialquotient  nach  der  Zeit  iat, 

d.  h.  sieb  bei  Kreisprocessen  annullirt.  Es  milssten  zum  Ansatz  (52j 
noch  gewisse  Zusatzglieder  hinzugefügt  werden ,  wenn  man  die 
Bedingung  stellt,  dass  u^  P  +  v,,  Q  -|-  w,,  R  unter  allen  Umständen, 
d.  h.  falls  P,  Q,  R  beliebige  Funktionen  der  Koordinaten  und  der 
Zeit  sind,  gleich  dem  Differentialquotienten  einer  gewissen  Funktion 
nach  der  Zeit  plus  einer  stets  positiven  Grösse  sein  soll.  Für  die 
Anwendung  auf  Fragen  über  die  Fortpflanzung  ebener  Wellen 
können  aber  diese  Zusatzglieder  an  den  Resultaten  nichts  ändern, 
welche  aus  dem  (in  gewisser  Weise  unvollständigen)  Anaatz  (52) 
abzuleiten  sind ,  da  dieser  für  periodische ,  ebene  Wellen  schon 
der  aufgestellten  Forderung  genügt.  (Vgl.  hierüber  die  analogen 
Untersuchungen  der  pag.  ö41.) 

Eine  Erweiterung  der  Gleichungen  (47)  für  die  magnetische 
Polarisation  wollen  wir  nicht  vornehmen ,  da  für  sehr  schnelle 
Schwingungen  jedenfalls  der  Effekt  etnaiger  Erweiterungen  immer 
der  sein  muss,  dass  die  gesammte  magnetische  Polarisation  gleich 
der  magnetischen  Kraft  ist.  sofern  wenigstens  üebereinstimmung 
ait  den  optiscbea  Bcob«cbtuDgeD  erzielt  werden  soll. 

Für  periodische  ARDderungtm  wird  der  Ansatz  (52)  zu: 


p.  -  ■ 


AP. 


ISetzt  man  den  Wi^rÜt; 


1 

.       1     V                     ^h 

c^* 

1  +  i    "  - 

8«P 
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in  denen  man  für  optische  Wellen  [i  =  1  zu  setzen  hat,  so  entsieht 
die  Gleichung: 

-  4  7C  i  o  T  c-  I 

I 

=  APll+-S— Ij-I. 

V      '    1  +  i^-V 

Hieraus  ist  ersichtlich,  welcher  Ausdruck  an  die  Stelle  des 
Eoefficienten  a  der  Gleichung  (10)  auf  pag.  551  zu  treten  hat. 

Nehmen  wir  an,  dass  in  den  Metallen  Eigenschwingungen 
nicht  zu  berücksichtigen   seien,    d.  h.   dass  ah  =  b^  =  0  sei,   dass 

femer  die  Eoefficienten  -^-^  gegen  ph  zu  vernachlässigen  seien,  und 

setzen : 

eo  +  5;6h  =  e,  5:pi,  =  p, 

80  tritt  an  Stelle  von  a  der  Ausdruck: 

ep 


4:riaTc^  s  —  4;r'3c*p         .      t 


-f-  4  Ä  O  T  c 


2 


—   1 


i  +  -^p        1  +  4-  1  +  4 

Es  ist  also  nach  (29)  pag.  558: 

-)-  4  :c  3  T  c 


'  P       ,4 2 


l^l±1241P.  =  „._k.,     — . =  2nk.      (54) 

1+-^  1-    P 


9  -^        I  .« 


Diese  Formeln  ^)  sind  nun  thatsächlich  verträglich  mit  den  an  feBten 
Metallen  für  gelbes  Licht  beobachteten  Werthen  von  n  und  k. 

Man  kann  nämlicli  aus  n  und  k  nach  (54)  s  und  p  beredmen, 
da  0  bekannt  ist.  Durch  Multiplikation  der  ersten  der  Gleichungen  (54) 

mit  —  und  durch  Subtraktion  von  der  zweiten  ergiebt  sich: 

4  :r  0  c-  r  =  2  n  k    -  (k-  -  n-)  i,  (55) 


')  H.  A.  Lorentz    (Scblöm.  Zeitschr.  23,   pag.  209,  1878)    hat 
eine  Erweiterung  der  elektrischen  Theorie  gemacht,  aus  der  sich  diese  FomM 
ergeben. 


Vergleich  mit  den  Beo  buch  tun  gen, 
während  durch  Multiplikation  der  zweiten  der  Gleichungen  (54)  mit 
—  und  Addition  zu  der  ersten  folgt: 
H  ;^2ak-^-iy'-n').  (56) 


)  (Öö)  ist   —  zu  berechnen ,    aus  (50)   dann 


Wenn   die  ge- 


machten Erweiterungen  genügen,  so  mUssen  bei  dieser 
sowohl  p  wie  s  sich  als  positive  Zahlen  herausstellen,  i  würde 
die  Bedeutung  der  Dielektricitätskonstante  der  Metalle 
besitzen,  wulche  also  auch  für  sehr  langsame  Aenderungen  der 
elektrischen  Kräfte  die  Stärke  der  Verschlebungsströme  in  den  Me- 
tallen bestimmt. 

Mau  kann  auch  aus   (50)    ;  durch   die   direkt   beobachtbaren 
Grössen  'f  |  Haupteinfallswinkel)  und  'j'  (Hauptazimuth)  ausdrücken. 
Es  folgt  nämlich  durch  Elimination  von  —   aus  (55)  und  (50): 
H  ._,_       ,        2nk  {k*  +  n')^ 


k*  —  n*  k*  —  n'     ' 

ich  der  Formel  (30)  auf  pag,  MJ2   naherungswi 


157) 


^       ,    oT    j  V         2iili 

—  =  tg  2  <{i ,  daher  -r-: ^ 

n  k'  — n* 


-tg4* 


ü:   i''-*-'^' 


I 


k»-n« 


cos  4  (j) 
k' +  n*  =  sin*  y  tg*  y,   falls   f    den   Hanpleinfullawinkel    bei    Rc 

Im  in  Luft  am  Metall  bedeutet.  Et  wird  daher,  folU  man  iiuch 
Wellenlänge  X  ==  c  T  der  Schwingung  im    freieD  AetliRr   (od« 
uft)  einführt: 


=  =  -  2  3  c  >.  tg  4  > 

I  i|i  für  alle  Metalle  zwischen  45"  u 
ind  -jr- ,   so  ist   der   erste  Ausdc 


(68)! 

if.heri 


legt  über  den  negativen  zweiten  Ai.   n  ; 
Folgende   Tabelle   eutbiUt   das   i{««uli,i' 
einige  Metalle   nach  der   Formel  (&8).     t*i' 
sind  Bestimmungen  des  Verfassers  sntnnmEri" 
auf  Natriumlicht  {Praunhofcr'Kcb>   I.    i 
läi^e  \  =  0,50  .  10-'  cm. 

')  ['.  IhüAe,  Wipii.  Abu.  W.  p    '■'. 
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Tabelle  derDieUktricitätBkonatantcii  i 


Mel.ll 

" 

k 

2ca 

' 

Silber  .     .     . 

0,18 

3,07 

38 .  10' 

207 

Oold     .    .     . 

0,37 

2.82 

30.10° 

460 

Kupfer.    .    . 

0,Ü4 

2.62 

38 .  10' 

1160 

EUen    .     .    . 

2,36 

3,20 

6.5 .  10' 

1200 

Quecksilber  . 

1.73 

4,96 

0.6 .  10* 

-7,0! 

Die  letzte  Zeile  der  Tabelle  zeigt,  dass  die  fOr  die  Formeln  (54) 
getroffene  Erweiterung  bei  Quecksilber  jedenfalls  noch  nicht  genügt, 
da  die  Dielektricitätskonstante  e  nicht  negativ  werden  kann.  Ueber- 
haupt  ist  die  Angabe  des  e  fUr  alle  Metalle  als  eine  sehr  hypo- 
thetische aufzufassen,  da  man  nach  den  bisherigen  Beobachtungen, 
welche  sich  immer  nur  auf  ein  sehr  beschränktes  Gebiet  von  Wellen- 
längen beziehen,  gar  keinen  Anhaltspunkt  über  die  Lage  etwaiger 
molekularer  Eigenschwingungen  in  den  Metallen  hat.  Auch  die 
in  (54)  vernachlässigten  Koefficienten  p/  können  vielleicht  Ein- 
äu3s  besitzen.  Alle  diese  Fragen  konnten  erst  entschieden  werden, 
falls  man  durch  eine  verhältnissmässig  langsame  Veränderung  der 
elektrischen  Kräfte,  bei  denen  Störungen  durch  molekulare  Eigoi- 
achwingungen  sicher  nicht  zu  beflivcbten  sind,  einen  Schluss  ( 
die  wirkliche  Dielektricitätakonstante  der  Metalle  ziehen  könntfl 
Dass  dieses  wegen  der  grossen  Leitfülügkeit  der  Metalle  mit  i 
heblicheo  Schwierigkeiten  verbunden  sein  muss,  ist  schon  im  ] 
gang  dieses  Kapitels  auf  pag.  549  erwähnt. 

Die  Ent Wickelungen    dieses    Paragraphen    sollen   nur 
nach  welchen  Gesichtspunkten  eine  Erweiterung  der  urspri 
elektrischen  Lichttheorie  vorgenommen  werden  kai 
einstimmung  mit  der  Erfahrung  zu  bleiben.    Es  mav".' 
immer  noch  an  genOgeoden  Experimenten,  um  eine  I' 
der   Erweiterung    als    noth wendig    und    iiinreichend 
lassen.     Vorläufig  kann  man  nur  sagen,  das»  man  icib 
durch   Berücksichtigung   etwaiger    molekr)'  "    i  '-: 

der  Metalle  der  Erfahrung  nicht  gentlj. 
man  auch  die  Koe^cienten  pi,  und  p,,'. 
einer  endlichen  Ausdehnung  der  molekuk 
danken,  so  kann  man  femer  zeigen,  da« 
ohne  die  p,,   mit   hinzuzunehmen,    ebenfalls 
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äen  ph  allein,  d.  li.  den  Energie  vermindernden  Znsatzgliedern,  kann 
man  für  die  festen  Metalle  insofern  Uebereiustimmung  mit  der  Er- 
fahrung erreiclien,  als  sich  dann  die  Dieletctricitäts konstante  s  positiv 
ergiebt.  Jedoch  wird  bei  Heranziehung  der  optischen  Dispersiona- 
verhültnisse  der  Metalle  auch  die  Berücksichtigung  der  Eigen- 
schwingungen unerlässüch  sein,  falls  die  Formeln  für  e  eine  von 
der  Schwingungsdauer  unabhängige  positive  Konstante  liefern  sollen. 

9.  Die  Optik  ab^orhirender  Krystalle.  Kammern  wir  uns 
zunächst  nicht  um  Dispersion^frageu ,  d.  h.  die  Abhängigkeit  der 
optischen  Konstanten  von  der  Farbe  des  Lichtes,  so  können  wir 
sofort  die  Gesetze  der  Lichterscheinungen  einerlei  Farbe  formell 
auf  die  derselben  in  durchsichtigen  Krjatallen  zurückführen,  falls 
wir  den  dort  auftretenden  reellen  Eonstanten  a, ,  a^,  a,  komplexe 
Werthe  a,,  0^,  n,  beilegen.  Wie  diese  komplexen  Werthe  aus  den 
ursprünglichen  Differentialgleichungen  mit  reellen  Koefficienten  ent- 
stehen, ist  wohl  in  den  vorhergehenden  Paragraphen  genügend  aus- 
einandergesetzt. Die  Gesetze  für  die  Licbtfortpflanzung  und  Ab- 
sorption in  Krystallen,  sowie  die  der  Brechung  und  Reflexion  an 
denselben  können  daher  leicht  auf  dem  oben  in  §  7  des  X.  Kapitels 
auf  pag.  504  eingeschlagenen  Wege  gefunden  werden.  Eine  nähere 
Ableitung  dieser  Gesetze  soll  hier  übergangen  werden*.),  es  mag 
nur  erwähnt  werden,  dass  die  Formeln  (57),  (öf^)  der  pag.  514  das 
Erklärungs System  der  mechanischen  Theorie  Ketteler's'^)  ftlr  die 
^Pjitik  absorbirender  Krystalle  sind,  die  Formeln  (54),  (55),  (50) 
pag.  51,1  dagegen  das  Erklärungssyatera  der  mechanischen 
u  Voigt"),  Beide  Theorien  fuhren  daher,  da  sie  gemein- 
I  aus  den  Onindglidchungen  der  elektrischen  Theorie  abzuleiten 
1  Keeullaten,  welche  sowohl  untereinander  als  auch  mit  denen 
\  elektrischen  Theorie  (Ibureinstimmen. 

I  >!!ii]   in   ähnlicher  Weise  zu  behandeln, 

■  mn  Paragraphen  geschehen  ist. 

,u  vernachlässigen,   wie   ea  bei 

rd.r  longiptritt.   so   ist  bei  den   in- 

irQnglichen    Ansatzes 
moletnilaren  Eigen- 

-P,  Drude. 
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Schwingungen,  nicht  rücksichtlich  der  endlichen  Ausdehnung  der 
Moleküle  nothwendig,  um  die  theoretischen  Ergebnisse  mit  den 
experimentell  ermittelten  Dispersionskurven  in  Einklang  zu  bringen. 
Für  die  aktiven  Krystalle,  wie  z.  B.  gefärbter  Quarz  oder 
Zinnober,  sind  dagegen  die  durch  eine  endliche  Ausdehnung  der 
Moleküle  zu    erklärenden   dissymmetrischen    Zusatzglieder ,    welche 

proportional  zu  -—^ ;^ —  etc.  sind,  nothwendiff. 

^    ^  Oy  uz  " 

10.  Ebene  elektrische  Wellen  in  Halbleitern.  Im  Folgenden 
wollen  wir  die  Eigenschaften  so  langsam  veränderlicher  elektrischer 
Zustände  betrachten,  dass  weder  die  Eigenschwingungen  noch  die 
Grösse  der  Moleküle  von  Einfluss  sein  können.  Dieser  Einfluss 
ist  selbst  für  die  schnellsten  Hertz'schen  Schwingungen  bisher 
nicht  mit  Sicherheit  nachgewiesen,  so  dass  auch  für  diese  Schwin- 
gungen die  folgenden  Entwickelungen  Gültigkeit  besitzen. 

Unter  den  getroffenen  Annahmen  gelten  die  ursprünglichen 
Formeln  (8),  resp.  (8')  (pag.  550)  der  elektrischen  Theorie,  es  ist 
also,  falls  ebene  Wellen  senkrecht  auf  einen  Körper  einfallen,  nach 
(29)  der  pag.  558   [vgl.  auch  Formel  (40)  auf  pag.  563] 

ti.s  =  n2-k'-,     [lac^T^nk,  (59) 

wo   [1   die   Magnetisirungskonstante,   s  die  Dielektricitätskonstante, 
0  die  galvanische  Leitfähigkeit  des  Körpers  bedeutet, 

n  ist  der  Brechungsexponent  der  Wellen,  d.  h.  das  Verhält- 
niss  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  derselben  im  freien  Aether 
und  im  Körper.  Der  Absorptionskoefficient  k  hat  nach  pag.  527 
die  Bedeutung,  dass  die  Amplitude  der  Wellen  beim  Fortschreiten 
um  die  Strecke  z  abnimmt  im  Verhältniss 

Die  Schwächung  der  Wellen  nach  Fortschreiten  um  eine  be- 
stimmte Länge  z  hängt  also  vom  Werthe  des  Quotienten  k :  T  fllw 
Man   kann  nun   leicht   die  Gleichungen  (59)  nach  n*  und  k*  . 

auflösen.     Es  ergiebt  sich: 


n'  =  !J^(4-  ^^  V  T''    '''''''■"^*)  ' 


Elektriachf  Wellen  i 


ein   verschiedenes  Verhalten   der  Halb- 

It^iter  je  nach  der  Schwingungsperiode  T.    Nehmen  wir  z.  B.  Wasser, 

für  welches  t).  =  1,  ca  =  2,  4  .  10'' (vgl.  oben  pag.  Jt49),  s  =  80  ist. 

Für  Hertz'sche  Schwingungen,  deren  Wellenlängen  zwischen 

den    Grenzen    cT  ^  10'  cm    bis    10  cm    eingeschlossen    sind,    ist 

1 


'  gross  gegen  ^-c'T*.     Denn  i 


ist  - 


liJOll,    während 


<3*c'T*  zwischen  5,8.10"'  und  0,8.10""  liegt.  Es  ist  daher  n* 
durch  die  Leitfähigkeit  des  Wassers  gar  nicht  lieninflnsst  'J .  wäh- 
rend nach  (1)1)  k'  folgt  zu 


H 


1+ 


in'c'T' 


1 


k  =  - 


(62) 


Die  Schwächung   der  Amplitude   der  Wellen   nach   Durcheilen   di 
Strecke  z  iht  also  nach  (00): 

*iiai'  l.Si.in'*2 

1  :  e   V '""    ^  =  1 :  e 


{(i3) 


Die  Schwächung  ist  also  von  der  Schwingungsdauer  unabhängig 
und  sehr  gering,  da  sie  z.  B.  für  z  =  10  m  =  10'  cm  noch  kaum 
merklich  ist-). 

Anders  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  die  Schwlngungs- 

•  - niac Illässigen  ist  neben  tc*T. 


dauerT  so  gross  wird,  dass  -^ 
Dann  wird  nach  (lilj 

k  ^  l/V^CT. 
(1,  h.  die  Schwächung  nach  (130 1 


liU) 


(65, 


I  <y»twM  «chwintit  ilio  elel| 
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ReQexioQ  langer  Wellen  an  Halbleitern. 


Je  grösser  also  die  Schwingungsdauer  wird,  desto  kleiner  wird 
die  Schwächung  durch  Absorption.  Hiemach  könnte  es  scheinen, 
dass  Halbleiter  schnelle  elektrische  Schwingungen  eher  abschirmen 
wurden ,  als  langsame ,  da  letztere  durch  Absorption  weniger  ver- 
nichtet werden.  Und  doch  sprechen  die  Versuche  gerade  dagegen, 
da  Papier,  Holz,  Wasser  etc.  schnelle  Hertz'sche  Schwingungen 
hin  durchlassen,  während  sie  elektrostatische  Kräfte  vollkommen  ab- 
schirmen. 

Die  Erklärung  dieser  Erscheinung  liegt  an  dem,  je  nach  der 
Schwingungspertode  verschiedenen  Reflenionsvermögen  der  Körper 
für  elektrische  Schwingungen,  Nach  der  Formel  (31)  (pag.  558)  ist 
dasselbe  in  Luft,  d.  h.  für  Un  =  1 : 


:  1  - 


4n!t 


d.  h.    wenn   man    dii 

3C*T  vernachlässigt: 

r=  1 


n^  +  k*  +  (Ji''  +  2nt».  ' 
Formeln  (61)  benutzt  und  darin   —  e  gegen 


*^  [/[i^ac'T 


oder,  falls  "2oc'T  auch  gross  gegen  \i  ist: 


Hieraus  erkennt  man ,   dass   r   sehr  nahezu  gleich   1   wird ,    falls  T  j 
sehr  gross  wird.     Also  wegen   der   starken  Reflexion,   nioblj 
wegen  der  Absorption  müssen  Halbleiter  laaga  elolEtrif^lti 
Wellen  vollständiger  abschirmen  als  kurze. 

Für  sehr  kurze  Wellen,  d.  h.  solche,  bein" 
—  i=  zu  vernachlässigen   ist,  gilt  fllr  das  j 


:  1  die  Formel: 


4  n}i. 


n^  +  [!.='  +  2  Dji 
welclie  für  i«.  =  1  in  die  optische 
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für    gelbes  Licht   ist  bei   Zinn   k  =  5,25 ,    daher  die   Amplituden-    , 
Schwächung : 

,         ia.S,». T-  1.      58.10*1 

I  :  e  o.sfl.io-*   =  l  :e  , 

also  für  z  =  0,01  mm:  1 :  e'^"  . 

Dass  ein  dUnn  gewalztes  Stanniolblatt  fQr  Hertz'sche  Schwin- 
gungen vollkommen  undurchlässig  ist,  liegt  also  nicht  an  seiner 
Absorption,  sondern  an  seinem  starken  Beäexionsvermögen.  In  der 
That  ergiebt  die  Formel  (öö)  für  Zinn  bei  cT  =  60  cm: 

r  =  1  -  4-  10-'  =  0,99983. 
b 

Die  Schirmwirkung  dUnner  Metallscbichten  gegen 
Hertz'sche  Schwingungen  liegt  also  weit  mehr  an  dem 
starken  ReflesionsTermögen,  als  an  dem  Absorptions- 
vermögen der  Metalle  für  diese  Schwingungen. 

Die  Formeln  {64),  ((ili)  und  (G8)  gelten  für  den  Fall,  dass 
die  Dielektricitätskonstante  £  der  Metalle  neben  2<3c^T  zu  Ternach- 
lässigen  sei.  Ist  man  hierllber  aus  Unkenntniss  der  Grössenordnung 
von  3  im  Zweifel,  so  lässt  sich  zeigen,  dass  der  zuletzt  ausgespro- 
chene Satz  über  das  Verhalten  der  Metalle  gegen  H  e  r  t  z'sche 
Schwingungen  a  fortiori  gelten  muss,  wenn  die  Dielektricitäts- 
konstante  nicht  zu  vernachlässigen  ist.  Denn  da  sie  positiv  sein 
muss,  so  muss  uacli  (09)  ii  >■  k  sein.  Es  ist  also  nach  (59)  der 
Absorptionskoefficient  k  noch  kleiner,  als  ihn  die  Formel  (64)  an- 
giebt,  n  dagegen  noch  grösser,  als  die  Formel  (68)  lehrt,  daher  auch 
das  Reäexionsvermögen  r  noch  grösser,  als  die  Formel  ((.iO)  angiebt 

Es  ist  interessant,  zu  bemerken,  dass  nach  (0'>)  die  Schwäf 
ebener  elektrischer  Wellen  in  Metallen  durch  Absorption  von  ( 
selben  Koefficienten  abbUngt,  wie  die  Tiefe  des  Eindriogena  i 
trischer  Wellen,  welche  längs  eines  Drahtes  gleiten,  in  des  1 
teren.  Diese  Tiefe  f  haben  wir  oben  pag.  480  nach  der  Fol 
berechnet 

und  gesehen,  dass  diese  Formel  mit  Beobachtungen  von  Bjerfei 
in  guter  Uebereinstimmung  war.  —  Nach  (65)  ist  die 
ebener  Weilen  durch  Absorption  daher  zu  schreiben: 

l:ef. 


PllEU 


kiiderung  hei  Balle» 
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t  wachemt  von  vurnherein  plausibel,  dass,  je  grösser  f  im  einen 
Falle  ist,  um  so  kleiner  die  Absorption  im  anderen  Falle  sein  musa. 
Eine  direkte  Anwendung  der  für  ebene  Wellen  erhaltenen  Formeln 
anch  auf  die  Fortpflanzung  von  Drahtwellen  in  den  Drähten  selbst 
ist  aber  deshalb  nicht  gestattet,  weil  es  sich  in  beiden  Fällen  um 
ganz  verschiedene  Integrale  derselben  Grün dglcichun gen  handelt. 

\2.  Phaseniladernng  tiarcli  Reflexion  elektrischer  Wellen 
au  HetAilen.  Im  vorigen  Paragraphen  wurde  gezeigt,  dass  der 
Brechungsezponent  und  der  Ab^urptionskoefficieut  von  ebenen,  senk- 
recht einfallenden  elektrischen  Wellen,  deren  Periode  nicht  schneller 
als  die  Hertz'scher  Schwingungen  ist,  in  Metallen  sehr  gross 
sein  muss  (weit  Über  1000).  Wir  können  daher  die  im  §  5  ent- 
wickelten Nähe  rungs  form  ein  flir  die  Metallreflexion  hier  anwenden, 
da  der  nach  (33),  pag.  ö59,  definirte  Werth  von  /  sehr  klein  ist. 
Nach  der  Formel  (39)  auf  pag.  iJ02  mnss  folglich  der  Hauptein- 
fallsnnnkel  y  der  Wellen  sehr  gross,  d.  h.  sehr  wenig  von  90"  ver- 
schieden sein,  während  das  Hauptazimuth  iji  gleich  45"  ist. 

Aus  den  Formeln  (3T)  auf  pag.  ."jeo  folgt  daher,  dass  die 
relative  Phasendiffereoz  A  für  alle  Einfallswinkel  gleich  Null,  das 
relative  Azimuth  '^  gleich  4^"  sein  muss.  Die  von  einer  Metall- 
ebene  reflektirten  elektrischen  Wellen  sind  daher  hinsichtlich  ihrer 
Intensität  und  ihres  Polarisationszustandes  für  jeden  Einfallswinkel 
sehr  nahezu  identisch  mit  den  einfallenden  Wellen. 

Die  absolute  Phasendifferenz  \ ,  welche  die  unter  senkrechtem 
Einfall  reflekfcirte  elektrische  Kraft  gegen  die  einfallende  besitzt, 
wird  nach  den  Erörterungen  der  pag.  553  dadurch  erhalten,  dass, 
falls  R  die  komplexe  Amplitude  der  reflektirten ,  E  die  reelle 
Amplitude  der  einfüllenden  elektrischen  Kraft  bedeutet,  man  den 
Quotienten  K:E  auf  die  Form  Po-e'^"  bringt,  wobei  po  und  Ao  reell 
Nuch  tlor  oben  auf  pag.  558  mitgethellten  Formel  fU«"  ^v^ 
i  Incidenz  bezieht,  ist 
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pag.  491  festgesetzten  Sinne,  in  welchem  Rp  positiv  zu  rechnen  ist, 
ergiebt  sich  also,  dass  in  den  stehenden  Wellen,  welche  sich  vor 
der  MetaUwand  durch  Interferenz  der  einfallenden  mit  den  reflek- 
tirten  Wellen  bilden,  ein  Knoten  der  elektrischen  Kräfte  in  der  Ober- 
fläche des  Metalls  liegt.  Dies  wird  durch  Versuche  von  Sarasin 
und  de  la  Rive  bestätigt  (vgl.  oben  pag.  424). 

13.  Reflexion  ebener  elektrischer  Wellen  an  einer  sehr 
dünnen  Metallschicht.  Nach  den  soeben  vorangegangenen  Berech- 
nungen kann  durch  das  experimentelle  Studium  der  Reflexion  ebener 
elektrischer  Wellen  an  ebenen  Metallschirmen  keinerlei  Schluss  auf 
die  Konstanten  des  Metalls  gezogen  werden,  als  höchstens  der,  dass 
seine  Leitfähigkeit  sehr  gross  sein  muss.  Da  es  aber  so  verlockend 
ist,  nach  Methoden  zu  suchen,  durch  die  eventuell  die  Dielektrici- 
tätskonstante  der  Metalle  ermittelt  werden  könnte,  so  wollen  wir 
den  Gegenstand  nicht  verlassen,  ohne  den  eventuellen  Erfolg  nach 
einer  anderen,  modificirten  Versuchsanordnung  besprochen  zu  haben. 

Da  nämlich,  wie  wir  vorhin  sahen,  die  Absorption  elektrischer 
Wellen  in  Metallen  massig  gross  ist,  so  kann  man  daran  denken, 
das  starke  Reflexions  vermögen  der  Metalle,  welches  für  den  vor- 
liegenden Zweck  der  Untersuchung  ihrer  elektrischen  Konstanten 
sehr  störend  ist,  dadurch  zu  vermindern,  dass  man  dem  Metall  eine 
bestimmte  Dicke  giebt.  Es  zeigt  ja  schon  die  Erscheinung  der 
Newton*schen  Ringe  in  der  Optik,  dass  das  Reflexionsvermögen 
einer  dünnen  Schicht  von  seiner  Dicke  abhängt,  und  es  ist  von 
vornherein  klar,  dass  das  Reflexionsvermögen  eines  Metallschirmes 
mit  abnehmender  Dicke  desselben  schliesslich  abnehmen  muss,  da 
für  die  Dicke  Null  auch  alle  Reflexion  verschwindet. 

Wir  wollen  daher  jetzt  das  Problem  der  Reflexion  und 
Brechung  ebener  elektrischer  Wellen  an  einer  Metallschicht  der 
Dicke  d  behandeln.  Die  erste  Grenzfläche  derselben  soll  in  die 
xy- Ebene  fallen,  die  z-Axe  in  das  Metall  von  da  hinein  gerichtet 
sein.  Die  Wellen  sollen  senkrecht  einfallen.  Es  ist  daher  für 
irgend  eine,  der  xy- Ebene  parallele  Komponente  der  elektrischen 
Kraft,  z.  B.  die  y-Komponente,  in  der  einfallenden  Welle  zu  setzen: 

in  der  reflektirten:  (69) 
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Dabei  bedeutet  p  die  reciproke  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Wellen  in  dem  Medium ,  in  welchem  die  Wellen  einfallen.  Wir 
wollen  annehmen,  es  sei  die  Metallplatte  beiderseits  von  Luft  (oder, 
was  keinen  merklichen  Unterschied  macht,  vom  freien  Aether)  be- 
grenzt.    Es  ist  dann 

P  =  -f-  (70) 

Im  Metall  müssen  wir  ebenfalls  sowohl  eine  einfallende,  d.  h.  nach  der 
positiven  z-Richtung  sich  fortpflanzende,  als  eine  reflektirte,  nach 
der  negativen  z-Richtung  sich  fortpflanzende  Bewegung  annehmen, 
da  nicht  nur  für  z  =  0 ,  sondern  auch  für  z  =  d  eine  Grenzfläche 
vorhanden  ist,  d.  h.  da  auch  dort  Reflexionen  eintreten. 
Im  Metall  ist  also  zu  setzen: 

Y/  =  D,eV''-'^       Y/  =  D,eT^*+^"\  (71) 

Dabei  ist  nach  Formel  (28)  auf  pag.  557  p'  komplex,  und  zwar  ist 

/        n  — ik  ,„^. 

P=— ^ '  (72) 

wobei  für  n  und  k  die  Formeln  (59)  der  pag.  572  gelten. 

In  der  Luft  hinter  der  Metallschicht  kann  nur  eine  nach  der 
positiven  z-Richtung  sich  fortpflanzende  Welle  vorhanden  sein,  es 
ist  also  hier  zu  setzen: 

Y"  =  De^"-'"=\  (73) 

Nun  sind  für  z  =  0  und  z  =  d  die  Grenzbedingungen  zu  erfüllen, 
dass  die  elektrische  Kraft  und  die  magnetische  Kraft,  welche  beide 
senkrecht  zur  z-Axe  sind,  stetig  sind  beim  Uebergang  aus  der  Luft 
in  das  Metall. 

Die  erste  dieser  Grenzbedingungen  lautet  daher: 

Y.  +  Y,  =  Y/  +  Y/  für  z  =  0 , 

Y„'  +  Y;  -=  Y"  für  z  =  d.  ^     ' 

_._,,.,                    t)a         ()  Y         <'Z     ^  ,  . 

Die  Grundgleichungen  (J.  ——  =  — —  etc.,  ergeben  nun,  dass 

nur  die  x-Komponente  a  der  magnetischen   Kraft  existirt,  falls  von 

der  elektrischen    Kraft   die   y  -  Komponente  Y   allein   vorhanden  ist, 

()Y    . 
und  dass  a  proportional  zu ist.    Der  Proportionalitätsfaktor  ist 
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ßefleKion  a 


r  bgIit  dünneu  Metallschicbt. 


fUr  Luft  und  Metall  der  gleiche  ( — it),  falls  die  Magnetisirungs- 
Iconstante  des  letzterea  gleich  1  ist.  Dieses  wollen  wir  annehmeD, 
Bchliessen  also  die  stark  magnetischen  Metalle  von  der  Betrachtung 
aus').      Die   Stetigkeit    von   a    erfordert    dann    die    Stetigkeit    TOD 

— — ,  d.  h.  ergiebt  die  Qrenzbedingungen : 


»T. 


BY,' 


(jY, 


9Y,' 


8Y.' 


II Y" 


(75) 


Setzt  man  in  (74)  und  (75)   die  Werthe  von  (69),  (71),  (73) 
so  ergiebt  sich: 

E  +  B  =  D.  +  D, , 


i'(d.i 


'       +D,e 
p  (E  -  R)  = 

—  D,e 


''    =De 
P'(D.-D,), 

^''')=pD. 


(76)1 


Aus  diesen  vier  Gleichungen  kann  man  jede  der  vier  TJi 
bekannten  R,  D,,  D^,  D  durch  £  ausdrucken.   Durch  Multip] 
der  ersten  GleicliUDg  mit  p'  und  Addition,  reap.  Subtn^tioD  toh 
dritten  ergebt  sich: 

p'  (E  +  R)  +  p  (E  -R)  =  2p'D,. 
p'(E4-R)-p(E-R)  =  2p'D,. 

Durch  Multiphkation  der  zweiten  der  Gleichungen  {"ii)  nn 
Addition  resp.  Subtraktion  von  der  vierten  folgt: 


P7| 


2p'D.e 


=  (p'  +  p)  D  .  e 


2p'D,e 


=  (p'  -  p)  D .  e 


den   (Gleichungen   (77)   und    (78) 
und  Dr  eliminiren,  und  erhält; 


')  l'Qr  dieae  würden  die  Besoltate  gar 
mcbtmagnetiache  Metalle  abgeleitet  sinii 


r  selir  dünnen  (letalUcIiicht. 


E  ip'd(p--p')  =  -R  {2p'p  +  1  p'd(p'>+  p')}  . 

In  diesen  Gleichungen  kann  man  nun  den  Faktor  p'  fortbeben. 
Setzt  man  für  p'*  den  aus  (72)  und  (59|  (pag.  572)  für  |t  =  I 
folgenden  Werth  ein: 

e  —  i  4-(JC*T 
P     =  ~i • 


E  {2  Jtdoc  +  iJC  (fi  -  1)  yj  =  -  R  JH- 2  jtdac  +  i=  (6 -I- 1)  — } . 

Ana  diesen  Fonneln  kann  man  leicht  nach  den  oben  auf  pag.  553 
und  pag.  554  gegebenen  Regeln  die  Phaeendifferenzen  der  refiek- 
tirten  und  durchgehenden  Wellen  g^en  die  einfallenden,  sowie  du 
Verhältnisa  ihrer  Intensitäten  bilden.  Aber  zu  unserem  Ziele,  idtah' 
lieh  zu  einer  experimentellen  Bestimmung  der  DielekbicitätBkDB- 
stante  s  des  Metalls,  gelangen  wir  dadurch  auf  keine  Weiie, 
dUnn  wir  auch  den  Metallschirm  wählen.  Seine  Dicke  d  tritt 
lieh  in  den  letzten  Formeln  mit  dem  Faktor  auf: 

So  lange   nun  der  reelle  Theil   dieses  Faktors 
ginären  Theil  Überwiegt,   d.  h.   so  lange  2 
so   lange   ist  auch   ein   merkbarer  Ein&uss 
'<ngen  nicht  vorhanden.     Ea  deckt   sich   df( 
)  im  Anfang  dieses  Kapitels  auf  pag. 
Aus   dendas  Grössenverhältniss  der  Leitungs-  11 1 
D,  und  D,  einem  Körper  als  abhängig  bestimmt  t 

_^_ Werthe  2ca)>  und  e.     Wie  wir  dori 

')  Für  diese  ^'^  schnellsten  Hertz'schen  Schvi 
für  nichtmagnetische'iOOO  :  1.   Falls  man  also  nicht  daraii 


Beflps 


sehr  dBDu™  Metalls^ajidit. 
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die  Phasen-  oder  IntensitäUäuderung  durch  Reflexion  und  Brechung 
genauer,  als  bis  auf  den  GOOOsten  Theil  des  eigenen  Werthes  zu 
bestimmen,  kann  man  auch  nicht  daran  denken,  aus  diesen  Ver- 
suchen die  Dielektricitäta konstant«  zu  ermitteln.  Diese  Versuche 
könnten  nur  als  eine  —  und  zwar  sehr  umständliche  —  Methode 
zur  Bestimmung  der  galvanischen  Leitfähigkeit  dienen.  Man  wird 
vielleicht  eu  dieser  Methode  —  trotz  ihrer  Umständlichkeit  —  zweck- 
mässig greifen,  wenn  es  sich  um  die  Ermittelung  einer  etwaigen 
Abhängigkeit  der  galvanischen  Leitfähigkeit  der  Metalle  von  der 
Schnelligkeit  der  Stromwechael  handelt. 


Kapitel  XII. 

S  c  h  I  u  s  s. 


In  den  beiden  letzten  vorhergehenden  Kapiteln  ist  nicht  ent- 
fernt das  ganze  Qebiet  der  Optik  behandelt.  So  fehlt  z.  B.  die 
Optik  bewegter  Körper  und  die  Difiraktionstheorie.  Für  letztere 
ist  bisher  durch  die  elektromagnetische  Theorie  insofern  ein  Fort- 
schritt herbeigeführt,  als  die  im  §  19  des  IX.  Kapitels  entwickelten 
Hertz'schen  Formeln  für  eine  gradlinige  elektrische  Schwingung 
zugleich  eine  anschauliche  Theorie  des  leuchtenden  Punktes  ent- 
halten. —  Das  Diffraktionsproblem  eines  Drahtgitters,  welches  die 
Theorie  der  pag.  435  genannten  Versuche  bildet,  ist  von  J.  J.  Thom- 
son (recent  researches  in  electricity  and  magnetisme)  gegeben. 

Einige  wichtige  optische  Erscheinungen  sollen  hier  anhangs- 
weise noch  kurz  besprochen  werden;  eine  ausführlichere  Darlegung 
derselben  mag  deshalb  unterbleiben,  weil  bisher  eine  sicher  fundirte 
Grundlage  für  die  Theorie  dieser  Erscheinungen  fehlt. 

1.  Die  Drehung  der  Polarisationsebene  im  magnetisclien 
Felde.  Wenn  man  ein  Stück  schweren  Flintglases  in  ein  starkes 
magnetisches  Feld  bringt,  so  wird  die  Polarisationsebene  eines  linear 
polarisirten  Lichtstrahles,  welcher  das  Glas  in  Richtung  der  magne- 
tischen Kraftlinien  durchsetzt,  gedreht.  Eine  solche  magnetische 
Drehung  der  Polarisationsebene  zeigen  alle  Körper  in  verschiedenem 
Grade  und  in  verschiedenem  Sinne,  indem  die  einen  Körper  die  Po- 
larisationsebene im  Sinne  der  Molekularströme  drehen,  welche  all 
die  Ursache  für  die  Magnetisirung  eines  Körpers  angesehen  werdei 
können,  die  anderen  Körper  aber  in  entgegengesetztem  Sinne.  — 
'^Ärksten  von  allen  Körpern   tritt    diese   magnetische  AktiTV 


Magnetische  Drehung  der  PolanEiitionBebeni'. 
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bei  den  stark  magnetisirbaren  Metallen,  Eisen,  Kobalt,  Nickel,  auf, 
wie  Kundt^J  bei  Untersuchung  durchsichtiger  Schichten  derselben 
entdeckte.  —  Die  stark  magnetische  Aktivität  dieser  Körper  äussert 
auch  ihren  EinfiuBa  auf  die  Gesetze  der  Befleition  des  Lichtes  an 
ihnen,  eine  Entdeckung,  welche  Kerr')  gemacht  hat, 

MaxwelP)  äusserte  den  Gedanken,  dasR  die  magnetische 
Äktivitilt  durch  die  um  die  magnetischen  Kraftlinien  kreisenden 
Molekularströme,  d.  h.  durch  eine  Art  verborgene  Bewegung,  hervor- 
gerufen würden.  Grade  wie  nun  die  mechanischen  Eigenschaften 
eines  Körpers  durch  eine  in  ihm  enthaltene  verborgene  Bewegung 
modificirt  werden,  so  müssen  es  auch  die  elektromagnetischen 
Eigenschaften,  zumal  da  Maxwell  dieselben  als  den  Gleichungeu 
der  Mechanik  unterworfen  darstellen  konnte.  —  Die  von  diesem 
Gedanken  ausgehende  Theorie  ist  aber  insofern  physikalisch  un- 
befriedigend, als  danach  der  Sinn  der  magnetischen  Drehung  der 
Folarisations ebene  notbwendig  allein  von  den  magnetischen  Eigen- 
schaften des  Körpers  abhängen  müsste*),  d.  h.  nur  davon  abhängen 
könnte,  ob  der  Körper  para-  oder  diamagnetisch  wäre.  Dieses  ist 
aber  in  Wirklichkeit  nicht  der  Fall,  denn  viele  diamagnettsche 
Körper  drehen   in  demselben  Sinne,    wie    paramagnetische  Körper. 

Physikalisch  nicht  befriedigend  ist  ferner  die  Theorie  von 
Rowlaud  ^),  welcher  die  magnetische  Aktivität  in  Beziehung  setzte 
zum  sogenannten  Hall'schen  Phänomen  *).  Denn  das  Metall,  welches 
den  stärksten  Hall-Effekt  besitzt,  nämlich  Wisrauth,  hat  eine  sehr 
viel  kleinere  magnetische  Aktivität  als  z.  B.  Eiseu ,  welches  einen 
geringen  Hall- Effekt  aufweist. 

Bisher  hat  man  nur  ein  mathematisch  befriedigendes  Er- 
klärungssystem der  optischen  Erscheinungen  magneloaktiver  Körper 
aufstellen  können  '•},  ohne  aber  dieses  Erklärungssystem  physikalisch 
zu   können   in    der  Weise,    dass   durch   die  Theorie  die 


^H       ■)  A.  Kundt.  Wied,  Ana.  23.  pog.  -228,  1S84;  27,  pttg.  191,  188«. 
^r      *)  Kerr.  Phil.  Mag.  (5)  3,  p»g.  321.  1877:  5.  pag.  161.  I87B. 

'1  Maswell,   Elektricimt  u.  MagnclMmna.    H-  BJ-    KaP'  21-    —   T 
auch  U.  Poincarä,  ElektricitiLt  u.  Optik,  Berlin  18»1.  Kap.  IS. 

*)  Dabei  ist  vorauBgesetzt,  dass  der  KSrper  einbeitUdi  ixt,  äa» 
I.  B-  Diclil  die  wässrige  bösung  eines  Kisenanbes  ist. 

')  Rowland,  Phil.  Mag.  (5J  11,  pa^.  254,  1S31. 

'j  Hall,  Ämer.  Jonrii.  of  Matli.  •_>.  187Ö.  jf  - 

']  Daraelbe  i»t  von  Ü.  A.  Goldlammer  (WiP.l   A,,ti.  .|(i  -•'^■"^»    Kanu.^ 
und  dem  Veifiuser  iWi-d-  Ann.  IC,  i'Bg.  353,  ISO'.!' 
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magnetooptiscfaen  Eigenschaften  der  Körper  aus  anderen  phy- 
sikalischen Eigenschaften  derselben  im  Voraus  zu  berechnen  wären. 
Das  Erklärungssystem  des  Verfassers  lautet,  wenn  die  in  den 
vorigen  Kapiteln  benutzten  Bezeichnungen  gebraucht  werden,  und 
falls  gesetzt  ist: 

bj  =  b  cos  (Ax),     bg  =  b  cos  (Ay),     b3  =  b  cos  (Az) ,        (1) 

wobei  b    ein  gewisser  Koefficient  (die   magnetooptische  Konstante) 
und  A  die  Richtung  der  magnetischen  Kraftlinien  bedeutet: 

10a         c)Y         ÖZ     .        02 


cOt  Oz  Oy.     '     OyOt 

1    Öß         öZ         8X     ,        0» 


c    0  fc  0  X  9  z     '     Ö  z  ö  t 

8* 


(bjY-b.Z) 


(2) 


diöt 


(b,X-biY), 


1    OT  _  9X         8Y     ,        0'       ,,    „      ,    „. 

7  TT  -  7^7  ~  IFT  +  TTTT  ^^'^  ~  -'-^^ 

"'      (b,Y-b,Z). 


e. 


Oy  c)t 
0  X         0  Y         0  ß 


c     ()  t  öj  Oz    ' 

£     0  Y         0  a         0  V 


c     0  t  0  z  0  X  '  ^^^ 

£_    0  Z    _    0  ß  0  a 

c      0  t    "'  Tx  i)~y~  ' 

Die  Bedingungen  beim  Uebergang  über  die  Grenze  zweier 
verschiedener  aneinander  stossender  Körper  lauten,  wenn  diese  Grenie 
zur  xy-Ebene  gewählt  wird: 


larisatX  -  b,  i^---  +  b,  -^)^  =  (X  -  b,  -^  +  b,  -^)^ ,     (4) 

uie  u  rsac 

können,   die    *'_?  ^\  _  /y  _  ,     j^    ,    ,     _9X_\ 

Am  stärksten  ^  t    ^    '    «tA"V       '^    9  t    +  "*    8  t  Z,' 
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BeobachtuDgen  verwandten  Spiegel  von  Kobalt  und  Nickel  jeden- 
falls verunreinigende  Oberflächenschichten  besessen  haben,  wie  aus 
der  Qrösse  ihres  Haupteinfallswinkels  zu  schliessen  ist^),  während 
dies  bei  den  benutzten  Stahlspiegeln  weit  weniger  der  Fall  war. 

Die  Aufstellung  eines  richtigen  Erklärungssystems  ist  insofern 
ein  Fortschritt,  als  man  alle  magnetooptischen  Erscheinungen  eines 
Körpers  vorhersagen  kann,  wenn  man  zwei  irgendwie  gewählte, 
specielle  Beobachtungen  gemacht  hat.  Aber  ein  weiterer  Fortschritt 
ist  in  der  Richtung  sehr  wünschenswerth,  dass  man  die  magnetooptische 
Konstante  b  oder  wenigstens  ihr  Vorzeichen,  d.  h.  den  Sinn  der 
Drehung  der  Polarisationsebene,  aus  anderen  physikalischen  Eigen- 
schaften der  Körper  berechnen  könnte.  Vorläufig  ist  nach  den 
Untersuchungen  von  Du  Bois*)  nur  bekannt,  dass  b  mit  der  Magne- 
tisirung  des  Körpers  proportional  ist.  Auf  diesen  Satz  gründet  sich 
eine  werthvolle  magnetooptische  Methode  zur  Bestimmung  der 
Magnetisirung  eines  Körpers  (an  seiner  Oberfläche),  indem  man  die 
Grösse  des  Kerr'schen  Phänomens  an  ihm  beobachtet. 

Wenn  man  an  dem  Erklärungssysteme  (2)  festhält,  so  bietet 
dieses  folgenden  Fingerzeig  für  die  Auffindung  der  tieferen  Ursache 
der  magnetooptischen  Erscheinungen:  Die  Zusatzglieder  in  (2), 
welche  diese  Gleichungen  unterscheiden  von  denjenigen  [cf.  Kap.  VIII, 
Formeln  (21),  pag.  315],  welche  für  nicht  magnetisch-aktive  Körper 
gelten,  können  so  interpretirt  werden,  als  ob  zu  der  magnetischen 
Polarisation  des  Aethers  (cf.  oben  pag.  564)  noch  hinzutrete  eine 
magnetische  Polarisation  der  Moleküle,  deren  x-Komi^onente  a'  z.  B. 
die  Grösse  hat: 

La'  =  -J-(b,X-hJ)-r-^i\Z-  h,  X) , 

was   man,   da  infolge  der  Gleichungen  {ß)   die  Beziehung  besteht: 

ox    ,  _<»X  ,    ''Z  _ 


öx  Üy     '      ()z 

in  der  Form  schreiben  kann: 

a'  /,      bX     ,    ,      OX     ,    ,  OX  \  ,     OX 

c  \  ^     t)x  ^    üy  -^  üz  /  OA 

Diese  Gleichung   kann   man   physikalisch  erklären,    wenn  man 

')  Vgl.  hierüber  P.  Drude,  Wied.  Ann.  39,  pag.  486,  1890. 
'^  II.  E.  J.  G.  du  Bois.  Wied.  Ann.  39,  pag.  25,  1890. 
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lt.  das«  jvdur  Molekularmagset  des  Ktirpers  an  üeiiieu  E!ndMi 
gleichoamifire  elektrische  Ladungen  besitzt.  Die  x-Koiii(iüiienle  der 
elektrischen  Kraft  Uht  dann  auf  biueii  solchen  Molekularmagoet  ein 

DrehimgRmotnent  aua,  welches  mit  — ^  proportional  ist.  Durch  diese 

Drehung  des  Molekularmagnets  nach  der  x-Ase  iiiuss  aber  ein« 
Kumpoiienti}  a'  der  magnetischen  Polartsation  hervorgebracht  wer- 
den. —  Bisher  wird  aber  diese  HypoÜiese  durch  kein  Experimeat 
gestutzt.  Der  Verfasser  hat  vergeblich  versucht,  die  Existrnx  einei* 
elektrischen  Feldes  im  Schwefelkohleiiatoif  nachzuweisen,  wenn  der- 
selbe in  ein  krüfttgeü  Magnetfeld  gebracht  wurde. 

2.  Fluorcscetiz  und  Phof«[»lion;scenK.  Fur  diese  Gr^chei- 
uungen  fehlt  bisher  ebenfalla  eine  Grundlage  für  ihre  theoretische 
Behandlung.  Das  Charakteristische  dieser  Erscheinungen  ist,  das« 
Licht,  welches  von  den  Körpern  absorbirt  wird,  nicht  ausschliesslich 
zur  Brwärmnng  de«  Kdrpcrs  dient,  sondern  dass  dasselbe  wiederum 
als  Licht  ausgestrahlt  wird,  und  swar  ab  Licht  von  grösserer 
Schwingungsdauer,  als  sie  das  die  Erscheinungen  verursachende 
Licht  besass  (,Stokes'sches  Gesetz). 

Ich  möchte  nur  kurz  darauf  bioweisen,  dass  die  Ä  ascbauungen 
der  elektromagnetischen  Theorie  auch  für  das  Verständnias  dieser 
Erschein nngen  mit  Vortheil  herangezogen  werden  können.  SteUan 
wir  uns  nämlich  die  Moleküle  des  Körpers  als  Gebilde  vor,  welche 
elektrische  Eigenacliwingungen  hesitzeu,  so  wissen  wir  aus  den  Ent- 
wiokeluugeu  des  IX.  KaplteU,  dus«  deren  Energie  auf  zweierlei 
Terschiedcne  Art  verzehrt  werden  kann,  nämlich  als  Joule' sehe 
■Wfirme  und  durch  Strahlung.  Ob  letztere  neben  der  ersteren  auf- 
tritt, hängt  von  der  Gestalt  des  Mnlekfllbaus  ab:  Strahlung  «luse 
vorhanden  »ein,  wenn  die  elektrische  Schwingung  sich  im  MoleVül 

Ilbst  nicht  schliesst. 
H  Um   an  ein   k   : 
■lidekßh 
IRellttn.     Dieselb.:;. 
hwiogung    ist    die 
Wellenirmg«  der  Schi 
uiit   dii<«er  GnindscbwtDl 
EigeDschwingDngen  ia  4vi 
daher  eine  Abtürptioo 
die  DmUtkjreJsO 
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die  Heftigkeit  der  Schwingungen  in  ein  gerades  Drahtsttick  aus- 
einander gelassen  werden,  d.  h.  wenn  das  ringförmige  Molekül  durch 
das  einfallende  Licht  in  ein  gestrecktes  zersprengt,  wird,  so  sendet 
das  Molekül  (der  Draht)  die  elektrische  Energie  seiner  Schwingung 
durch  Strahlung  in  den  Aussenraum.  Da  für  die  Grundschwinguug 
eines  geraden  Drahtes  seine  Länge  gleich  einer  halben  Wellenlänge 
ist,  so  muss  die  Periode  der  vom  Drahte  ausgestrahlten  Schwingung 

■ 

doppelt  so  gross  sein,  als  die  Periode  des  vom  Körper  absorbirteii 
Lichtes,  welches  die  Fluorescenz  erregt.  Auf  diese  Weise  würde 
das  Stokes'scbe  Gesetz  als  nothwendige  Konsequenz  folgen. 

In  weitere  Details  wollen  wir  hier  diese  Theorie  nicht  ver- 
folgen, da  es  noch  zu  sehr  an  den  experimentellen  Grundlagen  fehlt. 
Das  Vorstehende  ist  nur  erwähnt,  um  zu  zeigen,  dass  nach  den 
Vorstellungen  der  elektromagnetischen  Theorie  das  Auftreten  von 
Luminiscenzerscheinungen ,  wie  sie  E.  Wiedemann  nennt,  d.  li. 
Lichterscheinungen  bei  Temperaturen,  bei  denen  sonst  im  Allge- 
meinen noch  kein  Leuchten  der  Körper  eintritt,  wohl  verstiindliih 
erscheint. 

Wenn  man  daher  auch  noch  nicht  behaupten  kann,  dass  auf 
dem  Fundament  der  Eigenschaften  des  elektromagneti'^chen  Felde^ 
ein  überall  abschliessendes  Gebäude  von  der  Physik  des  Aethor- 
errichtet  ist,  so  kann  man  doch  überall  an  den  noch  offunen  Stellen 
die   ÄngriÖspunkte  zum   Weiterbau  erblicken. 
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